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En  reeonnaistanee  de  se*  savante»  leçon» 
et  de  V amitié  qu'il  nou»  a  toujour»  témoignée 

NOUS  DÉDIONS  CE  LIVRE 


Le  champ  de  nos  connaissancea  s'étant  accru 
sans  cesse,  il  devait  arriver  un  moment  où  ce 
champ  de\âendrait  tellement  vaste  qu'il-  nous 
serait  presque  impossible  d'en  parcourir  éga- 
lement toute  l'étendue  et  où  nous  serions  entraî- 
nés, à  notre  insu,  à  poursuivre  certaines  études 
qui  nous  intéressent  plus  particulièrement  et  à  y 
consacrer  la  majeure  partie  de  noire  temps. 

Lorsque  nous  nous  abandonnons  ainsi  à  nos  étu- 
des de  prédilection,  nous  ne  devons  pas  oublier 
qu'il  est  nécessaire  de  nous  Aire  livrés,  au  préala- 
ble, à  des  études  générales  sans  lesquelles  les  étu- 
des spéciales  sont  absolument  stériles. 

C'est  pour  avoir  méconnu  ce  principe,  que  la 
spécialité  est  restée  si  longtemps  dans  un  discrédit 
d'où  elle  n'a  été  tirée  que  le  jour  où  des  hommes 
d'une  notoriété  scientifique  indiscutable  se  sont 
résolus  à  lui  donner  l'appui  qu'elle  méritait.- 

Tandis  qu'à  l'étranger,  en  Angleterre,  en  Amé- 
rique, en  Allemagne,  pour  ne  citer  que  les  prin- 
cipauï  pays,  les  études  gynécologiques  étaient 
déjà  en  honneur  depuis  longtemps  et  avaient  pour 
organes  des  sociétés  et  des  publications  nombreu- 
ses, en  France,  nous  ne  possédions,  avant  1874, 
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aucun  recueil  spécial  consacré  aux  maladies  des 
femmes  et  aux  accouchements. 

En  voyant  le  mouvement  scientifique  considé- 
rable qui  se  produisait,  autour  de  nous,  à  l'étranger, 
nous  avons  eu  l'idée  de  fonder  avec  nos  maîtres, 
MM.  Pajot,  Courty  et  Gallard,  un  recueil  spécial  : 
les  Annales  de  Gynécologie. 

Aujourd'hui,  que  la  gynécologie  a  été  réhabili- 
tée par  la  publication  de  travaux  importants  dus 
à  la  plume  de  nos  maîtres  les  plus  éminents,  nous 
n'hésîtons  pas  à  publier  le  Traité  élémentaire  de 
chirurgie  gynécologique  que  nous  oflFrons  aujour- 
d'hui au  public  médical^  pensant  qu'il  sera  bien 
accueilli,  et  qu'on  n'y  verra  que  le  désir  d'être 
utile,  dans  la  mesure  de  nos  forces. 

Notre  intention,  en  faisant  paraître  ce  livre,  n'a 
pas  été  de  fournir  un  traité  contenant  l'exposé 
de  toutes  les  méthodes  et  de  tous  les  procédés  opé- 
ratoires employés  en  gynécologie.  Nous  nous  som- 
mes efibrcé  de  choisir  au  milieu  de  procédés^  quel- 
quefois nombreux,  ceux  qui  nous  ont  paru  simples 
et  dont  l'exécution  peut  être  tentée  par  quiconque 
est  déjà  quelque  peu  familiarisé  avec  la]  pratique 
de  la  chirurgie. 

Nous  avons  divisé  notre  traité  en  trois  parties  : 

1^  Exploration  des  organes  génitaux  ; 
2^  Petite  chiru^e; 
3*  Opérations. 

Cette  division  est  quelque  peu  arbitraire,  en 


^usieurs  des  chapitres  contenus  dans  la 
►  partie  auraient  pu,  aussi  bien,  trouver 
placsdans  la  troisième,  ou  réciproquement.  Nous 
avons  cru  devoir  néanmoins  établir  cette  division, 
qui  nous  a  permis  de  faire  une  étude  d'ensemble  des 
procédés  thérapeutiques  qui  relèvent  de  la  petite 
chirurgie  et  que  pratiquent  ordinairement  des  mé- 
decins qui  n'abordent  pas  les  grandes  opérations, 
que  nous  avons  réservées  pour  notre  troisième 
partie. 

Nous  avionseu  tout  d'abord  l'intention  de  consa- 
crer une  quatrième  partie  à  l'étude  des  affections 
chirurgicales  du  sein,  mais  nous  y  avons  renoncé, 
oesmaladiesselrouvantampiementdécrites  dans  les 
traités  de  chirurgie  et  dans  des  ouvrages  spéciaux. 

Comme  nous  nous  sommes  efforcé,  chemin  fai- 
sant, de  citer  tous  les  ouvrages  que  nous  avons 
consultés  pour  la  rédaction  de  notro  livre,  nous 
ne  croyons  pas  nécessaire  de  les  rappeler  ici. 
Mentionnons,  toutefois,  le  remarquable  traité  de 
Gaillard  Thomas  (de  New-York)  {!),  auquel  nous 
avons  fait  de  nombreux  emprunts,  et  dont  M.  le 
D'  Lutaud  doit  prochainement  fournir  une  tra- 
duction. 

Nous  ne  terminerons  pas  sans  remercier  notre 
excellent  maître,  M.  Galiard,  des  conseils  qu'il 
nous  a  donnés  et  de  l'appui  qu'il  nous  a  prêté  en 
revoyant  la  majeure  partie  de  nos  épreuves. 

d'  Oiillird  Thomu.  Dittai':  o{  Wamrn,  f  édiljon. 
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Nous  remercions  aussi  M.  Lauwereyns^  notre 
éditeur,  pour  les  soins  qu'il  a  apportés  à  notre 
publication,  ainsi  que  MM.  Aubry, .  Mathieu  et 
Collin,  pour  les  nombreuses  planches  qu'ils  ont 
mises  à  notre  disposition. 

Nous  devons  encore  des  remercîments  à  M.  H. 
Delisle  qui  a  bien  voulu  se  charger  de  la  confection 
delà  table  analytique  qui  termine  notre  traité. 


Paris,  10  juin  1878. 


D"^  A.  Leblond. 
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CHIRURGIE     GYNÉCOLOGIQUE 
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PREMIÈRE   PARTIE 


EXPLORATION  DES  ORGANES  GENITAUX 


L'exploration  des  organes  génitaux  permet  de  se 
rendre  compte  des  diverses  lésions  qui  peuvent  siéger 
du  côté  de  ces  organes. 

Cette  exploration  se  fait  au  moyen  de  nos  sens  agis- 
sant soit  directement,  soit  au  moyen  d'instruments 
divers. 

L'examen  des  organes  génitaux  ne  doit  être  fait 
qu'après  avoir  interrogé  les  diverses  fonctions  de 
réconomie  et  loi*squ'on  s'est  convaincu  que  c'est  du 
côté  de  ces  organes  que  doit  siéger  la  lésion  qui  est  le 
point  de  départ  des  troubles  dont  se  plaint  la  malade, 
car  on  conçoit  qu'on  ne  doit  pas  procéder  à  cet  examen/ 
qui  répugne  à  la  plupart  des  femmes,  sans  un  motif 
puissant  ;    mais,  lorsqu'on  a  cru   devoir  le  proposer 

TR.   DB  CHIR.   GYNEC.  1 


2        TRAITS  ÉLÉHENTAIRB  DB   CHIRUR6IB  OTMÉCOLOGIQUE. 

il  est  nécessaire  de  Tobtenir  avant  de  formuler  un 
traitement,  et  si  la  malade  s'y  refuse,  il  faut  lui 
représenter  toute  l'importance  que  peut  avoir  ce  refus, 
mais  se  garder  de  lui  faire  des  remontrances  qui  ne 
feraient,  le  plus  souvent,  que  l'irriter,  sans  arriver 
à  vaincre  son  obstination.  D'ailleurs,  dans  beaucoup  de 
cas,  une  femme  dont  on  n*a  pu  obtenir  le  consentement 
lors  d'une  première  visile,  vient  d'elle-même  vous  an- 
noncer, au  bout  de  peu  de  temps,  qu'elle  se  rend  aux 
conseils  que  vous  lui  avez  donnés. 

Lorsqu'on  se  met  en  devoir  de  procéder  à  l'explo- 
ration des  organes  génitaux,  il  faut,  comme  le  dit 
M.  Gallard,  tout  à  la  fois,  obtenir  le  consentement  de 
la  malade,  et  éviter  de  le  lui  demander. 

((  Si  vous  montrez,  dit  cet  auteur,  par  votre  attitude 
que  l'examen  auquel  vous  allez  vous  livrer  n'a- rien 
d'insolite  pour  vous  ;  si  vous  restez  calme,  grave  et 
digne;  si  après  avoir  tâté  le  pouls,  ausculté  le  poumon 
et  le  cœur,vous  palpez  le  ventre,  et  vous  demandez  sim- 
plement, naturellement,  ce  qui  vous  est  nécessaire  pour 
pratiquer  le  toucher,  la  femme  ne  songera  pas  que  der- 
rière le  médecin  qui  l'examine,  il  peut  se  trouver  un 
homme,  et  elle  s'abandonnera  sans  réserve  à  toutes  les 
explorations  qu'il  jugera  utiles.  »  (1). 

Lorsqu'une  tierce  personne  peut  être  présente  à 
l'examen,  c'est  là  une  circonstance  dont  nous  devons 
être  satisfaits,  au  point  de  vue  de  notre  réputation  et  de 
notre  dignité,  mais  à  cet  égard  nous  devons  pressentir 
le  désir  de  la  malade. 

Avant  d'aborder  l'étude  des  moyens  d'exploration 


(1)  Gallard.  Leçons  cliniques  sur  les  maladies  des  femmes ^  1873,  p;  38; 
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auxquels  nous  pouvons  avoir  recours,  nous  croyons 
devoir  faire  connaître,  dans  un  chapitre  spécial,  les 
divers  instruments  qui  peuvent  être  utiles ,  et  les 
principaux  objets  de  pansement  nécessaires,  lors 
d*un  premier  examen.  Nous  étudierons  ensuite  en  dé- 
tail, les  instruments  que  nous  n'aurons  fait  que  men- 
tionner. 


CHAPITRE  I 


TROUSSE  GYNÉCOLOGIQUE 


Notre  intention  n'est  pas  de  fournir  ici  une  énumé- 
ration  complète  de  tous  les  instruments  que  peut  récla- 
mer la  pratique  de  la  gynécologie,  ces  instruments 
sont  très-nombreux  et  il  nous  faudrait  de  longues  pages 
pour  donner  un  aperçu,  même  très-sommaire,  de  cha- 
cun d'eux.  Nous  nous  contenterons  de  donner  la 
description  de  ceux  qui  sont  d'un  usage  courant  et 
dont  l'emploi  simple  est  à  la  portée  de  tous  les  pra- 
ticiens. Quant  à  ceux  d'un  emploi  plus  limité  et  qui 
ont  été  fabriqués  en  vue  de  telle  ou  telle  opération 
spéciale,  nous  les  laisserons  de  côté  pour  le  moment, 
nous  réservant  de  les  faire  connaître  quand  nous  étu- 
dierons l'opération  en  vue  de  laquelle  ils  ont  été  con- 
struits. C'est  ainsi  que  nous  passerons  sous  silence 
ceux  qui  servent  à  pratiquer  l'ovariotomie^  l'opération 
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de  la  fistule  vésico-vaginale,  rhystérotomie,  Tamputa- 
tion  du  col,  etc. 

Nous  voulons,  par  la  description  qui  va  suivre,  mettre 
le  praticien  à  même  de  se  composer,  sans  difficulté,  son 
bagage  gynécologique,  afin  de  lui  éviter  des  tâtonne- 
ments et  Tachât  d'instruments  que,  parla  suite,  il  trou- 
verait ou  inutiles  ou  impropres  au  but  qu*il  se  propose 
d'atteindre. 

S'il  juge  à  propos  de  compléter  la  liste  des  instru- 
ments que  nous  allons  énumérer,  il  n'aura  qu'à  se 
reporter  aux  chapitres  où  nous  étudierons  les  opérations 
que  nous  venons  d'indiquer,  pour  savoir  immédiate- 
ment quels  sont  les  instruments  dont  il  peut  avoir 
besoin  dans  ces  cas  particuliers. 

Nous  croyons  devoir  laisser  de  côté,  pour  le  moment, 
la  description  de  ces  instruments  spéciaux  par  la 
raison  que  beaucoup  de  gynécologistes,  même  parmi 
les  plus  distingués,  négligent  certaines  de  ces  opéra- 
tions, plus  spécialement  afférentes  à  la  chirurgie,  pour 
ne  s'occuper  que  des  maladies  qui  rentrent  dans  le 
domaine  de  la  médecine. 

Parmi  les  instruments  que  doit  posséder  tout  gyné- 
cologiste,  les  uns  sont  des  instruments  d'exploration, 
les  autres  de  pansement. 

1.  Spéculums.  —  Parmi  les  spéculums  que  l'on  doit 
posséder,  les  uns  sont  plus  particulièrement  destinés  à 
l'exploration,  les  autres  à  être  utilisés  dans  certains  cas 
spéciaux. 

Le  spéculum  d'exploration  que  nous  préférons  est 
le  spéculum  deRicord  (voy.  fig.  35,  p.  65).  Il  peut  être 
employé  chez  presque  toutes  les  femmes,  son  introduc- 
tion est  facile  et  n'occasionne  pas  de  douleur  à  cause  de 
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son  volume  peu  considérable.  La  rainure  qui  existe  du 
côlé  opposé  à  la  charnière  permet  aussi  plus  facilement 
qu'à  travers  les  autres  spéculums,  d'opérer  le  cathété- 
risme  de  l'utérus,  l'instrument  pouvant  être  retiré,  la 
bec  de  la  sonde  restant  engagé  dans  le  col. 

Beaucoup  de  praticiens  lui  préfèrent  le  spéculum  de 
Cusco,  ou  en  bec  do  canard,  à  cause  de  la  facilité  qu'il 
présente  de  tenir  en  place,  une  fois  introduit,  ce  qui 
est  certes  un  avantage  dans  la  pratique  civile,  où  l'on 
n'a  pas  toujours  d'aide  à  sa  disposition.  Mais  l'intro- 
duction de  l'instrument  est,  dans  quelques  cas,  plus 
douloureuse  que  celle  du  spéculum  de  Ricord,  à  cause 
de  la  largeur  plus  considérable  des  valves.  De  plus, 
l'ouverture  moindre  du  spéculum  de  Cusco  à  son  orifice 
externe  permet  moins  aisément  d'y  manœuvrer  des 
instruments,  et  l'absence  de  rainure  latérale  empêche 
de  le  retirer  lorsque  l'on  a  introduit  le  bec  rie  l'hystéro- 
mètre  dans  le  col,  pour  pratiquer  le  calhétérisme. 

Si  l'on  désire  se  procurer  un  spéculum  de  Cusco, 
nous  conseillons  de  prendre  à  sa  place  le  spéculum  qui 
n  été  récemment  construit  par  M.  Aubry,  sur  les  indi- 
cations de  M.  Bouveret.  Ce  dernier  instrument  (voyez 
ûg.  41,  page  70)  présente,  réunis,  les  avantanges  des 
deux  spéculums  précédemment  mentionnés. 

Les  instruments  que  nous  venons  de  passer  en  revue 
présentent  des  manches  fixes  ou  des  manches  pliants, 
ces  derniers  doivent  être  préférés,  à  cause  de  leur 
facilité  plus  grande  à  être  transportés. 

Outre  les  trois  modèles  que  nous  venons  de  faire 
conna)ti-e,  nous  devons  posséder  un  spéculum  plein, 
en  bois  ou  en  ivoire,  un  spéculum  de  Fergusson,  et  un 
spéculum  de  Sims. 

Le  spéculum  en  bois  ou  en  ivoire  est  utile  pour  pra- 
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tiquer  la  cautérisation  du  col  à  l'aide  du  fer  rouge,  afin 
de  protéger  les  parois  vaginales  contre  le  rayonnement 
du  calorique.  Le  spéculum  plein  servira  encore  pour 
l'application  des  sangsues  sur  le  col,  et  pour  pratiquer 
le  tamponnement  du  vagin. 

Le  spéculum  de  Fergusson,  qui  est  formé  d'une  glace 
recouverte  de  caoutchouc  durci,  donne  une- quantité  de 
lumière  très-considérable,  il  est  surtout  employé  dans  le 
cas  où  l'on  ne  dispose  pas  d'une  lumière  très-vive  ;  il 
peut  servir  également  pour  le  tamponnement  du  vagin 
et  pour  l'application  des  sangsues. 

Il  est  bon  de  posséder  des  spéculums  pleins  de  plu- 
sieurs calibres,  pour  s'adapter  aux  dimensions  diffé- 
rentes de  la  vulve. 

Le  spéculum  de  Sims,  que  nous  avons  le  tort  de  trop 
délaisser  en  France,  rend  de  très-grands  services,  c'est 
un  instrument  qui  est  indispensable  pour  pratiquer 
l'opération  de  la  fistule  vésico-vaginale  et  qui  permet 
de  recourir  au  toucher  en  même  temps  que  l'on  met  le 
col  à  découvert  ;  malheureusement  il  réclame  l'assis- 
tance d'un  aide,  et  c'est  là,  on  le  comprend,  un  grave 
inconvénient  dans  la  pratique  de  la  ville. 

Il  est  aussi  indispensable  d'avoir  à  sa  disposition  un 
spéculum  de  Ricord,  de  petite  dimension,  pour  le  cas 
où  il  serait  indiqué  de  pratiquer  l'examen  du  col,  chez 
une  vierge. 

2.  Pince  à  pansement  utérin.  —  Cette  pince  est  indis* 
pensable,  soit  pour  débarrasser  le  col,  au  moyen  d'un 
tampon  d'ouate,  des  sécrétions  diverses  qui  peuvent  le 
recouvrir,  soit  pour  introduire  dans  le  col  une  tente  de 
laminaire,  ou  d'épongé  préparée,  ou  un  crayon  médi- 
camenteux, soit  pour  placer  un  tampon  de  ouate  au 
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contact  du  museau  de  tanche,  ou  bien  un  sachet  médi- 
camenteux (voy.  fig.  1). 
La  pince  que  nous  pn^Tt^rons  est  la  pince  droite  d'en- 
I  viron  30  centimètres  de 

longueur,  et  munie  d'une 
règle  divisée ,  placée  au 
voisinage  des  anneaux, 
qui  permet  de  mesurer  les 
dimensions  du  col  utérin. 
On  a  construit  un  se- 
cond modèle  de  cet  in- 
strument dont  les  bran- 
ches sont  recourbées  au 
voisinage  des  anneaux, 
de  façon  que  la  main  se 
trouvant  en  dehors  de 
l'axe  de  la  pince  ne  vint 

pas  gôner  la  vue. 

Le  modèle  droit  ne 
gf-ne  pas  la  vue  comme  on 
pourrait  le  supposer  tout 
d'abord,  à  cause  de  la  lon- 
gueur des  branches  qui 
permet  it  la  main  qui  tient 
la  pince  d'être  placée  en 
dehors  de  l'axe  du  spécu- 
lum. De  plus,  il  a  l'avan- 
tage de  pouvoir  exécuter 
plus  facilement  un  mouvement  de  rotation  sur  son 
axe,  lorsqu'on  veut  essuyer  le  col. 

Les  mors  de  ces  pinces  doivent  iHre  creusés  d'une 
gouttière  de  faç^n  à  pouvoîrsaisir  facilement,  non-seu- 
lement un  tampon  de  ouate  ou  de  charpie,  mais  encore 


fis.  I.  —  rince  A  pnOMmeot  ntiria. 

A  A*,  iùin  de  la  piace, 

R.  Tii  ■errani  A  Hier  Is  rà|rl<^ 
fnArtie,  quuiJ  on  Teut  masurer  tns 
du  col. 
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les  crayons  médicamenteux  ou  les  tentes  de  laminaire, 
et  présenter  deux  trous  dans  lesquels  peuvent  être 
reçus  les  tenons  d'une  petite  lancette  qui  servira  à  pra- 
tiquer la  scarification  du  col. 


3.  Hystéromètre —  L'hystéromètre  ne  doit  jamais 
être  oublié,  c'est  un  instrument  des  plus  utiles  et  sans 
lequel  certaines  affections  ne  pourraient  être  diagnos- 
tiquées. Quelques  praticiens  hésitent  encore  à  y  avoir 
recours,  à  cause,  disent-ils,  des  accidents  dont  son 

emploi  aurait  été  suivi;  mais  les  ter- 

^reurs  qu'il  inspire  sont  ijnaginaires, 
pourvu  toutefois  qu'il  soit  manié  avec 
prudence  et  sans  jamais  employer  la 
moindre  violence.  Les  accidents  dont  il 
a  pu  être  la  cause  doivent  être  mis  sur 
le  compte  de  la  maladresse  de  l'opéra- 
teur ou  de  l'inobservation  des  préceptes 
que  nous  ferons  connaître  quand  nous 
étudierons  le  catbétérisme  utérin. 

L'instrument  que  nous  préférons  est 
celui  de  Sims  (voyez  fig.  64,  p.  111),  à 
cause  de  sa  malléabilité  qui  permet  de 
lui  donner  telle  courbure  que  nous  dési- 
rons, et  d'apprécier  ainsi  les  divers  états 
d'inflexion  de  l'organe  utérin,  ce  que  ne 
permet  pas  l'hystéromètre  à  courbure 
fixe  d'Huguier. 

M.  Aubry  a  construit,  sur  nos  indica- 
tions, une  sonde  de  Sims,  avec  manche 
qui  nous  semble  préférable  à  tous  les 
modèles  que  nous  avons  actuellement  entre  les  mains. 
Cette  sonde  (voyez  fig.  2)  présente  les  mêmes  di- 


FiG.  2. 

Hystéromètre 
à  tige  malléable. 
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meusions  que  la  sonde  de  Simset,  comme  cette  der- 
nière, elle  esit  formée  d'un  métal  llexible,  mais  le 
manche  qui  s'y  trouve  ajouté,  en  rend  le  maniement 
beaucoup  plus  facile;  déplus,  la  sonde  pouvant  ôtre 
rentrée  dans  le  manche,  est  plus  portative. 

Lorsque  nous  procédons  au  cathélérisme,  nous  don- 
nons à  la  sonde  une  courbure  peu  prononcée,  et  en 
lûus  points  semblable  à  celle  de  l'hystéromèlre  d'Hu- 
giiier;  c'est-à-dire  suivant  un  rayon  de  8  à  10  centi- 
iDétres.  Si  nous  ne  réussissons  pas  alors  à  faire  pé- 
nétrer l'instrument,  et  que  le  toucher  nous  ait  révélé 
une  flexion  ou  unit  version ,  nous  augmentons  la 
courbure  et  nous  pénétrons  alors  dans  la  direction 
que  le  toucher  nous  a  indiquée.  Le  degré  de  courbure 
nous  fait  connaître  immédiatement  le  degré  de  flexion 
de  l'organe. 

i.  Bougies  en  gomme.  —  Dans  certains  cas,  le  canal 
cervîco-utérin  est  dévié,  devenu  anfracteux  et  allongé 
par  la  présence  d'une  tumeur  fibreuse  qui  proémine 
dans  sa  cavité.  La  sonde  rigide,  qui  ne  peut  suivre  les 
anfractuosités,  est  bientôt  arrêtée  après  un  trajet  de  3  à 
4  centimètres,  et  ne  nous  donne  aucun  renseignement 
sur  le  degré  d'élongation  de  l'utérus.  C'est  alors  qu'il 
faut  recourir,  pour  pratiquer  le  cathélérisme,  à  l'emploi 
d'une  sonde  llexible  qui,  suivant  les  sinuosités  du  canal 
cepvico- utérin,  pénètre  jusqu'au  fond  de  l'organe. 

Les  bougies  que  l'on  emploie  dans  ces  cas  sont  les 
mêmes  que  celles  que  l'on  utilise  pour  l'uréthro  de 
l'homme  ;  elles  doivent  avoir  de  3  à  4  millimètres  de 
diamètre.  Il  est  bon  d'en  avoir  plusieurs  de  calibres 
diflêrenls.  On  fait  pénétrer  la  sonde  en  l'engageant 
dans  le  col  au  moyen  de  la  pince  à  pansement  utérin. 


10     TRAITÉ  ÉLÉMENTAIRE  DE   CHIRURGIE  GYNÉCOLOGIQUE. 

Lorsqu'on  suppose  que  la  sonde  a  pénétré  au  fond  de 
la  cavité  utérine ,  on  la  saisit  près  [du  col  entre  les 
mors  de  la  pince,  et  on  la  retire  doucement.  La  lon- 
gueur de  Tutérus  est  alors  indiquée  par  la  distance 
qui  existe  entre  les  mors  de  la  pince  et  l'extrémité  de  la 
sonde. 

S.  Ténaculum  de  Sims.  —  Quand  on 
cherche  à  mettre  le  col  à  découvert  au 
moyen  du  spéculum,  il  est  des  cas  où 
l'organe,  fortemiînt  porté  en  arrière, 
ne  peut  être  facilement  embrassé  par 
l'instrument,  ce  dernier  ne  laissant 
voir  que  la  lèvre  antérieure.  Alors  le 
ténaculum  de  Sims,  qui  est  un  petit 
crochet  très-mince,  est  implanté  su- 
perficiellement dans  l'épaisseur  de  la 
lèvre  antérieure  et  sert  à  faire  bas- 
culer le  col,  de  façon  à  l'engager 
complètement  dans  le  champ  du  spé- 
culum (voy.  fig.  3). 

L'application  du  ténaculum  produit 
ordinairement  l'écoulement  de  quel- 
ques gouttes  de  sang,  qui  d'ailleurs 
n'ont  aucun  inconvénient,  mais  elle 
évite  des  mouvements  du  spéculum, 
souvent  très-pénibles,  lorsqu'il  existe 
un  certain  degré  de  métrite. 

Lorsque  le  col  est  ainsi  dévié,  cer- 
tains praticiens  introduisant  le  bec  de 
Fig.  3.  l'hystéromètre  dans  sa  cavité  et  atti- 

Ténaculum  de  Sims.  rant  l'instrument  à  eux  en  même  temps 
qu'ils  exercent  une  certaine  pression  sur  le  museau  de 
tanche,  font  basculer  celui-ci.  C'est  là  une  pratique 
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qui  nous  paraît  avoir  des  inconvénients.  Sans  parler 
de  la  difficulté  qu'on  peut  éprouver,  dans  certains 
cas,  à  trouver  l'ouverture  du  col  quand  le  museau  de 
tanche  regarde  fortement  en  arrière,  Tintroduction  de 


FiG.  4. 
Dëpresaear  de  Sims. 


FiG.  5. 
Port^pinceau. 


FiG.  6. 

Pinceau  de  charpie  monté 
sur  une  tige  de  bois. 


l'instrument  pourrait,  s'il  existait  une  grossesse,  pro- 
duire la  perforation  des  membranes,  et  déterminer  un 
avortement. 
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6.  Dépresseur  de  Sims.  —  Le  dépresseur  de  Sims  est 
formé  d'un  petit  anneau  monté  sur  une  ttge  munie 
d'un  manche  et  faisant  avec  elle  un  certain  angle  (voy. 
fig.  4).  Ce  dépresseur  est  destiné  à  exercer  une  pres- 
sion sur  Ja  face  postérieure  du  col,  et  à  l'amener 
dans  le  champ  du  spéculum,  dans  le  cas  où  le  museau 
de  tanche  regarde  fortement  en  arrière. 

7.  Porte-pinceau.  —  Le  porte-pinceau  est,  comme  son 
nom  rindique  suffisamment,  un  instrument  destiné  à 
porter  un  pinceau  de  charpie  au  moyen  duquel  on 
applique  un  liquide  médicamenteux  sur  la  surface  du 
museau  de  tanche  (voy.  fîg.  S). 

Il  est  formé  de  deux  branches  qui  s'écartent  Tune 
de  l'autre  par  l'élasticité  du  métal  qui  les  compose  et 
que  rapproche  un  anneau  qui  glisse  sur  elles.  Les  bran- 
ches sont  montées  sur  un  manche.  Il  est  nécessaire 
que  les  branches  soient  faites  en  argent,  pour  éviter  la 
décomposition  des  solutions  de  nitrate  d'argent. 

On  peut  se  servir  aussi,  très-avantageusement,  pour 
porter  les  pinceaux  de  charpie,  de  petites  tiges  de  bois 
de  18- à  20  centimètres  de  longueur  sur  lesquelles  ils 
sont  solidement  fixés  (voy.  fîg.  6). 

8.  Sonde  vésicale.  —  La  sonde  vésicale  de  femme 
doit  toujours  faire  partie  de  la  trousse  gynécologique. 
Cet  instrument  permet  d'évacuer  la  vessie  dans  le  cas 
de  rétention  d'urine,  et  de  s'assurer  qu'une  tumeur, 
que  l'on  perçoit  par  la  palpation  abdominale,  n'est  pas 
formée  par  la  vessie  distendue.  Elle  peut  aussi  servira 
reconnaître  l'absence  d'utérus  ou  la  chute  de  cet  or- 
gane, au  moyen  du  toucher  rectal,  en  faisant  constater 
qu'aucune  épaisseur  de  tissu  correspondant  à  l'utérus 
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!  pas  interposée  entre  le  doigt  rectal  et  la  sonde 
introduite  dans  la  vessie. 
8.  Scariïicatenr.  —  Un  scarificateur  est  nécessaire 


ô 


Puî.l.  Frr..?.  Fui. 9. 

Bislovri  pour  la  Porle-nitraia  Porle-pummiulea   et    porlo- 

•cariAcation  du  cqI.  et  i>orle'|iinceau.  cramons.  —  A,  BoDchon  m  dé- 
vissant a  roloni^  pour  truii- 
former  l'iaglrumâut  en  porta- 
WBjons. 

pour  pratiquer  parfois  une  saignée  locale,  du  côté  du 
col  utérin.  Un  bistouri  ordinaire,  un  peu  long,  est  ordi- 
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nairement  suffisant,  mais  nous  préférons  le  bistouri  à 
lame  convexe  représenté  fig.  7  ou  une  petite  lancette 
munie  de  deux  tenons  et  qui  s'adapte  ordinairement  sur 
la  pince  à  pansement  utérin,  ou  encore  un  petit  bis- 
touri en  forme  de  fer  de  lance,  renfermé  dans  un  étui. 

9.  Porte-nitrate.  —  Le  porte-nitrate  que  Ton  choisira, 
doit  présenter  un  manche  assez  long  afin  que  le  crayon 
d'azotate  d'argent  puisse  toucher  facilement  le  col  ou 
pénétrer  dans  sa  cavité. 

Le  modèle  que  nous  préférons  est  celui  qui  est  muni, 
non-seulement  d'un  porte-nitrate  (fig.  8),  mais  aussi 
d'un  porte-pinceau  ;  de  la  sorte,  on  peut  se  passer  du 
porte-pinceau  dont  nous  avons  parlé  précédemment. 

10.  Porte-pommades  et  porte-crayons.  —  Cet  instru- 
ment est  destiné  à  porter  des  pommades  ou  des  crayons 
médicamenteux  dans  le  col,  et  jusque  dans  l'intérieur 
de  la  cavité  utérine  ;  il  se  compose  d'un  tube  de  xîaout- 
chouc  durci,  présentant  à  son  extrémité  utérine  une 
courbure  analogue  à  celle  de  l'hystéromètre  d'Huguier 
(voyez  fig.  9),  et  dans  lequel  glisse  un  piston  destiné 
à  chasser  la  pommade,  préalablement  placée  dans  son 
intérieur.  L'expulsion  de  la  pommade  a  lieu  par  l'œil 
placé  latéralement  au  moment  ou  Ton  presse  sur  le 
piston. 

Pour  transformer  l'appareil  en  porte-crayons,  il 
suffit  de  dévisser  le  bouchon  A  (voy.  fig.  9),  qui  ferme 
le  tube  et  d'y  introduire  le  crayon  que  l'on  a  choisi. 

11.  Hystérotnètre  porte-caustique  de  Siredey.  —  Cet 

hystéromètre  (voy.  fig.  10);  qui  présente  la  même  cour- 
bure que  l'hystéromètre  d'Huguier,  est  creusé  de  deux 
cuvettes,  l'une  sur  sa  face  convexe,  l'autre  sur  sa  face 
concaveé  La  partie  recourbée  de  l'instrument  est  re- 
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couverte  d'azotute  d'argent  fondu  dans  une  étendue  de 
3  à  icenlimètres. 

L'instrument  est  destiné  à  pratiquer  la  cautérisation 
delà  cavité  du  oui  et  mi^me  à  franchir  l'orifice  interne 
pour  pénétrer  jusque  dans  l'intérieur  de  la  cavité  uté- 
rine, dans  les  cas  où  l'on  veut  modifier  la  vitalité  de  la 
muqueuse  à  l'aide  de  cet  agent  cathérétique. 

L*hystéromêtre  sera  recouvert  de  nitrate  d'argent, 
ensuivant  les  précautions  que  nous  indiquerons  quand 
nous  parlerons  de  la  médication  iutra-utérine  et  pro- 
tégé par  un  tube  de  caoutchouc  fermé  i  l'une  de  ses 
extrémités  pour  éviter  que  des  parcelles  du  sel  fondu 
se  détachent  et  viennent  détériorer  les  autres  instru- 
ments avec  lesquels  il  se  trouve  m^Ié. 

12.  Eponges  préparées  et  tiges  de  laminarïa  digitata. 
—  Les  éponges  préparées  avec  les  précautions  que  nous 
indiquerons  plus  laid,  et  les  tiges  de  laminaria  doivent 
entrer  dans  la  composition  de  la  trousse  gj-nécologique 
{voy.  fîg.  il  et  12).  Elles  sont  nécessaires  dans  certains 
cas  de  diagnostic,  et  nous  devons  les  avoir  sous  la  main, 
afin  de  ne  pas  remettre  leur  application  au  lendemain 
dans  les  cas  où  leur  emploi  est  jugé  nécessaire. 

U  est  utile  d'avoir  plusieurs  de  ces  corps,  de  volumes 
diff6rents,pf)urs'adapterauxdiver3besoînsdela  pratique. 

13.  Porte-éponge  et  porte-Uminaria.  —  Le  porte- 
t'pongc  et  le  portc-laminaria  est  formé  d'une  petite  tige 
métallique  légèrement  recourbée  près  de  son  extrémité 
ei  montée  sur  un  manche.  U  sert  à  porter  les  épon- 
ges préparées  et  les  tiges  de  laminaria  dans  l'intérieur 
du  col  utérin,  lorsqu'on  veut  opérer  la  dilatation  de 
ce  conduit  (voyez  Qg.  59,  p.  99). 

Bamea  a  fait  construire  un  modèle  spécial  de  porte- 
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éponge,  bien  plus  commode  que  celui  que  nous  em- 
ployons habituellement  en  France.  Il  est  muni,  sur  la 
tige  qui  porte  l'éponge  ou  la  tige  de  laminaria,  d'un 
étui  flexible  destiné  à  repousser  la  tige  ou  l'éponge  après 
que  celles-ci  ont  été  introduites  dans  le  col  (v.  flg.  13). 
Ces  instruments  sont  très-commodes,  mais  ils  ne  sont 


FiG.  10. 

Hystëromètre  porte- 
caustique  de  Siredey. 


FiG.  1). 

Cône  d*époDge 
préparée. 


FiG.  12. 
Tige  de  laminaria  digitata. 


cependant  pas  indispensables,  la  pince  à  pansement 
utérin  suffisant  généralement  pour  opérer  l'introduc- 
tion de  ces  corps. 

i4.  Stéthoscope. — Le  stéthoscope  est  nécessaire  pour 
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se  rendre  compte  des  bruits  qui  peuvent  se  passer  du 
cotr»  de  l'abdomen.  Sans  doute,  l'oreille  appliquée  di- 
rectement sur  Tabdomen  peut,  dans  bien  des  cas,  sai- 
sir les  bruits  du  cœur  du  fœtus,  mais  Tinstrument 
permet,  mieux  que  l'oreille,  de  localiser  le  maximum 
de  ces  bruits.  De  plus,  il  évite  le  contact  trop  direct  de 
la  léte  de  Tobservateur  avec  les  parois  abdominales  de 
3a  patiente.  Le  stéthoscope  est  encore  nécessaire  pour 

pratiquer  l'auscultation  des  vaisseaux  du 
cou  et  de  la  région  précordiale,  et  pour 
distinguer  très  -  nettement  l'existence 
des  bruits  de  souffle  anémique,  qui  se 
rencontrent  si  souvent  chez  les  femmes 
atteintes  d'affections  utérines.  Le  sté- 
thoscope dont  nous  nous  servons  habi- 
tuellement, est  un  stéthoscope  en  bois 
îi  pavillon  moyennement  large,  et  de 
12  centimètres  environ  de  longueur. 


* 


l.j.  Pessaires  de  Smith.  —  Lorsqu'on 
a  pratiqué  Texameu  de  l'utérus  et  que 
Ton  a  reconnu  l'i'xisteuce  d'une  rétro- 
version chez  une  femme  dont  l'utérus 
est  mobile,  il  peut  être  nécessaire  d'ap- 
pli([uer,  séance  tenante,  un  pessairc- 
levier  de  Smith  (voy.  fig.  li),  lequel  est 
improprement  connu  en  France  sous  le 
nom  de  Hodge.  L'instrument  doit  être 
fabriqué  en  étain  de  façon  à  pouvoir  être 
modelé  au  gré  du  médecin.  On  doit  pos- 
séder trois  ou  ([uatre  pessaires  de  dimen- 
sions variables,  pour  pouvoir  adapter  Tinstrument  aux 
dimen>ions  du  vagin.  On  fait  porter  cet  appareil  pendant 

TR.  bE  CHiH.  <;ynè.:.  2 


Fl«:.  13. 
Purie-^|M>uj;0  «'t 
prie-litniiiiaria. 
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quelques  jours,  et  on  le  remplace,  s'il  est  bien  supporte, 

par  un  pessaire  en  aluminium  de  mûmes  dimensions. 

Lorsqu'on    veut    connaître    approximativement   la 

longueur  du  pessaire  que 
Ton  doit  employer,  on  fait 
pénétrer  Tindicateur  de 
Tune  des  mains  jusqu'au 
fond  du  cul-de-sac  posté- 
FiG.  14.  rieur  du  vagin,  puis  on  ap- 

Pessaire  de  Smith.  plique  l'ongle  de  Tlndica- 

teur  de  l'autre  main  sur  le  doigt  au  niveau  de  la  vulve, 
contre  la  symphyse  pubienne.  La  distance  entre  ce  point 
et  l'extrémité  du  doigt  diminuée  d'un  centimètre,  re- 
présentant Tépaisscur  de  la  symphyse  pubienne,  indique 
la  profondeur  du  vagin.  On  prend  alors  un  pessaire  dont 
la  longueur  est  un  peu  moindre  que  la  longueur  ainsi 
obtenue. 

16.  Appareil  d'éclairage.  —  Il  se  rencontre  souvent 
des  cas  dans  la  pratique,  où  l'examen  au  spéculum  serait 
difficile  à  cause  de  rinsufflsanco  de  la  lumière  solaire, 
soit  que  la  chambre  soit  mal  éclairée,  soit  queTexamen 
ait  lieu  à  une  heure  trop  avancée  de  la  jouniée.  Pour 
remédier  à  cet  inconvénient,  nous  avons  fait  construire 
par  M.  Mathieu  un  petit  appareil  très-simple,  qui  vient 
d'être  amélioré  par  M.  Aubrj',  qui  en  a  réduit  le  volume 
et  l'a  rendu  par  cela  môme  très-portatif  (v.  iîg.  23,  p.  32). 

Cet  appareil  qui  peut  être  fixé  sur  Tune  des  chaises 
qui  supportent  les  pieds  de  la  patiente,  au-devant  du 
lit,  nous  a  été  souvent  très-utile.  L'appareil  est  mobile 
dans  tous  les  sens,  il  peut  être  plus  ou  moins  allongé, 
de  façon  à  être  placé  en  face  de  l'ouverture  du  spéculum. 

17.  Médicaments  liquides.  —  Nous  ne  conseillerons 
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pas  d'emporter  la  liste  presque  interminable  de  tous  les 
agents  médicamenteux  liquides  qui  ont  été  employés 
dans  la  pratique  gynécologique  ou  qui  peuvent  même 
être  utiles.  Cette  liste  est  si  considérable,  qu'il  faudrait 
un  sac  de  grande  dimension  pour  les  contenir  tous. 
Nous  nous  contentons  d'emporter  les  trois  substances 
suivantes  qui  nous  suffisent  dans  la  grande  majorité 
des  cas  : 

Perchlorure  de  fer  à  30*; 

Teinture  d'iode  (formule  du  Codex); 

Solution  nitrate  d'argent  au  tiers  ou  au  quart. 

Les  flacons  contenant  ces  substances  doivent  être  à 
ouverture  assez  large  pour  permettre  d'y  introduire  les 
pinceaux  dont  on  se  sert  pour  badigeonner  le  col,  et 
être  renfermés  dans  un  étui  de  bois  pour  éviter  qu'ils  se 
brisent,  on  que  le  bouchon  qui  les  ferme  se  déplace  et 
laisse  écouler  le  liquide  qui  s'y  trouve  contenu.  Des  fla- 
cons d'une  contenance  de  quinze  à  vingt  grammes  sont 
très-sufQsants.  Ils  doivent  être  bouchés  à  l'émeri. 

18.  Médicaments  solides.  —  Le  nombre  des  médica^ 
ments  solides  employés  dans  le  traitement  des  affec- 
tions utérines  est  presque  aussi  considérable  que  celui 
des  médicaments  liquides.  Il  nous  suffira  d'avoir  à  notre 
disposition  des  crayons  d'iodoforme  et  de  tannin,  de  la 
poudre  de  tannin  et  de  bismuth.  Les  crayons  dont 
nous  faisons  usage  sont  ceux  qui  sont  préparés  suivant 
la  formule  indiquée  par  M.  Godin,  pharmacien,  ils  de- 
vront être  renfermés  dans  des  étuis  de  bois,  afin  d'éviter 
qu*ils  se  brisent. 

Les  crayons  sont  destinés  à  être  introduits  dans  le  col, 
ou  jusque  dans  la  cavité  utérine  (voyez  plus  loin  les 
indications)  i  La  poudre  de  bismuth  et  de  tannin  servi- 
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ront  à  saupoudrer  le  vagin  dans  certains  cas  d'inflam- 
mation de  ce  conduit. 

Outre  ces  substance?,  nous  avons  à  noire  disposition 
le  crayon  de  nitrate  d'argent  contenu  dans  le  porte-ni- 
trate dont  nous  avons  pn>c»'*demment  donné  la  descrip- 
tion, ou  rhysti-romètre  porle-caustique  deSiredey. 

19.  Tampons  de  ouate.  —  Les  tampons  de  ouate  se- 
ront confectionnés  chez  la  malade  au  moment  ou  Ton 
va  pratiquer  l'exploration  des  organes  gt'-nitaux,  ou  bien 
pr»'*parés  à  Tavûnce.  Ces  tampons  qui  doivent  avoir  le 
volume  d'une  grosse  noix,  seront  munis  vers  le  milieu, 
d'un  fil  destiné  h  pendre  en  dehors  de  la  vulve,  afin 
d'en  faciliter  Texlraction.  Ces  tampons' ser\'ironl  soit  à 
maintenir  les  cravons  dans  l'intérieur  de  la  cavité  du 
col,  soit  à  soutenir  l'utérus,  soit  à  isoler  Tune  de  l'autre 
les  parois  du  vagin. 

Il  est  quelquefois  nécessaire  de  posséder  des  tampons 
contenant  dans  leur  intérieur  une  petite  quantité  de 
tannin  ou  d'iodurc  de  potassium.  Les  premiers  servent 
îi  remédier  à  un  prolapsus  du  vagin  ou  à  être  appliqués 
dans  le  cas  de  vaginite,  les  seconds  sont  placés  au 
contact  du  col,  dans  certains  cas  de  métrite  chronique. 


CHAPITRE  II 

CHOIX  D'UN  FAUTEUIL  A  SPÉCULUM 

Jjorsquo  nous  sommes  appelés  à  pratiquer  l'examen 
dos  organes  génitaux,  au  moyen  du  spéculum,  au  domi- 
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cîle  de  la  malade,  nous  devons  nous  contenter  do  faire 
placer  la  femme  en  travers  sur  son  lit  ou  sur  une  table 
garnie  d'un  matelas,  en  face  d'une  fenêtre,  dans  la  posi- 
tion que  nous  indiquerons  quand  nous  nous  occuperons 
de  Texamen  au  spéculum  ;  mais  quand  le  médecin  doit 
pratiquer  cet  examen  dans  son  cabinet,  il  lui  est  né- 
cessaire de  posséder  un  meuble  spécial  qui  lui  permetttî 
de  placer  la  femme  dans  une  position  commode. 

Lorsque  le  jeune  praticien  procède  à  son  installation, 
il  est  souvent  fort  embarrassé,  au  milieu  des  très-nom- 
breux modèles  de  fauteuils  qu'il  passe  en  revue,  pour 
savoir  quel  est  celui  qu'il  doit  préférer.  Aussi  pensons- 
nous  être  utile  en  indiquant  quelques-uns  des  modèies' 
que  nous  avons  expérimentés.  Eu  faisant  connaître  les 
inconvénients  de  chacun  d'eux,  le  médecin  pourra  choi- 
sir, en  coiuiuissance  de  cause,  le  genre  de  meuble  qui 
est  le  plus  en  rapport  avec  le  but  qu'il  veut  atteindre. 

L'examen  peut  ùlre  pratiqué  sur  une  chaise  longu(» 
ou  sur  un  meuble  spécialement  construit  à  cet  effet. 

Chaise  longue.  —  Un  assez  grand  nombre  de  médecins 
font  usage,  pour  l'examen  au  spéculum,  d'une  chaise 
longue.  Lorsqu'il  s'agit  d'examiner  uruî  malade  sur  une 
chaise  longue,  on  fait  placer  le  siège  sur  l'extrémité  du 
meuble  opposée  à  la  partie  relevée  qui  forme  le  dossier, 
les  jambes  sont  légèrement  relevées  par  un  tabouret 
placé  sous  chaque  pied,  et  la  tète  est  soutenue  par  un 
coussin  placé  sur  le  meuble  à  une  distance  convenable. 

Le  médecin,  se  plaçant  alors  en  avant  de  la  malade, 
est  obligé  de  metti'e  un  genou  à  U'm%  à  cause  du  peu 
d'élévation  du  meuble.  Cette  position,  outre  quelle  est 
très-gènante  et  peu  décente,  ne  pei*met  pas  aux  regards 
de  l'explorateur  de  plonger  directement  dans  le  spécu- 
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lum,  à  cause  de  la  position  inclinée  qu'il  est  obligé  de 
donner  à  sa  tète,  et  ne  lui  laisse  pas  la  liberté  de  ses 
mouvements. 

La  chaise  longue  présente  cependant  quelques  avan- 
tages. D'abord,  elle  peut  servir  à  d'autres  usages  que 
l'examen  au  spéculum,  tels  que  la  palpation  abdomi- 
nale, ou  les  diverses  explorations  qui  peuvent  se  faire 
par  le  toucher  soit  du  côté  du  vagin,  soit  du  côté  du 
rectum.  En  outre,  les  femmes  redoutent  moins  l'examen 
sur  la  chaise  longue  que  sur  un  fauteuil  à  spéculum.  Le 
seul  avantage  de  la  chaise  longue,  c'est  qu'elle  n'en- 
combre pas  le  cabinet  d'un  meuble  spécial.  Aussi,  con- 
seillons-nous ce  meuble  à  ceux  qui  n'ont  que  rarement 
l'occasion  de  pratiquer  un  examen  au  spéculum.  Pour 
ceux,  au  contraire,  qui  se  livrent  plus  spécialement  à  la 
pratique  de  la  gynécologie,  il  faut  une  installation  plus 
confortable. 

Quant  à  l'examen  sur  un  canapé  ou  sur  le  bord  d'un 
fauteuil,  nous  le  rejetons  absolument. 

Fauteuils  à  spéculum.  —  Ces  appareils,  comme  leur 
nom  l'indique,  sont  construits  en  vue  de  deux  applica- 
tions différentes,  d'abord  ils  forment  un  excellent  meu- 
ble sur  lequel  on  peut  s'asseoir  comme  dans  un  fauteuil 
ordinaire,  ensuite,  transformés  en  plate-forme  par  un 
mécanisme  spécial,  et  par  l'adjonction  de  pédales  des- 
tinées à  supporter  les  pieds,  ils  permettent  de  faire 
coucher  la  malade  dans  la  position  requise  pour  l'exa- 
men au  spéculum. 

Nous  ne  donnerons  ici  que  les  modèles  qui. nous  pa- 
raissent le  plus  commodes  et  que  nous  avons  eu  l'occa- 
sion d'expérimenter. 
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'Lo  premier  modèle  que  nous  allons  décrire  est  le  fau- 
leuil  dtîsigni;  sous  le  nom  do  fauteuil  genre  Voltaire. 

Loi'sque  le  meuble  est  fermi!'',  il  forme  comme  on  le 
voit  par  la  Qguro  ci-dessous,  un  fauteuil  dans  lequel  on 
peut  s'asseoir  commodément.  Ce  fauteuil  présente  une 
arliciUalion  au  niveau  de  la  partie  moyenne  des  bras, 
d«  ttfllc  sorte  qu'il  suffît  de  faire  exécuter  au  dossier  un 


Pin,  K.  —  Fnutfluil  i  sjt^uluin  (gearo  Vultaîre).  r«rm^. 


mouvement  de  bascule  pour  l'amener  dans  la  position 
indiquée  dans  la  (ig.  (G.  Lorsque  le  dossier  est  ainsi 
renversé,  on  le  fixe  solidement  dans  cette  position  à 
t'aide  de  dwux  tiges  de  fer,  fixées  au  niveau  du  point  où 
doit  être  placé  le  siège  de  la  malade,  et  l'on  déploie  deux 


FIG,  IC.   —  Fauteuil  6  tfic\i\um  (genre  VulUire),  oi 


l'aide  d'une  crémaillère  située  au  niveau  de  ces  deux 4 
points,  de  façon  à  élever  plus  ou  moins  ces  parties,  sui- 
vant les  besoins  de  la  pratique. 

Au-dessous  du  siège  du  fauteuil  est  placù  un  tiroir  i 
qui  sert  de  mai-chepied  et  dans  lequel  sont  renfermés  J 
les  divers  objets  dont  on  peut  avoir  besoin.  De  chaqua  1 
côté  du  dossier  et  à  portée  des  mains  de  la  malade  se  ' 
trouvent  deux  poigni-es  que  celle-ci  peut  saisir. 

La  pldte-forme  se  trouve  à  un  mètre  dï-lévation  au-J 
dessus  du  sol,  élévation  suffisante  pour  permettre,  à  la  il 
personne  qui  procède  à  l'exploration  dcs  organes  gént-  ,i 
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taux,  d'être  assiso  commodément  sur  une  chaise  ordi- 
naire. 

Le  second  module,  qui  nte  semble  il'galement  trêa- 
commode,  est  celui  qui  est  désigné  sous  le  uom  do  îau- 
icmi  genre  anglais  {voy.ûg.  il). 


Fto.  17.  —  Fnuteuil  i  sjiéculum  (gen 


Uni!  njanivellp  placée  sur  le  cCtU;  permel  d'i'-lcver  gra- 
duellement U  partie  qui  forme  le  siège  en  même  temps 
que  le  dossier  se  renverse  (voyez  ûg.  18).  Le  fauteuil 
est  également  muni  de  patins  en  bois,  se  coulissant 
sous  le  siège  et  dans  lesqui^ls  sont  ménagés  des  trous 
pour  recevoir  les  tuions  des  bottines. 

Ce  fauteuil,  peul-ôlre  plus  séduisant  comme  appa- 
rence, nous  semble  cependant  moins  commode  que  le 
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précédent  à  cause  de  son  i-K-ii-ation  moindre  qui  oUJ| 
l'explorateur  à  être  assis  sur  un  siège  très-bas. 

ïlato-lonM.  —  On  désigne  sous  ce  nova  un  meut^ 
qui  se  compose  d'une  partie  horizontale  sur  laqueH 


FiB.  18,;—  FaDtetiil  a  sp^nlam  (seare  anglais),  odtwI. 


doit  se  poser  la  malade,  et  qui  est  soutenue  parun 
en  bois  (voyez  fig.  19). 

La  partie  du  meuble  qui  doit  supporter  la  tète 
celle  où  doit  reposer  le  siège  s'élèvent  à  volonté.  ' 
tiroir  servant  de  marchepied  est  placé  en  avant. 

Cette  plate-forme  qui  est  très-commode  a  l'incon' 
niant  d'être  Irès-appareate  dans  le  cabinet  (i).  M.  G 


(1)  OutH  le>  modèles  que  nous  tcdoos  de  Taire  conimltre,  M.  Dope 
fibrkaDl  de  rauteiuit  mécaniques,  eu  posaèJe  d'autres  qui  dîDîrent  peu 
précédents,  cl  que  nous  ne  jugeons  pas  i  propos  d?  décrire. 
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da  fait  consiruire  un  modèle  spécial  de  lit  ji  spéculum, 
donl  ii  a  bien  voulu  nous  pcrtueltro  de  prendre  le  dessin 
et  que  nous  croyons  utile  de  faire  connaître  (v.  Og.  20). 


Fin.  i't,  —  Plale-furme  ponr  l'ei 


I  «[K^fulumi 


U  présente  des  avantages  si  marqués,  que  nous 
serions  heureux  de  le  voir  i-eproduit  par  les  fabricants 
qui  s'occupent  de  ces  sortes  de  meubles. 

Le  lit  su  contpose  d'une  plate-forme  recouverte  do 
cuir  etdontl'exlFL'milé  qui  supporte  la  tète  peut  être  éle- 
vée àvoloulé.Cette  plate-forme  est  supportée  par  un  cadre 
do  bois  rectangulaire  et  plein;  de  chaque  cùlé  du  meu- 
ble se  Irouve  un  marchepied,  qui  permet  h  la  malade  de 
monter  sur  le  lit  sans  difllcult<!-  et  qui  est  disposé  de  fa^ 
çon  à  pouvoîr^tre  dissimulé  dans  l'épitisseur  du  meuble. 
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En  avant  se  trouvent  deux  lîroirs  dans  lesquels  sonl  con- 
tenus les  divers  hibtinaients  qui  peuvent  être  utiles. 
Deux  tiges  de  fer  supportant  chacune  une  ptdalesont  dis- 
posées de  façon  fi  pouvoir  soutenir  les  pieds  de  la  femme. 


Fio.  20.  ~-  Lit  puur  l'examen  au  B(iéculum  (iDo<lèle  <i«  M.  Gullai 

AA,  Partie  du  lit,  garnie  de  ciilr  et  lionl  une  partie  paut  être  rele*q 
)>liiB  ou  moins  au  mojen  d'une  crëuiaillère. 

B.  Partis  creuse  dans  laquelle  peuvent  ftre  rendues  les  pjdales  PP*  m 
qui  peut  Sire  fermée  nu  muje»  île  la  planchette  C.  (Les  liK-nes  [>aÏQtU  ' 
indiquent  la  tituation  Je  ta  p^lale  P'  quanJ  elle  est  replia.) 

E.  Plancbells  que  l'on  relève  |ioiip  feroier  lu  tiroir  muni  de  i 
tuent*  ilesliaés  il  cunletiïr  une  cuvette  et  les  divers  objets  n^ce 

O.  Partie  viite  duiia  Inquelle  on  peut  plac.T  U  marctiepie< 
rent  k  In  pnroi  P,  laquelle  ei>L  mobile  au  mu.vea  d'une  cliarniÈre. 
M.  FiicaUlËialeilulil. 

PP*.  Pédales  dKstia^es  &  supporter  les  pieds  de  la  malade. 
K.  Tiroir, 

Ces  tiges,  à  l'aide  d'une  ^charnière,  se  replient  k  l'iol 
teneur  du  fauteuU,  et  lorsque  les  tiroirs  sont  fermés,  i 
ne  peut  guère  soupçonner  ii  quel  usage  ce  meuble  ( 
destiné. 
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Derrière  le  fauteuil,  et  dans  un  tiroir  spécial,  se  trouve 
placée  une  cuvette  avec  tous  les  accessoires  nécessaires 
pour  la  toilette  des  mains,  une  fois  Texamen  terminé. 

Ce  lit  nous  a  surtout  paru  avantageux,  à  cause  de  sa 
forme  qui  le  dissimule  aux  regards,  de  la  commodité 
que  présente  son  aménagement  intérieur,  et  aussi  de  la 
solidité  qu'il  présente. 

Conditions  d'un  bon  fauteuil,  —  Un  fauteuil,  pour 
être  vraiment  utile,  doit  présenter  certaines  conditions 
que  nous  croyons  utile  de  résumer  : 

1*  Son  élévation  doit  être  suffisante  pour  permettre 
au  médecin  d'être  assis  commodément  en  face  de  la 
malade,  et  d'avoir  ainsi  la  liberté  complète  de  tous  ses 
mouvements. 

2»  11  doit  être  solide,  c'est-à-dire  qu'il  ne  doit  pas 
vaciller  lorsque  la  malade  est  couchée  dessus.  Les  mou- 
vements qui  se  produiraient,  détermineraient  chez  elle 
un  sentiment  de  crainte  qui  amènerait  la  contraction  des 
muscles  de  l'abdomen  et  générait  rexploration. 

3®  Il  doit  offrir  un  tiroir  suffisant  pour  contenir 
les  divers  instruments  dont  le  médecin  peut  avoir 
besoin  pour  pratiquer  l'exploration  des  organes  géni- 
taux. 


CHAPITRE  III 

APPAREILS  D'ÉCLAIRAGE 

Lorsqu'il  s'agit  de  procéder  h  l'exploration  des  orga- 
nes p'nitaux.  il  est  nécessaire  d'avoir  un  jour  suffisant 
pour  bien  juger  d(»  Tétat  des  parties.  L'éclairage  qui  con- 
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vient  le  mieux  est  la  lumière  solaire,  mais  il  n'est  pas 
toujours  possible  de  Tobteiiir,  soit  parce  que  la  pièce 
où  rexameii  est  pratiqué  est  sombre,  soit  parce  que  Tex- 
ploralioii  a  lieu  à  une  heure  trop  avancée  de  la  journée. 
,  Lorsqu'on  fait  usage  de  la  liimière  solaire,  le  lit  ou 
le  fauteuil  a  spéculum  sur  lequel  la  malade  est  étendue 
doit  être  i)lacé  en  ftice  de  la  fenêtre  et  à  une  distance 
telle  que  l'explorateur  puisse  se  placer  commodément 
entre  celte  fenêtre  et  la  malade. 

Lorsque  la  lumière  solaire  n'est  pas  suffisante,  il  faut 
recourir  à  certains  appareils  d'éclairage  spéciaux. 


FiG.  21. 
Aj)parcil  d'^claira^'e  (Amussat). 

A,  Puiller  (Pargent  appliquée 
contre  la  boufrie  C, 

B,  Linge  enroulé  autour  de  la 
liou^'-io  et  destiné  À  empécber  la 
chute  sur  les  mains,  de  la  bougie 
fondue. 

D,  K,  Morceaux  de  liège,  décou- 
pés <lo  façon  à  pouvoir  8*appliquer 
facileinont  contre  la  bougie  et  'sur 
lesquels  aj)jmie  le  manche  de  la 
cuiller. 


Le  plus  simjjle  de  ces  appareils  consiste  en  une  cuil- 
ler d'argent  ([uo  l'on  adapte  contre  une  bougie  au 
moyen  de  deii\:  petits  morceaux  de  liège  présentant 
d'un  coté  une  face  plane  et  de  l'autre  une  gouttière  des- 
tinée à  s'adapter  à  la  bougie,  on  attache  ensuite  le  man- 
che de  la  cuiller  au  moven  d'un  lien  circulaire,  la  cuil- 
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1er  sert  alors  de  réflcctour  el  projcito  yur  los  parties 
une  quantité  de  lumî('re  très-sulïisantc  (voy.  fig.  21). 

Un    uuti-e  appareil,  également 
très-simple  et  très-porlalif,  con- 
siste en  un  eollier  métallique  muni 
d'un  ri'ssort  et  rjui  sert  ù  maintenir 
une  bougie;  un  réflecteur  placé  au 
niveau  de  la  tlamme  s'y  trouve 
annexé.  A  l'anneau  sont  soudées 
deux  petites  branches  ser\'ant  de 
poignée  (voy,  fig.  22), 
J'emploie  depuis  plusieurs  an- 
FiG.  îâ.  —  Réflecteur       nées  un    appareil    tivs-commode 
pourievii-m.  f^.^^.^.^  (,g    23).  qu'on  peut  fixer 

sur  l'une  des  chaises  qui  supportent  les  pieds  de  la  ma- 
lade, au  moyen  d'une  vis  de  pression.  L'appareil  se  com- 
posed'une  tige  formée  de  deux  partiesqni  rentrent  l'une 
dan^  l'antre,  pour  permettre  d'amener  la  bougie  à  la 
hauteur  quu  l'on  désire.  La  tige  présente  deux  arli- 
culiitions,  l'une  à  sa  pailie  iid'i'rieure,  l'autre  à  sa 
partie  .-Jupérieun',  de  l'a(;uii  à  pouvoir  s'incliner  phis 
ou muiiis  suivant  les  besoins.  L'esliéniité  îiiréiicure  de 
la  tige  enti-e  à  frottement  dans  uni-  oavitéexistant  sur  la 
vis  de  pression,  afin  de  pouvoir  exécuter  des  mouve- 
ments circulaires  autour  de  son  a.\e.  La  partie  su)iérieure 
se  termine  par  un  anneau  formé  de  deux  brandies 
faisant  ressort  ol  qui  est  destiné  à  roeevolr  une  bougie. 
On  peut  encore  se  servir  très-utilement  de  l'appareil 
récemnienl  construit  par  M.  (lollin  (voyez  fig.  24)  et  de 
celui  qui  a  été  inventé  par  M,  Donafond  pour  l'exa- 
men du  conduit  auditif.  Ces  appareils  d'éclairage  sc 
composent  d'une  lampe  à  essence  minérale  renfermée 
dans  un  tube  el  dont  les  rayons  lumineux  sont  projetés 
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au  moyen  d'une  lentille  et  d'un  réflecteur  placés  aux 
extrémités  d'un  second  tube  perpendiculaire  au  premier. 


A,  Vit  de  preni? 
It,  Articuintiun  permeKnnt  <le;  moi 
Cil,  TifKstn'ant  ft  allunf;«r  plus  u 
C,  Va  au  mu.ven  île  Iac|ticl1e  on  Hx 
1>,  Articulation  (leruiellant  irinclii 
K,  ItrAecteur. 


I.  —  Appnreil  J'^clairage  pour  lo  vi 


vemenlBcirculnireB  eld'incli 

iiioiiiB  1  apjiareil. 

la  tige  préctfdjTite. 
;r  pluB  ou  moins  la  Iwug-ie. 


Iâ's  iippiUM-ils  (]Ui;  nous  venons  du  mentionner  sont 
en  gt-niTul  Hullisants,  lorsqu'il  s'afjit  de  praeédcr  à 
l'exiimen  au  spéculum  au  ilomii'ile  de  la  malade,  mais 
chez  lui,  le  médecin  doit  posséder  uu  mode  d'éclairage 
plus  parfait. 

Il  est  nécessaire  alors  de  ii'courir  à  l'usjige  d'une 
lampe  à  laquelle  on  adaplo  nii  réflocleur  paraboliciuo, 
analogue  à  celui  qui  est  ivprésenlé  dans  la  figure  25, 
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afin  tic  concentrer  les  rayons  lumineus  et  de  les  pro- 
jeter directement  sur  la  vulve. 

Le  gaz  d'éclairage,  quand  on  peut  l'utiliser,  est  bien 
pri-férable  ii  cause  de  la  quantité  considérable  de  lumière 
<ju'il  fournit. 

II  est  encore  ufi  mode  d'éclairage  très-simple  et  qui 
ne  laisse  presque  rien  ii  désirer,  il  consiste  à  munir  une 
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teur  convenable  sur  une  table  à  crémaillère,  un  peu  en 
arrière  de  l'explorateur,*  de  façon  que  les  rayons  lumi- 
neux, passant  au-dessus  de  son  épaule,  arrivent  direc- 
tement sur  la  vulve. 


CHAPITRE  IV 


EXPLORATION  DE  L'ABDOMEN 


Les  diverses  méthodes  d'exploration  de  l'abdomen 
sont  :  l'inspection,  la  percussion,  l'auscultation,  la  pal- 
pation. 

Lorsqu'on  va  procéder  à  l'exploration  de  cette  partie 
du  corps,  il  convient  de  placer  la  femme  dans  une  posi- 
tion convenable  destinée  à  favoriser  Texamen  auquel  on 
va  se  livrer.  Le  plus  souvent  on  fait  coucher  la  femme, 
dans  le  décubitus  dorsal,  sur  un.lit  ou  une  chaise  longue, 
la  tète  légèrement  soulevée  au  moyen  d'un  oreiller  ;  les 
bras  reposant  sur  le  lit  de  chaque  côté  du  tronc.  On  en- 
gage ensuite  la  patiente  à  fléchir  légèrement  les  jambes 
sur  les  cuisses,  les  cuisses  sur  le  bassin,  et  à  écarter  mo- 
dérément ces  dernières.  Cette  attitude  est  nécessaire 
pour  produire  le  relâchement  des  muscles  et  des  tégu* 
ments  de  Tabdomen.  Le  corset  et  tous  les  vêtements 
qui  exercent  une  certaine  constriction  autour  de  la  taille 
doivent  être  mis  de  côté. 

Les  membres  inférieurs  et  les  organes  génitaux  ex- 
ternes seront  recouverts  au  moyen  des  couvertures  du 
lit,  ou  d'une  serviette.  Cette  précaution  est  nécessaire, 
au  point  de  vue  des  convenances  et  en  vue  déviter  de 
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blesser  la  pudeur  de  la  femme  qui  se  soumet  à  notre 
examen. 

Les  vêtements  étant  relevés  jusqu'au-dessous  des 
seins,  et  les  couvertures  du  lit  ou  une  serviette  recou- 
vrant les  membres  inférieurs  et  le  mont  de  Vénus, 
Tabdomen  seul  se  trouve  ainsi  mis  à  découvert. 


§  I.  —  Inspection  de  l'abdomen. 

L'inspection  de  l'abdomen  nous  permet  de  constater 
le  volume  et  la  forme  de  cette  partie  du  corps,  les  chan- 
gements de  coloration,  les  éraillures  de  la  peau,  l'état 
de  la  respiration.  Elle  révèle  quelquefois  des  battements 
dus  aux  pulsations  de  Taorte,  des  mouvements  résultant 
du  déplacement  des  gaz  intestinaux. 

Dans  la  grossesse  on  peut  percevoir  les  mouvements 
actifs  du  fœtus  et  la  dépression  ou  la  saillie  de  l'ombilic, 
Fexistence  de  la  ligne  brune. 

§  II.  —  Percussion  de  l  abdomen. 

La  percussion  de  l'abdomen  à  l'état  normal  révèle  une 
certaine  sonorité,  due  à  la  présence  des  gaz  intesti- 
naux. Lorsque  cette  sonorité  est  exagérée,  c'est  qu'il  y  a 
accumulation  de  gaz  dans  l'intestin.  On  trouve  cepen- 
dant quelquefois  une  légère  matité,  qui  ne  dépasse  pas 
deux  travers  de  doigt  et  qui  siège  au-dessus  de  la  sym- 
physe pubienne.  Cette  submatité  est  déterminée  par  le 
corps  de  l'utérus.  Elle  est  surtout  perceptible  chez  les 
femmes  multipares,  à  cause  de  l'augmentation  de  volume 
de  Tutérus  sous  l'influence  de  la  grossesse.  Une  matité 
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plus  considérable  indique  que  la  vessie  est  distendue 
par  Turine  ou  qu  il  existe  une  tumeur  de  l'utérus  ou  des 
ovaires.  La  raatité  est  aussi  quelquefois  due  à  une  tu- 
meur inflammatoire  de  la  fosse  iliaque,  ou  à  la  présence 
du  liquide  ascitique.  La  matité  peut  encore  résulter  de 
la  présence  de  reins  flottants  et  déplacés. 

La  percussion  doit  être  pratiquée  avec  douceur,  sur- 
tout lorsqu'il  s'agit  de  constater  la  présence  d'une  tu- 
meur inflammatoire. 

§  Iir.  —  Auscultation  de  l'abdomex. 

L'auscultation  de  l'abdomen  ne  permet  d'y  découvrir 
d'autres  bruits,  à  Tétat  normal,  que  ceux  qui  sont  pro- 
duits par  le  déplacement  des  gaz  dans  Tintestin.  Lors- 
qu'il existe  une  tumeur  comprimant  une  des  artères  de 
l'abdomen,  on  constate  en  général  un  bruit  de  souffle 
analogue  au  souffle  utérin.  Dans  la  grossesse  on  per- 
çoit, en  outre  du  bruit  de  souffle,  dit  placentaire,  les 
bruits  du  cœur  fœtal. 

Lorsque  les  bruits  du  cœur  fœtal  sont  perçus  dans 
une  tumeur  de  Tabdomen  et  que  Ton  constate  l'absence 
de  développement  de  Tutérus  par  l'un  des  procédés 
usités  en  pareil  cas,  on  est  en  droit  de  conclure  que  l'on 
a  affaire  h  une  grossesse  extra-utérine. 

§  IV.  —  Palpation  abdominale. 

La  palpation  abdominale  a  pour  but  de  faire  recon- 
naître la  présence  des  tumeurs  situées  dans  Tabdomen 
et  de  se  rendre  compte  de  la  température  de  cette  partie 
du  corps. 
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La  palpation  peut  être  pratiquée  dans  deux  situations 
différentes  :  la  femme  étant  couchée,  ou  debout. 

La  palpation  dans  la  situation  debout  ne  nous  paraît 
pas  devoir  fournir  de  grands  renseignements,  aussi 
croyons-nous  inutile  d'y  insister  longtemps.  Disons  ce- 
pendant que  lorsque  la  femme  se  présente  à  nous  ha- 
billée, cette  palpation  ne  doit  pas  être  négligée,  car  elle 
permet  souvent  de.  constater  la  présence  d'une  tumeur 
abdominale  ou  de  reconnaître  le  développement  de  la 
matrice,  comme  dans  la  grossesse  par  exemple. 

Pour  pratiquer  la  palpation  dans  la  situation  debout 
il  est  nécessaire  de  faire  incliner  la  femme  légèrement 
en  avant,  de  façon  à  mettre  les  muscles  abdominaux 
dans  le  plus  grand  relâchement  possible. 

Il  est  un  mode  de  palpation  de  l'abdomen  qui,  au  dire 
de  M.  Courty,  fournirait  des  renseignements  très-pré- 
cis, au  point  de  vue  du  diagnostic  et  de  certaines 
indications  de  traitement.  Il  consiste  à  élever  la  masse 
des  viscères  abdominaux  à  l'aide  de  la  main  portée  h 
plat,  ou  môme  du  poing  placé  au-dessus  du  pubis,  do 
manière  à  la  refouler  en  haut  et  en  arrière  vers  le  dia- 
phragme, puis  à  la  laisser  retomber  brusquement.  On 
constate  par  cette  manœuvre  si  la  pression  qu'elle  exerce 
sur  Tutérus  est  douloureuse.  La  douleur  qu'éprouve 
alors  la  malade  doit  porter  à  soupçonner  une  maladie 
inflammatoire  de  l'organe  utérin  ou  des  tissus  périphé- 
riques. M.  Gallard  rejette  cette  manœuvre  qui,  d'après 
lui,  ne  doit  pas  fournir  de  renseignements  bien  utiles 
et  peut  provoquer  une  sensation  douloureuse.  Cet  auteur 
a  quelquefois  recours  cependant  à  une  manœuvre  sem- 
blable à  la  précédente  et  qui  a  pour  but  de  déterminer 
s'il  convient  de  faire  porter  une  ceinture  hypogas- 
trique.    Il   soulève    alors   la  masse    intestinale    avec 
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les  deux  mains  appuyées  à  plat,  en  forme  de  ceinture 
au-dessus  du  pubis,  pour  voir  si,  en  diminuant  ainsi  le 
poids  qui  pèse  sur  les  organes  génitaux  internes,  on  ne 
ferait  pas  disparaître  les  douleurs  ou  la  gêne  qui  existe 
du  côté  do  cette  partie  (1). 

Pour  pratiquer  la  palpation  dans  la  position  couchée, 
il  faut  faire  placer  la  femme  dans  Tattitude  que  nous 
avons  indiquée  au  commencement  de  ce  chapitre,  et  en 
prenant  les  précautions  que  réclame  la  décence. 

La  palpation  de  l'abdomen  se  pratique  à  Taide  de  la 
face  palmaire  de  Tune  des  mains,  ou  souvent  môme  des 
deux  mains. 

Lorsqu'on  se  met  en  devoir  de  pratiquer  cette  palpa- 
tion, il  faut  avoir  soin  d'éviter  d'employer  la  main  lors- 
qu'elle est  à  une  température  très-inférieure  à  celle  de 
l'abdomen,  pour  éviter  que  la  sensation  de  froid  provo- 
quée par  la  main,  lorsqu'elle  est  glacée,  ne  soit  désa- 
gréable et  ne  détermine  une  contraction  des  muscles 
de  l'abdomen,  qui  aurait  pour  résultat  de  gêner  l'explo- 
ration. 

Tjorsqu'on  pratique  la  palpation,  on  doit  rechercher, 
tout  d'abord,  s'il  existe  une  élévation  de  température 
de  la  paroi  abdominale.  Dans  les  maladies  inflamma- 
toires des  organes  génitaux,  en  effet,  la  peau  de  la 
région  hypogastiique  subit  en  général  une  certaine 
élévation  de  la  température  normale,  qui  est  en  rap- 
port avec  rintensité  de  l'inflammation. 

Cela  fiiit,  il  faut  déprimer  légèrement  la  paroi  abdo- 
minale pour  se  rendre  compte  de  l'augmentation  de 
volume  de  l'utérus  ou  en  vue  de  constater  la  présence 


(1)  Oallard,  Leçons  cliniques  sur  les  maladies  des  femmes,  Paris,  1873, 
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imeura  de  cette  région.  La  palpation  doit  (lire  pra- 
tiquée avec  douceur  et  en  déprimant  graduellement  les 
tissas- 

E-a  palpation  doit  tout  d'abord  porter  sur  la  région 
liypogastrique.Arétatnormal,  et  chez  les  femmes  pour- 
Ti-ues  d'un  embonpoint  médiocre,  la  palpation  hypogas- 
triquo  ne  permet  pas  de  sentir  l'utérus,  Exceptionnelle- 
ment la  palpation  révèle  la  présence  de  cetorgane,  c'est 
lorsque  les  femmes  sont  très-maigres,  et  quand  les 
parois  abdominales  sont  très-flasques".  Lorsque  ruténis 
peut  ainsi  -ôtre  perçu,  il  se  présente  sous  forme  d'un 
corps  arrondi,  lisse,  non  douloureux  à  la  pression,  et 
habituellement  incliné  légèrement  à  droite. 

La  palpation  permet  de  percevoir  la  vessie,  lorsque 
celle-ci  est  distendue  par  l'urine,  l'existence  des  kystes 
de  l'ovaire,  les  tumeurs  fibreuses  du  corps  de  l'utérus, 
l'utérus  développé  par  un  produit  de  conception,  les 
tumeurs  inflammatoires  de  la  fosse  iliaque. 

Les  autres  organes  contenus  dans  le  petit  bassin, 
ovaires  et  trompes,  ne  sont  jamais  perçus  par  la  palpa- 
lion,  lorsqu'ils  sont  exempts  du  toute  altération  mor- 
bide. 

H  ne  faut  pas  croire  que  la  palpation  de  l'abdomen 
ne  soit  pas  entourée  de  certaines  difficultés.  Quand  une 
femme  présente  un  certain  embonpoint,  il  est  quelque- 
fois fort  difficile  de  reconnaître  la  présence  d'une  tumeur 
surtout  lorsque  celle-ci  est  peu  volumineuse. 

Lorsqu'on  n'est  pas  très-versé  dans  la  pratique  do  la 
palpation,  il  arrive  souvent  qu'on  recherche  la  tumeur 
au-dessus  du  pubis  et  que  l'on  n'arrive  pas  à.  la  pei-cevoir, 
bien  qu'elle  remonte  quelquefois  assez  haut  et  même  au 
delù  de  l'ombilic.  Nous  ne  distinguons  une  tumeur  que 
par  la  différence  de  consistance  qu'elle  présente  avec  les 
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tissus  voisins.  Aussi,  lorsqu'on  se  contente  de  pratiquer 
la  palpation  sur  la  tumeur  elle-même,  sans  en  recher- 
cher les  limites,  la  différence  de  consistance  n'étant  pas 
perçue,  la  tumeur  elle-même  n'est  pas  reconnue.  C'est 
pourquoi  nous  donnons  le  conseil,  quand  on  recherche 
une  tumeur  du  petit  bassin,  de  pratiquer  la  palpation  de 
haut  en  bas,  c'est-à-dire  en  partant  des  parties  souples 
pour  se  diriger  vers  les  parties  résistantes.  La  main, 
lorsqu'elle  quitte  les  parties  molles  pour  arriver  sur  les 
parties  plus  résistantes,  est  immédiatement  avertie  de  la 
présence  de  la  tumeur  ;  elle  peut  alors  en  suivre  facile- 
ment les  contours.  Ce  précepte  nous  semble  de  la  plus 
grande  importance,  et  nous  avons  vu  des  personnes, 
n'ayant  pas  une  grande  habitude  de  la  palpation  abdo- 
minale, ne  pouvoir  trouver  les  limites  d'un  utérus  con- 
tenant un  produit  de  conception  arrivé  à  terme. 

La  palpation  est  surtout  importante  dans  la  grossesse, 
mais  nous  ne  nous  arrêterons  pas  à  cette  étude  qui 
demanderait  une  description  très-approfondie  et  qui  ne 
rentre  pas  dans  le  cadre  de  l'étude  que  nous  nous 
sommes  tracée.  Disons  cependant  que  la  palpation  peut, 
à  elle  seule,  dans  bien  des  cas,  permettre  de  faire 
le  diagnostic  de  la  présentation  fœtale.  M.  le  D'  Pinard, 
pendant  son  clinicat  à  la  Clinique  d'accouchements  de  la . 
Faculté,  nous  a  montré  tout  le  parti  que  l'on  peut 
tirer  de  la  palpation  dans  le  diagnostic  des  présentations. 
D'un  autre  côté,  le  D*"  James  R.  Chadwick  (i)  a  publié 
sur  ce  sujet  une  étude  très-bien  faite,  où  l'on  trouvé 
d'utiles  enseignements. 


(l)  Abdominal  palpation  in  pregnancy,  voyez  The  American  praclitioner, 
nov.  4876,  p.  275. 


TOUCHER.  41 


CHAPITRE     V 


DU  TOUCHER 


L*exploration  des  organes  génitaux  internes  à  l'aide 
du  doigt  a  reçu  le  nom  de  toucher. 

Cette  exploration  se  pratique  par  des  voies  différentes  : 
le  vagin,  le  rectum,  et  la  vessie. 

Le  toucher  est  d'une  importance  capitale  en  gynéco- 
logie, et  nous  pourrions  dire  avec  Aran,  MM.  Courty  et 
Gallard  et  la  plupart  des  auteurs  versés  dans  la  pratique 
des  maladies  des  femmes,  que,  si  nous  étions  mis  en 
demeure  de  n'employer  qu'un  des  procédés  d'explora- 
tion habituellement  en  usage,  c'est  le  toucher  que  nous 
devrions  avant  tout  préférer. 

Le  toucher  se  pratique  habituellement  à  Taide  de 
l'indicateur,  et  nous  devons  être  aptes  à  nous  servir 
indistinctement  de  l'une  ou  l'autre  de  nos  mains.  Le 
choix  de  la  main  n'est  pas  aussi  indifférent  que  beaucoup 
de  personnes  le  supposent.  La  pulpe  du  doigt  étant  la 
partie  où  la  sensibilité  tactile  est  la  plus  développée,  on 
conçoit  facilement  que  c'est  elle  qui  doit  être  mise  en 
réquisition  lorsqu'il  s'agit  de  diagnostiquer  une  tumeur 
ou  d'en  tracer  nettement  les  limites.  Aussi  devra-t-on 
pratiquer  le  toucher  à  l'aide  de  l'indicateur  gauche  quand 
il  s'agira  d'explorer  le  cul-de-sac  gauche,  et  de  l'index 
droit  quand  il  faudra  examiner  le  cul-de-sac  opposé.  De 
cette  façon  la  pulpe  digitale  sera  immédiatement  dirigée 
du  côté  de  la  tumeur  qu'il  s'agit  de  reconnaître. 

Le  doigt  qui  va  servir  à  l'exploration  doit  être  enduit 
d'un  corps  gras  qui  en  facilite  le  glissement.  Le  corps 
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gras  sera  étendu  sur  toute  la  longueur  du  doigt,  et  même 
au  delà  et  jusque  sur  la  rainure  interdigitale. 

Les  corps  gras  qui  peuvent  être  employés  sont  : 
rhuile,  le  beurre,  la  pommade,  le  cérat,  le  cold-cream. 
M.  Burns  recommande  l'huile  phénique  comme  préser- 
•yant.mieux  des  contaminations.  Quelquefois  on  emploie 
le  savon  et  la  glycérine,  mais  ces  substances  préser- 
vent moins  bien  des  inoculations  que  les  corps  gras  ; 
aussi  ne  doivent-ils  être  utilisés  qu'à  défaut  d'une  des 
substances  grasses  que  nous  avons  précédemment  énu^ 
mérées. 

M.  Gallard  rejette  avec  raison  les  cosmétiques  colorés 
tels  que  le  cold-cream  rose,  le  cérat  fait  avec  la  cire 
jaune  ;  ces  dernières  substances,  à  cause  de  leur  colora- 
tion, ne  permettent  pas  de  se  rendre  un  compte  exact 
delà  couleur  des  sécrétions  qui  recouvrent  le  doigt, 
l'exploration  une  fois  terminée. 
i  Nousn'énumérerons  pas  en  détail  les  différences  four- 
nies par  le  toucher  dans  les  diverses  affections  utérines, 
cette  étude  nous  obligerait  à  passer  en  revue  presque 
toute  la  pathologie  des  organes  contenus  dans  le  bas- 
sin ;  nous  nous  contenterons  donc  d'étudier  le  toucher 
à  un  point  de  vue  général,  sans  nous  inquiéter  des  par- 
ticularités qu'il  présente  dans  une  maladie  déterminée. 

Dans  une  excellente  thèse,  publiée  récemment, 
M.  Boissimon  (1),  a  donné  une  étude  détaillée  des 
signes  fournis  par  le  toucher  vaginal,  nous  devons 
mentionner  ce  travail  dans  lequel  on  trouvera  la  sé- 
méiologie  du  toucher  étudiée  avec  un  soin  tout  parti- 
culier. 

Nous  étudierons  le  toucher  à  l'état  physiologique,  si 

(1)  Thèse  de  Paris,  1875. 
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je  puis  ainsi  m'exprimer,  afin  de  saisir  par  compa- 
raison avec  rétat  sain  les  différences  que  produit  Tétat 
pathologique. 

§  1.  —  Toucher  vaginal. 

Le  toucher  vaginal  peut  se  pratiquer  la .  femme  étant 
debout  ou  couchée.  Pour  pratiquer  le  toucher  debout, 
il  faut  engager  la  malade  à  incliner  le  tronc  légèrement 
en  avant,  en  lui  recommandant  de  s'appuyer  sur  le 
dossier  d'une  chaise  ou  sur  l'épaule  de  l'explorateur,  et 
d'écarter  légèrement  les  jambes.  La  personne  qui  pro- 
cède au  toucher  doit  être  assise  sur  un  siège  peu  élevé, 
ou  bien  mettre  un  genou  à  terre.  Dans  ce  dernier  cas, 
c'est  le  genou  opposé  à  la  main  qui  explore  qui  doit 
reposer  sur  le  sol,  l'autre  genou  sert  de  point  d'appui 
au  coude  de  la  main  qui  pratique  le  toucher. 

Le  toucher  debout  est  surtout  utile  dans  les  cas  où 
Vutérus  a  subi  un  certain  mouvement  d'ascension,  soit 
que  celui-ci  soit  normal  comme  chez  les  jeunes  filles, 
soit  que  le  col  ait  été  attiré  en  haut  comme  dans  le  cas 
de  tumeurs  fibreuses  ou  quand  la  matrice  renferme  un 
produit  de  conception. 

Lorsqu'on  pratique  le  toucher  vaginal  la  femme  étant 
couchée,  c'est  en  général  dans  le  décubitus  dorsal,  les 
cuisses  légèrement  écartées  et  à  demi  fléchies  sur  le 
bassin,  que'cette  exploration  a  lieu.  On  fait  alors  étendre 
la  femme  dans  le  sens  de  la  longueur  du  lit  ou  en  tra- 
vers, le  siège  reposant  sur  le  bord  de  celui-ci,  comme 
dans  la  position  qu'elle  doit  occuper  quand  on  pratique 
Texamen  au  spéculum. 

Le  doigt  indicateur  de  l'une  ou  l'autre  main  étant 
préalablement  enduit  d'un   corps  gras,  on  insinue  la 
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main  au-dessous  des  couvertures,  en  évitant  autant  que 
possible  de  découvrir  la  malade.  La  main  passe  au-des- 
sus de  la  cuisse  et  se  dirige  vers  la  vulve  ;  on  présente  le 
bord  radial  du  doigt  étendu  parallèlement  à  la  direction 
du  grand  axe  de  la  vulve  et  Ton  atteint  le  périnée.  A 
ce  moment,  on  fait  décrire  au  poignet  un  aire  de  cercle, 
en  ayant  soin  toutefois  que  la  pulpe  du  doigt  n'aban- 
donne pas  le  plancher  périnéal.  En  même  temps  que  le 
poignet  décrit  cet  arc  de  cercle,  la  pulpe  de  rindicateur 
glisse  sur  le  périnée,  en  se  dirigeant  en  avant,  de  façon 
à  atteindre  la  fourchette  et  à  la  dépasser  pour  venir 
tomber  dans  Torifice  vulvaire. 

Une  fois  le  doigt  engagé  dans  la  vulve  on  accentue  le 
mouvement  en  arc  de  cercle  du  poignet  et  Ton  poussa 
le  doigt  dans  la  direction  du  vagin  (voyez  fig.  26),  sans 
hésitation  ;  Ton  suit  la  paroi  antérieure  de  ce  conduit, 
qui  est  plus  courte  que  la  postérieure  et  qui  mène  droit 
sur  la  lùvre  antérieure  du  museau  de  tanche.  Le  coude 
se  trouve,  à  ce  moment,  fortement  abaissé  entre  les 
jambes  de  la  femme  et  atteint  même  la  surface  du  lit. 

Au  moment  oii  Ton  va  procéder  au  toucher,  l'indica- 
teur est  dans  Tcxtension,  tandis  que  le  pouce  est  forte- 
ment écarté  de  Tindex  et  que  les  trois  derniers  doigts 
sont  fléchis  dans  la  paume  de  la  main. 

Après  que  Tindcx  a  pénétré  dans  la  profondeur  du 
vagin,  il  devient  nécessaire  de  fléchir  le  pouce,  de  façon 
à  le  diriger  vers  le  pli  génito-crural,  afin  d'éviter  de 
titiller  le  clitoris.  A  ce  moment  aussi,  les  trois  derniers 
doigts  de  la  main  sont  étendus,  et  la  commissure  qui 
sépare  le  médius  de  l'index  vient  embrasser  la  four- 
chette. Cette  façon  de  placer  les  trois  derniers  doigts, 
permet  à  Tindex  de  s'insinuer  bien  plus  profondément 
que  lorsqu'on  les  maintient  dans  la  flexion. 


FlG.  Î6.  —  Silualiuu,  direction,  rapport»  de  l'uttrus  dans  l'it&t  de 

varailéilo  la  vessie  (Ton» ier  ctChnnireuil). 

1.  Corps  do  rnWnii!.  —  8.  Caiitd  du   corpa.  —  3.  Col  de  l'utérus.    — 

4.CaritédDC»L — 5.  Partis  EouB-vaginale  du  col  ou  auseau  de  Unclie, 

—  &.  GknMduTagin.  — 7.  Eotr^  ou  oriticedu  vagin.  —  8  Cavité  Je  la 
T«MM.  —9.  Canal  d«  l'uT^Uirfl. —  IC.  Cloison  véstco-vaginale  rorm^  par 
l'atlMMCMot  da  bas-fond  de  la  veisie  et  de  la  paroi  anl^rieure  du  va^in. 

—  11.  It«etiua.  — 12.12.  Cavité  de  cal  inteslin.  —  13.  Orifice  anal. — 
It.  Cloison  ndo-vaginale.  conaltlnfe  par  l'uuioD  de  la  paroi  Antérieure 
da  R«tniBct  d»  la  paroi  pu»Wri«ure  da  vagin.  —  15.  P*rin*e.  —  16.  Cul- 
d«-MC  tCikoo-ul^rin  iId  pi^ritoine.  —  17.  CuUde-atic  qoe  forme  celle  s^- 
NOH  en  faatanl  du  «ngin  sur  le  rectum.  —  18.  Sj-mpliyae  du  pubis,  — 
19.  Ptliw  lèrr*.  •-  20.  Grande  lèFte  de  l'oriflc*  lulvaire. 
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Quelquefois,  comme  Ta  conseillé  M"*  Boivin,  il  est 
utile  d'introduire  le  médius  en  même  temps  que  Tindi- 
catcur.  Ce  doigt  présentant  une  longueur  plus  grande 
que  rindicateur,  permet  d'atteindre  plus  facilement  le 
col  lorsqu'il  est  élevé  dans  l'excavation  pelvienne  ou 
de  circonscrire  mieux  qu'avec  un  seul  doigt  les  con- 
tours d'une  tumeur  située  dans  le  bassin. 

Quelques  auteurs  ont  conseillé  de  pratiquer  le  toucher 
en  faisant  passer  le  bras  au-dessous  de  la  cuisse,  mais 
c'esyme  pratique  que  nous  croyons  mauvaise,  en  ce 
qu'elle  rend  moins  facile  la  combinaison  du  palper  hy- 
pogastrique  avec  le  toucher. 

Au  moment  où  l'on  va  procéder  au  toucher,  M.  Gai- 
lard  conseille  d'appuyer  la  main  qui  reste  libre  sur 
l'épaule  de  la  malade,  en  Mie  de  maintenir  cette  der- 
nière et  de  l'empêcher  de  fuir  devant  le  doigt  explora- 
teur, à  mesure  qu'il  pénètre  dans  le  vagin.  Cette  miain 
sera  plus  tard  employée  à  pratiquer  la  palpation  de 
l'abdomen. 

En  Angleterre,  on  pratique  assez  souvent  le  toucher 
en  faisant  placer  la  femme  dans  le  décubitus  latéral 
gauche.  Mais  c'est  une  position  que  M.  Courty  regarde, 
avec  juste  raison,  comme  défectueuse,  en  ce  qu'elle  ne 
permet  pas  d'apprécier  nettement  la  situation  relative 
des  organes,  les  déviations  utérines.  Disons  cependant 
que  le  toucher  dans  cette  position  peut  être  utile  en  per- 
mettant de  constater  la  mobilité  d'une  tumeur  abdomi- 
nale ou  les  adhérences  qui  fixent  Tuterus  et  ses  annexes 
aux  parois  du  bassin* 

Du  reste,  en  Amérique,  où  l'on  pratique  habituelle^ 
ment  l'examen  au  spéculum  dans  le  décubitus  latéral 
gauche,  on  paraît  préférer  recourir  au  toucher  dans 
le  décubitus  dorsal.  Gaillard  Thomas,  dans  son  excel- 
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lent  traité  des  maladies  des  rcmmes,  dit  que  la  patiente 
doit  âlre  invanablcment  placée  sur  le  dos  (1), 

Lorsque  le  doigt  a  ptmétré  au  fond  du  vagin,  on  doit 
exploi-er  la  surface  du  col  ult'rin,  puis  les  tissus  situés 
au  pourtour  du  col. 

Examen  du  col,  —  Le  col  présecte  des  particularités 
différentes,  chez  la  nullipare  et  chez  la  femme  qui  a 
iDohé. 

Chez  la  nullipare,  le  col  a 
une  forme  conique  [voyez 
fig.  27),  son  oriflce  est  petit, 
étroit,  assez  difGcilc  à  per- 
cevoir. On  a  comparé  la  sen- 
sation qu'il  fournitau  doigt  à 
celle  que  l'on  éprouve  en  tou- 
chant le  lobule  du  nez.  Le  col 
esl  lisse,  et  présente  une  cer- 
taine souplesse  assez  ana- 
logue h  celle  que  l'on  éprou- 
verait en  touchant  une  la- 
melle de  caoutchouc  un  peu 
épaisse.  La  muqueuse  adhé- 
rente aux  fibres  musculaires 
sous-jacenles  n'est  pas  sus- 
ceplible  de  glisser. 

Chez  la  femme  qui  a  accou- 
ché le  col  est  plus  gros,  plus 
lurt,  plus  cjlindrique  ;  l'ouverture  esl  plus  Unéaire 
dirigée  transversalement,  plus  ou  moins  profonde 


Urn*  d'une  Teinine  viergo  m 
paru  fnce  Katérieui«(T»Miier 
rt  Ch^DUvoil,. 
H,  Portion  TagiDole  ilii  cuit 
O,  iMhnw  utérin  emparant  Te 

»r|ia  dn  col. 

y,  Corp*  de  l'utérus. 

T.  Trompe. 

■V.  V»gin. 


(1)  O.  TboéIu,  On  dittaiea  of  ic 
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(voy.  fig.  28)  et  irrégulière.  Celte  ouverture  divise  le 
col  en  deux  lèvres  :  une  ant*!-rieurc  et  une  postérieure. 
Aux  deux  extrémités  de  l'ouverture  on  rencontre  géné- 
ralement des  sillons, 
résultant  des  déchiru- 
res qui  se  sont  pro- 
duites pendant  l'accou- 
chement. 

L'ouverture  du  cd 
est  d'autant  plus  grande 
que  le  nombre  deaao- 
couchements  est  plus 
considérable.  EUle  s'ac- 
centue encore  pendant 
la  péiiodc  menstruelle.  ' 

Fio.  28. 
Uléru^d-una  femme  multipare  Examen    des     tùsu» 

{Tamier  et  Chantreuil).  pêri-utéHnS. — Le  doigt 

M,  Museau  de  tanche.  suivant  la  paroî  anté- 

0,  Istbme  ulérin  séparant  le  ooriis  du        ■  j  '        i       i       

^1  '  '  neure  du  col,  et  remon- 

TT,  Trompes.  tant  en  avant  dans  le 

^'  ^'"S'"-  cul-de-sac  vaginal  an- 

térieur, rencontre  la  face  antérieure  de  l'utérus. 

Chez  les  femmes  qui  ont  eu  des  enfants,  la  légère 
antécourbure  de  l'utérus  ayant  disparu,  on  ne  constate 
plus  la  présence  du  corps  utérin,  mais  une  certaine 
mollesse,  due  à  la  présence  de  la  vessie  et  des  anses 
intestinales  qui  recouvrent  cet  organe.  Dans  l'état  de 
plénitude  de  la  vessie  le  corps  utérin  étant  repoussé  en 
arrière,  n'est  plus  accessible  au  doigt  et  le  col  qui  était 
dirigé  en  arrière  se  présente  presque  directement  dans 
l'axe  du  vagin  (voy.  Cg.  29). 

Si  l'on  remonte  le  long  de  k  face  postérieure  du  col. 


1 


Pis.  99.  —  SiiuuliuQ.  ilir^ciûin,  rnpj-ortii  ilc  l'uti^nis  dans  l'itat  de 
ptéoilDcle  de  la  tsmîb  <Tiirni:er  el  CUantrcuil). 
I.  CaTÎt^TMcale.ilBna  laqnelle  ont  ^lâ  injecté  par]  l'iiréthre  AM  gr. 
il'aaiu  —  £•  Sommet  de  ta  leisie  >'i>l<vaiiC  A  ^  cpnt.  au-'IeisuB  de  la  ajni- 
^bjTM  pabienne  et  restant  «itu*  bien  en  arrUre  Ue  la  [«roi  alnlominalâ 
aatérienre.  —  3.  Cul^e-sac  que  lUtrit  la  p^riloion  en  pasBaoi  de  cette 
iwnri  «itr  ta  lessie  ;  on  peut   remorquer  qu'il  te  rapproclie  beaucoup  de 
la  wjtafhye. — i.   Tanie  terminale  do  l'uretère  droit. —5.  Utérus  irès- 
'  C»rtinB«at  fiaali  en  arrière  et  en  bas,  et  dont  la  direction  diffère  peu  de 
«hIIc  Ju  Tagin.  —  d.  CuUle-Mc  ul^ra-v<mcat  d'i  péritoine.  —  T.  Cavité  du 
«agta.  —  8.  Soneitt^mit^ antérieure. —9.  Méat  uHnnire.  —  10.  PetiM 
«.  —  II.  OnndaUvre.  —  IS.lE.  Rectum  fortement ik'primé  par  l'ulé. 
m  M  ifpuanl  mt  organe  de  la  cgncaïiid  du  !>Rcruin. 

Ta.  n  GUIS.  ûï^Éc.  4 
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on  est  bientôt  arrêté  par  le  cul-de-sac  postérieur,  et  l'on 
ne  peut  explorer  la  face  postérieure  de  l'utérus.  Très- 
souvent  on  rencontre  en  ce  point  une  tumeur  due  à  la 
présence  des  matières  fécales  contenues  dans  le  rectum. 
On  reconnaît  la  nature  de  cette  tumeur  à  ce  qu'elle  est 
indolente  et  qu'elle  se  laisse  facilement  aplatir  sous  la 
pression  du  doigt. 

Lorsqu'on  porte  le  doigt  profondément  en  haut,  dans 
le  cul-de-sac  postérieur,  de  façon  à  le  djriger  vers  l'angle 
sacro-vertébral,  on  ne  parvient  pas  à  toucher  cet  angle. 
Si  donc  l'indicateur  vient  à  en  constater  l'existence, 
c'est  qu'il  existe  une  saillie  anormale  de  cotte  partie.  La 
recherche  de  cette  saillie  a  une  grande  importance  en 
obstétrique,  aussi  ne  doit-elle  jamais  être  négligée,  sur- 
tout lorsqu'on  pratique  le  toucher  chez  une  femme  en- 
ceinte. 

Latéralement,  le  doigt  explorant  les  culs-de-sac 
n'éprouve  qu'une  sensation  de  mollesse  qu'il  importe 
de  bien  connaître  si  l'on  veut  se  rendre  un  compte  exact 
des  lésions  dont  ces  parties  peuvent  être  le  siège. 

Quelquefois  le  cul-de-sac  postérieur  présente  une 
profondeur  inusitée,  due  à  la  pression  du  membre 
viril  pendant  le  coït.  Cette  augmentation  de  profon- 
deur se  rencontre  quand  il  existe  une  certaine  brièveté 
du  vagin  ou  une  longueur  exagérée  de  l'organe  copu- 
lateur. 

Lorsqu'on  cherche  à  faire  exécuter  des  mouvements 
à  l'utérus,  on  y  parvient  dans  une  certaine  mesure.  Ces 
mouvements  ne  déterminent  aucune  douleur  quand 
l'utérus  ou  les  tissus  qui  l'environnent  sont  exempts  de 
toute  altération. 

Si  le  doigt  constate  la  présence  d'une  tumeur  dans 
l*un  des  culs-de-sac  du  vagin,  c'est  qu'il  existe  une 
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altération  des  organes  contenus  dans  le  petit  bassin. 

Les  tumeurs  que  Ton  rencontre  du  côté  du  cul-de-sac 
postérieur  peuvent  tenir,  soit  à  une  rétroversion  ou  h  une 
rétroflexion  de  Tutérus,  soit  à  une  inflammation  du 
tissu  cellulaire  ou  du  péritoine  pelvien,  soit  à  une  hôma- 
tocèle  péri-utérine. 

On  sait  qu'à  Tétat  normal,  les  ovaires  ne  peuvent 
être  perçus  par  le  toucher  au  niveau  des  culs-de- 
sac  latéraux  du  vagin  ;  aussi,  dans  le  cas  où  nous 
venons  à  constater  la  présence  de  ces  organes,  nous 
en  devons  conclure  qu'ils  ont  subi  un  xiéplacement  ou 
qu'ils  sont  le  siège  d'une  altération  qui  en  a  augmenté  le 
volume.  Une  tumeur  au  niveau  de  ces  culs-de-sac  peut 
aussi  résulter  du  développement  d'un  phlegmon  dans 
répaisseur  du  ligament  large,  d'une  tumeur  de  la 
trompe,  d'un  kyste  du  ligament  large  ou  de  l'ovaire, 
ou  de  la  production  d'une  tumeur  fibreuse.  Excep- 
tionnellement, lorsqu'une  femme  présente  des  parois 
abdominales  très-minces,  et  facilement  dépressibles, 
on  peut  constater  la  présence  de  l'ovaire,  même 
lorsqu'il  est  sain.  Nous  avons  eu  l'occasion  d'examiner 
dernièrement  une  femme  chez  laquelle  l'ovaire  pouvait 
être  facilement  saisi  entre  le  doigt  vaginal  et  la  main 
placée  sur  Tabdomen.  L'ovaire  qui  n'était  nullement 
douloureux  glissait  entre  la  pulpe  de  l'indicateur  placé 
dans  le  vagin  et  la  main  qui  déprimait  l'abdomen,  à  la 
manière  d'un  noyau  de  cerise  pressé  entre  les  doigts; 
Tovaire  avait  le  volume  d'une  amande. 

Si  le  doigt,  en  explorant  le  cul-de-sac  antérieur,  ren- 
contre une  tumeur,  c'est  qu'il  existe  une  antéversion  ou 
une  amtéflexion  de  Turgane  utérin,  une  tumeur  fibreuse, 
un  calcul  vésical  ou  une  phlegmasie  du  tissu  cellulaire 
anté-utérin.  Une  douleur  à  la  pression,  au  niveau  de  la 
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vessie,  doit  porter  à  supposer  qu'il  existe  une  inflam- 
mation du  col  ou  du  corps  de  cet  organe. 

Le  toucher  doit  encore  permettre  d'apprécier  la  tem- 
pérature des  parties,  leur  degré  d'humidité,  la  couleur 
des  sécrétions,  l'odeur  qu'elles  présentent,  les  dimen- 
sions du  vagin  ;  les  anomalies  qui  peuvent  se  rencon- 
trer du  côté  de  ce  conduit,  Texistonce  de  végétations 
sur  la  surface  du  col  utérin,  ou  la  présence  de  kystes 
des  parois  vaginales  ou  d'une  tumeur  fibreuse  engagée 
dans  le  col. 

Nous  avons  dit  précédemment  que  le  toucher  permet 
de  constater  un  certain  degré  de  mobilité  de  l'utérus. 
Les  mouvements  que  l'on  produit  en  pressant,  à  l'aide 
de  la  pulpe  de  l'indicateur,  sur  la  face  antérieure  du  col, 
sur  sa  face  postérieure  ou  sur  ses  faces  latérales  ne 
déterminent  pas  de  douleur,  lorsque  Tutérus  ou  les  tis- 
sus péri-utérins  sont  sains.  Dans  le  cas  où  il  existe  une 
altération  de  la  matrice  ou  des  tissus  péri-utérins,  ces 
mouvements  sont  douloureux  ou  bien  n'existent  pas. 

DU  TOUCHER  VAGINAL  CHEZ   LES  VIERGES.  ' 

Certains  auteurs,  parmi  lesquels  nous  devons  citer 
Scanzoni,  ont  cru  devoir  rejeter  le  toucher  chez  les  vier- 
ges, à  cause  de  la  présence  de  la  membrane  hj-men  qu'il 
importe  au  plus  haut  point  de  ne  pas  déchirer.  Les  au- 
teurs qui  ont  ainsi  rejeté  ce  mode  d'exploration  chez  les 
vierges,  ne  se  sont  probablement  pas  rendu  compte  que 
l'introduction  du  doigt  pouvait  avoir  lieu  sans  produire 
de  lésion  de  la  membrane  hvmen. 

Le  toucher  vaginal  ne  doit  être  pratiqué  qu'avec  une 
extrême  réserve,  et  quand  on  a  presque  la  certitude  de 
rencontrer  quelque  altération  des  organes  génitaux, 
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Mais  ce  mode  d'exploration  peut  nous  donner  des  ren- 
seignements tellement  précieux  que  nous  n'hésitons 
pas  à  y  avoir  recours,  suivant  en  cela  la  pratique  de 
nos  maîtres  :  Aran,  MM.  Courty  et  Gallard. 

Pour  pratiquer  le  toucher  chez  les  vierges,  il  faut  avoir 
soin  de  faire  rapprocher  les  cuisses,  position  dans  la- 
quelle la  membrane  hymen  se  trouve  relâchée,  et  n'est 
plus  exposée  à  être  déchirée  par  l'introduction  du 
doigt. 

L'indicateur,  très-exactement  graissé,  doit  s'appuyer 
sur  la  fourchette,  et,  suivant  le  conseil  de  M.  Courty,  y 
attendre  quelques  instants  que  le  spasme  produit  par 
rétrangeté  de  ce  contact  se  dissipe,  puis  il  est  amené  au 
contact  de  la  vulve,  et  franchit  lentement  l'orifice  de 
l'hymen.  11  faut  un  certain  temps,  très-court  à  la  vérité, 
pour  arriver  jusqu'au  col  ;  il  faut  laisser  le  temps  au 
doigt,  qui  est  légèrement  conique,  de  dilater  la  mem- 
brane hymen,  pour  éviter  d'y  produire  des  désordres. 
C'est  dans  le  décubitus  dorsal  que  le  toucher  doit  être 
pratiqué  chez  les  vierges. 

§  2.  —  Toucher  vaginal  et  palpation  abdominale  combinés. 

Pendant  que  Tune  des  mains  pratique  le  toucher, 
l'autre  main  est  placée  sur  Tabdomen  et  pratique  la  pal- 
pation (voy.  fig.  30). 

Cette  palpation  combinée  au  toucher  fournit  des 
indications  très-importantes,  aussi  ne  devons-nous 
jamais  négliger  d'y  recourir. 

Cette  combinaison  du  palper  et  du  toucher  rend 
compte  du  volume  de  l'utérus,  quand  cet  organe  peut 
être  saisi  entre  le  doigt  vaginal  et  la  main  qui  déprime 
la  paroi  abdominale.  C'est  aussi  par  ce  moyen  que  nous 
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apprécions  le  volume  d'une  tumeur  utérine,  ou  des  tu- 
meurs inflammatoires  péri- utérines. 

§  3,  —  TOOCHBR  RBCTAL. 

Le  toucher  rectal  est  d'une  importance  moindre  que 
le  toucher  vaginal,  il  est  des  cas  cependant  où  il 
fournit  des  renseignements  que    n'a  pu  révéler  le 


2^ 

Fia   30  —  Toucher  vag  na  e    pa    at  on  abdom  ns  e  comb  né»  (buat). 

toucher  vaginal.  Il  est  destiné,  non  pas  à  remplacer  ce 
dernier,  mais  à  le  suppléer,  il  ne  doit  être  employé  que 
pour  compléter  les  renseignements  déjà  fournis  par  le 
toucher  vaginal,  et  seulement  lorsqu'il  y  a  absolue 
nécessité  pour  compléter  un  diagnostic  douteux. 

Lisfranc,  et  avec  lui  Scanzoni,  ont  conseillé  le  toucher 
rectal,  surtout  chez  les  vierges,  dans  le  double  but  de 
ménager  l'intégrité  de  la  membrane  hymen ,  et  la 
pudeur  de  la  jeune  Elle.  Comme  si  le  loucher  rectal  ne 
révoltait  pas  plus  que  le  toucher  vaginal. 
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Lorsqu'en  explorant  le  vagin  on  a  reconnu  la  néces- 
sité de  recourir  au  toucher  rectal,  il  faut  immédiatement 
y  procéder,  et  pour  cela  il  suffit  de  retirer  le  doigt  du 
vagin  pour  le  porter  immédiatement  du  côté  de  l'anus  ; 
il  faut  pour  ainsi  dire  surprendre  la  femme,  et  ne  pas 
l'avertir  de  ce  qui  va  se  passer.  Ce  n'est  que  pendant 
que  l'index  est  occupé  à  franchir  le  sphincter  que  l'on 
prévient  la  femme  de  ce  qui  est  fait  ;  il  sufQt  de  lui 
annoncer  que  c'est  un  mode  d'exploration  indispensable 
pour  qu'elle  s'y  résigne  sans  se  plaindre.  On  commande 
alors  à  la  femme  de  faire  un  léger  effort  de  défécation, 
pour  permettre  au  doigt  de  pénétrer  facilement  et  sans 
souffrance,  le  sphincter  se  dilatant  sous  l'influence  de 
Feïort  de  défécation  que  fait  la  patiente. 

Lorsqu'on  a  franchi  le  sphincter,  on  rencontre  une 
dilatation  ampullaire,  souvent  remplie  de  matières 
fécales;  aussi  il  est  bon,  quand  on  doit  procéder  à  l'exa- 
men des  organes  génitaux,  de  faire  prendre  préalable- 
ment un  lavement,  pour  débarrasser  l'intestin  des  ma- 
tières qu'il  peut  contenir. 

En  longeant  la  paroi  antérieure  du  rectum,  la  pulpe  du 
doigt  rencontre,  à  une  profondeur  de  3  ou  4  centimètres, 
une  tumeur  lisse  arrondie  qui  n'est  autre  que  le  col 
de  l'utérus  et  qui  paraît  plus  volumineuse  que  par  le  tou- 
cher vaginal,  circonstance  qu'il  est  bon  de  connaître 
pour  ne  pas  confondre  cette  partie  avec  une  tumeur 
morbide. 

L'index,  remontant  sur  la  face  postérieure  du  col,  sent 
la  tumeur  se  prolonger  en  haut*  Cette  tumeur,  qui  est 
formée  par  la  paroi  postérieure  de  l'utérus,  est  plus 
large  qu'au  niveau  du  col.  Le  doigt  ne  peut  atteindre  la 
partie  supérieure  du  corps  de  l'utérus,  à  moins  qiie  la 
niatrice  n'ait  subi  un  certain  degré  d'abaissement  ou 
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une  drviation  qui  ait  entraîné  son  fond  dans  la  cavité 
du  sacrum. 

La  partie  delà  face  postérieure  de  Tutérus,  qu'on  peut 
ainsi  explorer,  est  plus  étendue  que  celle  qui  a  été  sen- 
tie par  le  toucher  vaginal. 

Si  Ton  porte  le  doigt  à  droite  et  à  gauche  du  corps  de 
Tutérus,  on  n'éprouve  qu'une  sensation  de  mollesse,  et 
Ton  ne  peut,  dans  Tétat  normal,  constater  la  saillie  des 
ovaires  ou  des  trompes. 

En  refoulant  l'utérus  en  bas  et  en  le  fixant  par  le 
palper  abdominal,  on  peut  explorer  une  portion  plus 
grande  de  la  face  postérieure  de  Tutérus,  mais  jamais 
à  Tétat  normal  on  ne  parvient  à  atteindre  son  bord  su- 
périeur. 

I.e  toucher  rectal  combiné  avec  la  palpation  abdomi- 
nale permet  de  se  rendre  exactement  compte  de  l'état 
des  parties  situées  en  arrière  de  Tutérus;  du  côté  de  la 
cloison  recto-vaginale  et  des  ligaments  larges,  du  volume 
et  des  rapports  que  présentent  les  tumeurs  du  petit  bas- 
sin, telles  que  fibromes  ou  tumeurs  inflammatoires,  des 
déviations  de  Tutérus,  etc. 

Si  Ton  introduit  une  sonde  métallique  dans  la  vessie, 
et  que  Ton  pratique  ensuite  le  toucher  rectal,  le  doigt  ne 
parvient  pas  à  toucher  l'extrémité  do  la  sonde,  à  cause 
de  la  présence  de  l'utérus;  aussi,  lorsque  le  doigt  ren- 
contre la  sonde  h  travers  une  faible  épaisseur  de  tissus, 
on  est  en  droit  de  conclure  qu'il  y  a  absence  d'utérus. 
Ce  mode  d'exploration  ne  doit  donc  jamais  être  négligé 
quand  on  soupçonne  l'absence  congénitale  de  l'organe 
utérin. 

Nous  ne  devons  citer  que  pour  mémoire  l'explora- 
tion du  bassin  et  de  la  cavité  abdominale  au  moyen  de 
la  main  introduite  tout  entière  dans  le  rectum  et  qui  a 
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été  préconisée  par  Simon,  de  Heidelberg  (1).  C'est  un 
moyen  barbare  quia  été  suivi  d'accidents  graves  et  que 
nous  croyons  devoir  proscrire. 

§  4.  —  Toucher  rectal  et  vaginal  combines. 

Ces  deux  touchers  combinés  permettent  de  constater 
les  altérations  de  la  cloison  recto-vaginale. 

Le  toucher  peut  être  pratiqué  en  faisant  pénétrer  l'in- 
dex d'une  des  mains  dans  le  vagin,  tandis  que  l'autre 
est  introduite  dans  le  rectum.  Mais  cette  façon  de  pro- 
céder ne  permet  pas  de  recourir  à  la  palpation  ab- 
dominale, si  utile  dans  la  plupart  des  cas;  aussi 
M.  Gallard  (2)  préfère-t-il  y  introduire  simultanément 
deux  doigts  différents  de  la  même  main.  C'est  alors  au 
mi'rdius  qu'il  a  recours  pour  pratiquer  le  toucher  rectal. 
C'est  pourquoi  dans  la  prévision  que  l'on  peut  avoir 
besoin  de  recourir  au  toucher  rectal,  il  est  nécessaire 
d'enduire  préalablement  le  médius  d'un  corps  gras. 

La  cloison  recto-vaginale,  qui  est  interposée  entre  les 
deux  doigts,  donne  une  sensation  de  mollesse,  et  elle 
est  assez  mince  pour  permettre  facilement  aux  doigts 
de  se  sentir  réciproquement. 

§  5.  —  Toucher  vêsical 

Bien  que  la  possibilité  de  dilater  largement  le  canal 
de  Turùthre  chez  la  femme  soit  connue  depuis  longtemps 


(1)  Ueber  die  kûnstliche  Erweiterung  des  anusund  Rectum,  in  yérchiv 
fûrkliniiche  Chirurgie.  XV«  vol.,  1«  liv.,  p.  99.  —  Voyez  Tanalyso  de  ce 
travail  dans  la  Revue  des  sciences  médicales,  T.  I,  p.  393. 

(2)  Gallard.  Leçons  cliniques  sur  les  maladies  des  femmes^  p.  63. 


58      TRAITE   ÉLÉBfENTAIRE  DE   CHIRURGIE   GYNECOLOGIQUE. 

déjà  ;  ce  n'est  que  depuis  peu  d'années  que  l'exploration 
de  la  vessie,  au  moyen  du  doigt,  a  été  tentée  en  France. 
M.  Gallard  nous  a  enseigné,  il  y  a  plusieurs  années 
déjà,  que  Huguier  avait  introduit  le  doigt  auriculaire 
jusque  dans  la  vessie  pour  en  explorer  les  parois,  mais 
ce  savant  chirurgien  n'avait  pas  attaché  à  ce  mode  d'ex- 
ploration toute  l'importance  qu'il  mérito  et  que  les  chi- 
rurgiens de  ces  derniers  temps  ont  pleinement  mis  en 
lumière. 

C'est  surtout  à  l'étranger  que  la  dilatation  de  l'urè- 
thro,  pour  pratiquer  le  toucher,  a  été  préconisée  :  en 
Allemagne,  par  Simon  de  Heidelberg,  par  Wildt  (1) 
et  par  Warner  (2);  en  Angleterre,  par  Porter  (3) 
et  par  Heath  (4)  ;  en  France,  par  Simonin  (de  Nancy)  (5) 
et  par  Relique t  (6).  Les  auteurs  qui  précèdent  ont 
recommandé  la  dilatation,  non-seulement  pour  le 
traitement  des  calculs  de  la  vessie,  mais  pour  le  dia- 
gnostic des  maladies  de  la  vessie  elle-même. 

Il  y  a  deux  ans,  un  praticien  éminent  des  Etats-Unis, 
Noeggerath  (7)  a  préconisé  le  toucher  vésical,  non-seu- 
lement pour  se  rendre  compte  des  lésions  de  la  vessie, 
mais  encore  pour  explorer  les  parties  situées  en  arrière 
de  cet  organe  :  utérus,  ovaires  et  trompes.         , 

Le  toucher  vésical  ne  peut  être  pratiqué  qu'après  que 


(1)  Wildt,  Archiv  f,  klin.  Chirurgie,  vol.  XVIII,  fasc.  1,  p.  167.  Vojcï 
la  traduction  du  mémciro  do  M.  Wildt  dans  les  Annales  de  Gynécologie, 
t.V,  p.  \. 

(2)  Warner,  Bardeleben,  Lehrb.  d,  chirurgie,  vol.  IV,  1872,  p.  221. 

(3)  Porter,  Dublin  Quarferly  jourti.  of  médical  science,  nov.  1863. 

(4)  Heath,  Médical  Times  and  Gazette,  H  avril  1874. 

(5)  Sinwnin,  Mémoires  de  la  Société  de  médecine  de  Nancg,  1871«i872. 

(6)  Roliquet,  Atinales  de  Gynécologie,  1874,  t.  I,  p.  287. 

(7)  Nœggerath,  The  vesico-vaginal  and  vesico-rectal  touch,  in  American 
ioum.  of  obstetrics,  may  1875,  p.  123. 
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l'on  a  dilaté  le  canal  de  Turèthre,  dans  une  mesure  suf- 
Gsante,  pour  permettre  d'y  faire  pénétrer  le  doigt.  Mais 
ce  n'est  pas  le  moment  de  faire  connaître  ici  les  moyens 
qui  ont  été  employés  pour  obtenir  cette  dilatation;  nous 
passerons  ces  moyens  en  revue  dans  le  chapitre  où  nous 
étudierons  la  dilatation  de  l'urèthre. 

L'urèthre  étant  donc  dilaté,  on  y  introduit  le  doigt, 
préalablement  graissé,  et  on  le  fait   pénétrer  jusque 

dans  la  vessie.  Le  doigt  ainsi  in- 
troduit peut,  non-seulement  explo- 
rer la  cavité  de  la  vessie,  mais 
aussi  toute  la  surface  antérieure 
du  corps  utérin. 

Le  toucher  vésical  pourrait  être 
également  employé  dans  les  cas 
où  il  s'agirait  de  reconnaître  l'ab- 
sence d'utérus. 

Il  est  vrai  que  dans  ce  cas,  Tin- 
troduction  d'une  sonde  dans  la 
vessie,  combinée  avec  le  toucher 
rectal,  suffit,  le  plus  souvent,  pour 
permettre  de  constater  l'existence 
de  cette  anomalie. 

Le  toucher  vésical,  combiné 
avec  le  toucher  rectal,  peut  fournir 
les  résultats  les  plus  inattendus  et 
permettre  de  se  rendre  compte, 
au  dire  de  M.  Noeggerath,  de  ce 
qui  se  passe  dans  le  bassin  de  la 
femme,  aussi  nettement  que  si  Ton 
avait  les  organes  génitaux  sur  une 
tuble  d'amphithéâtre. 

Le    doigt  n'étant   pas    assez  long  pour  atteindre 


FiG.  31. 

Pince  destina  à  at  tirer 
'^col  (\»i  riitéruR  en  has. 
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le  fond  de  la  matrice,  il  devient  nécessaire  lorsque  ron 
veut  explorer  ce  fond  d'attirer  l'utérus  en  bas.  M.  Noeg- 
gerath  a  imaginé,  à  cet  effet,  une  pince,  analogue  à 
celle  qui  est  représentée  dans  la  GgureSl,  dont  les  bran- 
ches sont  munies  de  crochets  que  Ton  implante  dans 
l'intérieur  du  col  utérin,  et  qui  permet  d'abaisser  modé- 
rément l'utérus  de  façon  que  le  doigt  introduit  dans 
l'urèthre  puisse  arriver,  par-dessus  le  corps  de  rutérus, 
au  contact  du  doigt  placé  dans  le  rectum. 

Terminons  en  disant  que  le  toucher  vésical  ne  doit 
être  employé  que  tout  à  fait  exceptionnellement  et  en 
vue  d'établir  un  diagnostic  que  les  autres  procédés 
d'exploration  n'ont  pas  permis  de  préciser  d'une  façon 
sufGsante. 


CHAPITRE   VI 

DE  L'EXAMEN  AU  SPÉCULUM 

Le  spéculum  est  un  instrument  destiné  à  explorer,  au 
moyen  de  la  vue,  le  col  de  l'utérus  et  les  parois  du  vagin. 

L'invention  du  spéculum  remonte  à  une  époque  très- 
éloignée  de  nous,  mais  ce  n'est  qu'au  commencement 
du  XIX*  siècle  que  Récamier  Je  tira  de  l'oubli  et  du  dédain 
dans  lesquels  il  était  resté. 

Bien  que  nous  soyons  persuadé  que  l'invention  de 
cet  instrument  ait  eu  l'influence  la  plus  heureuse  sur  la 
connaissance  des  aflections  utérines  et  des  movens  thé- 
rapeutiques  qui  leur  sont  applicables,  nous  croyons 
cependant  qu'elle  a  conduit  à  des  abus  qu'il  est  de  notre 
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devoir  de  signaler,  si  nous  ne  voulons  pas  déconsidérer 
un  des  moyens  d'exploration  les  plus  précieux  qui  soient 
à  notre  disposition. 

L'exploration  du  col  utérin  au  moyen  du  spéculum, 
en  mettant  à  découvert  les  lésions  dont  cet  organe  peut 
être  le  siège,  a  souvent  fait  perdre  de  vue  l'état  général 
constitutionnel  qui  en  est  le  point  de  départ  et  a  conduit 
ainsi  h  pratiquer  des  cautérisations  qu'un  traitement 
gt'*néral  bien  dirigé  aurait  pu  faire  disparaître,  dans 
beaucoup  de  cas,  plus  rapidement  que  des  applications 
locales  souvent  répétées. 

Ce  n'est  pas  h  dire  pour  cela  que  nous  devions  renon- 
cer à  Texamen  du  col  et  à  tout  traitement  local.  Car  si 
nous  pensons  que  l'emploi  d'agents  thérapeutiques  des- 
tinés à  modifier  l'état  général  de  la  constitution  est  sou- 
vent indispensable,  nous  sommes  persuadé  aussi  qu'un 
traitement  local  bien  dirigé  hâte  ordinairement  la  gué- 
rison  de  la  lésion  que  le  spéculum  nous  a  permis  de 
reconnaître. 

L*examen  au  spéculum  ne  doit  pas  être  proposé  à  la 
légtTC,  et  il  ne  faut  pas  imiter  la  pratique  de  certains 
industriels  qui  réclament  l'application  du  spéculum  pour 
la  moindre  douleur  ressentie  dans  la  sphère  des  organes 
génitaux  et  qui  ne  voient  dans  ce  procédé  d'exploration 
qu'un  moyen  de  clientèle  très-lucratif. 

Dans  ce  chapitre,  nous  ne  passerons  pas  en  revue 
tous  les  spéculums  qui  ont  été  inventés;  ces  instruments 
sont  nombreux  et  quelques-uns  sont  à  peu  près  inutiles. 
Nous  nous  contenterons  de  faire  connaître  ceux  qui  sont 
le  plus  habituellement  employés.  Nous  examinerons 
ensuite  les  indications  spéciales  de  chacun  d'eux. 

C2.  Spéculum  de  Rëçaiaier  ou  spéculum  plein.  —  Ce 
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spéculum  est  formé  d'un  tube  métallique  légèrement 
conique,  à  parois  intérieures  polies  et  brillantes,  de  fa- 
çon à  réfléchir  les  rayons  lumineux  et  à  éclairer  conve- 
nablement le'col  de  la  matrice.  Ce  spéculum  est  muni,  à 
son  extrémité  la  plus  évasée,  d'une  tige  de  4  à  5  centi- 
mètres, soudée  îi  angle  droit  avec  le  tube,  et  destinée  à 


I-'iG.  3!.  —  Spéculum  plein  en  bah. 

servir  de  manche.  Un  embout  arrondi  en  bois  ferme 
l'instrument  à.  son  extrémité  la  plus  étroite  et  en  facilite 
l'introduction. 

Le  spéculum  plein  peut  être  construit  en  bois  (voy- 
fig.  32)  ou  en  ivoire,  en  vue  de  protéger  les  parois  du 
vagm  contre  le  rayonnement  de  la  chaleur  quand  on  pra- 
tique la  cautérisation  du  col  au  moyen  du  fer  rouge, 
ces  substances  étant,  comme  l'on  sait,  mauvaises  con- 
ductrices du  calorique. 

b.  Spécnlum  deFergusson.  —  Lespéculum  deFergus- 
son  {voy.  fig.  33)  est  cylindrique,  il  est  formé  d'un  tube 
de  verre  élamé  à  sa  surface  externe,  et  recouvert  d'une 
couche  de  caoutchouc  durci.  Ce  spéculum,  dont  la  paroi 
est  très-brillante  puisqu'elle  forme  un  véritable  miroir, 
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permet  d'éclairer  très-forle nient  le  coi  de  l'utérus.  A  ce 
[>otnt  de  vue,  c'est  le  meilleur  instrument  que  nous 
puissions  employer.  L'exlrùmîté  utérine  est  taillée  en 
biseau,  disposition  qui  facilite  considérablenienl  l'intro- 


Fic.  33-  -  Spi?ciiliii 


doction  de  l'instrument  <i  la  \idve.  De  plus,  la  paroi  la 
plus  longue  du  spéculum,  étant  en  rapport  avec  la  paroi 
postérieure  du  vagin,  qui  est  également  la  plus  ipngue, 
permet  d'embrasser  facilement  le  col. 

L'extrémité  externe  est  fortement  évasée,  pour  pei> 
mettre  à  une  plus  grande  quantité  de  rayons  lumineux 
de  pénétrer  dans  l'intérieur  de  Tinstrumenl  et  aux  doigts 
de  le  saisir  facilement  sans  gt^ner  la  vue. 

Depuis  un  certain  temps,  on.  fabrique  des  spéculums 
en  verre ,  non  étamé  et  non  recouvert  de  caoutchouc 
durci.  Ces  instruments  dont  le  prix  est  très-peu  élevé, 
mais  qui  donnent  bien  moins  de  lumière  que  le  spécu- 
lum étamé,  sont  cependant  suffisants  dans  la  plupart 
des  cas  où  l'on  a  recours  au  spéculum  de  Fergusson. 


e.  Spécolam  cylindrique  à  valves.  —  Le  spéculum  à 
Iroi»  valves,  dit  spéculum  à  recouvrement  ou  à  déve- 
loppement, a  la  forme  cylindrique  quand  il  est  ouvert. 
Lorsqu'il  est  Terme  et  prêt  à  être  introduit,  il  est  muni 
d'an  embout  et  a  la  forme  d'un  cylindre  légèrement 
apbU(voy.  fig.  Si). 

Ségalas  avait  inventé,  antérieurement,  un  spéculum 
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à  quatre  valves  qui  ne  diffère  du  précédent  que  par  le 
nombre  des  valves. 


FiG.  34.  -^  Spdculum  cylindrique  il  trois  valves. 

Ces  spéculums,  ainsi  que  le  fait  remarquer  M.  Courty, 
ne  présentent  pas  d'avantages  marqués,  dans  les  C4is  or- 
dinaires, sur  le  spéculum  plein  de  Récamier.  Ils  peuvent 
cependant  être  utilisés  chez  les  femmes  dont  Torifice 
vulvaire  est  étroit  ou  chez  les  vierges,  car  leur  déve- 
loppement ne  se  produisant  qu'après  que  l'instrument 
a  franchi  la  vulve,  on  peut  déployer  les  valves  assez  len- 
tement pour  dilater  l'hymen  sans  le  déchirer. 

d.  Spéculum  de  Ricord.  —  M.  Ricord  a  inventé 
dès  Tannée  1834  le  spéculum  que  nous  allons  décrire. 
De  tous  les  spéculums  que  nous  passons  en  revue, 
c'est  celui  que  nous  préférons,  avec  celui  que  M.  Bou- 
veret  a  fait  construire  récemment  et  dont  nous  donne- 
rons la  description  dans  un  instant. 

Pour  une  main  peu  exercée,  l'application  du  spécu- 


EX.VMEX   AU   SPECULUM.  (J5 

TQm~de  Ricord  offre  quelques  difficultés,  maïs  avec 
un  peu  d'habitude  elles  se  trouvent  facilement  sur- 
,  montées,  et  les  avantages  qu'il  présente  compensent 
^  amplement  la  légère  difOculté  de  son  application. 

Le  spéculum  de  Ricord  (voy.  Ùg.  35),  lorsqu'il  est 

fermé,  représenteun  tube  cylindro-conique, légèrement 

'  aplati  et  un  peuévasé  à  son  extrémité,  destinée  à  rester 


FiG.  33.  —  Sp^snlam  bivalve  île  Ricord,  lei  manches 


en  dehors  de  la  vulve,  il  est  muni  de  deux  manches  qui 
permettent  de  le  saisir  aisément  entre  les  doigts  et  en 
rendent  le  maniement  Facile.  Les  deux  valves  sont  re- 
liées entre  elles  par  une  articulation  située  du  côté  où 
se  trouvent  les  manches  ;  ces  deux  valves  laissent  entre 
elles,  du  c6lé  opposé  à  l'articulation,  un  certain  vide 

qui  présente  des  avantages  que  nous  ferons  bientôt 

«onnaltre. 

L'articulation  du  spéculum  se  fait  en  un  point  qui 

coïncide,  en  gcnéml,  quand  l'instrument  a  atteint  le 

eol,  avec  l'orifice  vulvaire,  de  sorte  que  quand  on  vient  à 
écarter  les  branches,  le  centre  du  mouvement  se  passe 

aa  niveau  de  cette  articulation  et  ne  dilate  pas  la  vulve, 

TB.    DK  CUIB.  GÏ»ÉC.  5 
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le  volume  de  l'instrument  en  ce  point  restant  inva- 
riable. De  cette  façon,  la  vulve,  qui  est  la  partie  la  moins 
extensible  du  conduit  vaginal,  ne  subit  pas  de  disten- 
sion, et  partant  l'in- 
strument n'occasionne 
pas  de  douleur  au  mo- 
ment où  il  vient  à  ôtre 
ouvert* 

D'un  autre  côté,  Fé- 
cartement   des   valves 

SiKiCulum  bivalve  de  Ricord,  .    ».  -j' 

*  .     r     ^  pouvant  être  conside- 

les  manches  fermes.  ^ 

rable  à  leur  extrémité 
vaginale  permet  de  découvrir  des  cols  volumineux. 

On  a  reproché  à  cet  instrument  de  laisser  passer 
entre  les  valves  des  plis  du  vagin,  mais  cet  inconvé- 
nient disparaît  si  l'on  a  soin  de  placer  les  valves,  Tune 
en  arrière  et  l'autre  en  avant,  et  non  latéralement. 

L'espace  qui  existe  entre  les  valves  du  côté  op- 
posé à  Tarticulation  est  aussi  très-utile  en  ce  qu'il 
permet,  dans  le  cathétérisme  utérin,  d'enlever  le  spé- 
culum après  que  la  sonde  a  pénétré  d'une  certaine 
quantité  dans  Torifice  du  col. 

De  plus.  Té  vase  ment  de  la  partie  externe  des  val- 
ves permet  à  une  grande  quantité  de  rayons  lumi- 
neux de  pénétrer  dans  leur  intérieur  et  d'éclairer  foi*- 
tement  le  col. 

Spéculum  à  grilles  de  Fournier.  —  Ce  spéculum 
diffère  peu  du  précédent.  L'extrémité  utérine  des  val- 
ves est  taillée  en  bec  de  canard  de  façon  à  pouvoir  ar- 
river au  contact  Tune  de  l'autre.  Les  valves  sont  per- 
cées de  deux  fenèires  longitudinales  dans  presque 
toute  leur  étendue,  et  ne  sont  plus  représentées  que 
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par  trois  tiges  métalliques  d'un  volume  peu  consi- 
dérable. Le  reste  de  l'instrument  ne  diffère  pas  du  spé- 
culum de  Ricord  (voy.  fig.  37). 

Ce  spéculum  dont  l'introduction  à  la  vulve  est  très- 
facile  à  cause  de  la  disposition  de  rextrémité  des  val- 


Fio.  37.  —  Spéculum  à  grilles  de  Fournier. 

ves,  ne  permet  pas  d'arriver  sans  tâtonnements  sur.  le 
col  utérin,  mais  en  revanche  les  valves  fenêtres  ont 
l'avantage  de  permettre  d'examiner  aisément  la  surface 
vaginale. 

c.  Spéculum  à  quatre  valves.  —  Ce  spéculum  (voy. 
lig.  38)  ne  diffère  du  spéculum  de  Ricord  que  par  le 
nombre  de  ses  valves.  Le  vide  qui  existe  entre  les  deux 
valves  du  spéculum  de  Ricord  a  été  comblé  au  moyen 
de  deux  valves  surnuméraires.  Ces  valves  sont  reliées 
de  telle  sorte  au  spéculum,  qu'elles  peuvent  être  facile- 
ment enlevées  et  que  l'on  a  ainsi,  à  volonté,  un  spé- 
culum à  deux  ou  à  quatre  valves. 

Le  spéculum  à  quatre  valves  est  très-utile  lorsqu'on 
veut  déplisser  fortement  le  fond  du  vagin,  ou  lorsque 
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les  parois  vaginales  sont  flasques  et  ont  de  la  tendance 
à  s'insinuer  entre  les  valves.  Mais  il  a  Tinconvénientde 


Fie.  39.  —  Kji6:uliini  A  quatre  vsItm  deRicord. 


déterminer  un  peu  de  douleur  au  moment  où  l'on  pro- 
duit l'écartement  des  valves, 

f-  Spécalam  de  Cosco  on  en  bec  de  canard.  —  Ce 
spéculum  (voy.  fig.  39)  se  compose  de  deux  valves  qui 


Fia,  39.  —  SiiHCulura  de  Cusco  v 


ont  exactement  la  forme  d'un  bec  de  canard  quand 
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nnatminentest  fermé.  Les  vdlves  sont  élargies  à  leur 
extrémité  utérine,  de  façon  à  pouvoir  déplisser  forte- 
ment le  fond  du  vagin.  Cet  instrument,  étant  beaucoup 
plus  court  que  celui  de  Ricord,  permet  de  voir  de  plus 
près  le  col  utérin. 

Les  valves  s'articulent  à  leur  extré- 
mité externe,  mais  à  cause  du  peu  de 
longueur  qu'elles  présentent ,  l'ori- 
fice vulvaire  se  trouve  tout  près  de 
cette  articulation  et  ne  subit  pas  de 
distension  notable  au  moment  où  l'on 
ouvre  l'instrument.  Ce  spéculum  of- 
fre deux  manches  qui  peuvent  se  plier 
au  moyen  d'une  articulation,  et  devient 
ainsi  très- portatif. 

Le  spéculum  connu  à  Londres  sous 
le  nom  de  spéculum  de  Weiss  est  une 
imitation  à  peu  prés  complète  du  spé- 
culum de  Gusco,  Seulement,  il  est  dé- 
pourvu de  manches,  ce  qui  en  rend 
le  maniement  bien  moins  facile. 


Fin.  40. 

Sp^iilurnileCuMO 


I  lie  lare. 

A .  Ecrou  [*rDift' 

Unt  de  luiiïnteiiir 


g.  Spécnlnm  de  Bouveret.  — Ce  spéculum  (voy.  Qg.  40) 
ressemble  bcaufoup  au  spéculum  de  Gusco,  mais  il  en 
diffère  notubJement  cependant  dans  ses  détails. 

L'extrémité  utérine  des  valves  AB  est  taillée  en  bec 
de  (lûte  comme  dans  le  spéculum  de  Fergusson,  d'où 
résulte,  entre  elles,  un  certain  degré  d'écartement.  Une 
articulation  unique  C,  semblable  à  celle  qui  existe  au 
spéculum  de  Ricord,  réunit  les  valves. 

La  disposition  en  bec  de  lliUe  de  l'extrémité  utérine 
des  valves  permet  au  spéculum  de  s'adapter  exacte- 
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ment  aux  parties  qu'il  doit  traverser  ;  la  valve  infé- 
rieure, la  plus  longue,  suit  la  paroi  inférieure  du 
ya^n,  laquelle  est,  comme  l'on  sait,  plus  longue  que 
la  paroi  antérieure. 


FlO.  41.  —  Spéculum  Ja  BouTeret. 
AD.  Valve  inf.!rieure. 
BD.  Valïc  Bui^rieur». 
C.  Articulation. 
E.  Eorou  aerïtint  à  maintenir  r^cartement  des  valve». 


L'écartement  entre  l'extrémité  des  valves  AB  donne 
l'avantage,  quand  on  introduit  le  spéculum,  de  suivre 
exactement  de  l'œil  le  diiplissement  de  la  muqueuse 
vaginale  et  d'arriver  sans  tâtonnements  sur  le  col.  La 
disposition  en  bec  de  flûte  facilite  encore  le  passage  de 
l'instrument  à  la  vulve. 

L'absence  d'articulation  sur  le  côté  droit  donne 
la  facilité  d'enlever  l'instrument  sans  abandonner  de 
la  main  l'hystéromètre,  dans  les  cas  où  l'on  a  introduit 
la  sonde  dans  le  col  pour  pratiquer  le  cathétérisme  de 
l'utérus. 

h.  Spéculum  bivalve  avec  naouvement  d'écartement 
parallèle  des  valves.  —  Cet  instrument  (voy.  fig.  42), 
connu  sous  le  nom  de  spOculum  do  Gemrig  et  de  spécu- 
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Tmà  de  Smith,  se  compose  de  deux  valves  entïSfemèrit 
semblables  à  celles  du  spéculum  de  Gusco.  Ces  valves 
sont  articulées  sur  deux  branches  qui,  au  moyen  d'une 
articulation  qui  les  réunit  entre  elles  et  d'une  vis  placée 
à  leur  extrémité,  permettent  de  les  écarter  parallèle- 
mentsurtouteleurétendue.  Les  valves  présentent  en  ou- 
tre chacune  un  manche  propre,qui  permet  à  la  main  de 
les  Taire  mouvoir,  comme  dans  un  spéculum  bivalve 
ordinaire.  Les  valves  sont  libres  de  toute  articulation 
du  côté  opposé  aux  manches,  comme  dans  le  spéculum 
(le  Ricord  ou  de  Bouveret. 


i^cnlum  de  Qemrig, 


Ce  spéculum,  que  nous  avons  employé  à  plusieurs 
*~eprises,  est  un  instrument  excellent  dont  nous  recom- 
-Knandons  fort  l'usage. 

Bien  que  paraissant  assez  compliqua  de  prime  abord, 
il  est  en  réalité  d'un  maniement  très-simple  et  très- 
cominode. 

i.  SpécnluiD  de  SimB.  —  Le  spéculum  de  Sims  (voy, 
Bg.  43}  est  un  spéculum  univalve,  il  se  compose  d'une 
lige  métallique  terminée  à  chacune  do  ses  extrémités 
par  uDe  valve  en  forme  de  gouttière  el  de  dimension 
«lifférente.  L'extrémité  de  la  valve  est  arrondie  et  ter- 
minée par  un  cul-de-sac  qui  lui  donne  la  forme  d'un 
demi- bec-de-canne. 


73      TRAITÉ  ÉLÉMENTAIRE  DE  CHIRCRGIB  OTKKCOLOOIQVI. 

Cet  instrument  qui  a  été  inventé  pour  l'apération  de 
la  âstule  vésico-vaginale  est  également  employé,  mus 
surtout  en  Angleterre  et  en  Amé- 
rique, pour  pratiquer  l'exploralioD 
des  organes  génitaux.  Malheureu- 
sement ce  spéculum  présente  un 
inconvénient  tel,  qu'il  ne  peut  en- 
trer dans  la  pratique  usuelle  de  la 
gynécologie,  celui  de  ne  pouvoir 
être  employé  sans  le  secours  d'un 
assistant.  Aussi,  pour  remédier  i 
cet  inconvénient,  a-t-on  cherché  à 
construire  des  spéculums  de  di- 
vers modèles  dont  la  valve  de  Sims 
est  l'élément  principal. 

J.-B.  Hunter  a  eu  l'idée  de  fixer 
le  spéculum  de  Sims,  dont  les  bran- 
ches sont  fortement  recourbées. 


Sp^ulum  de  Sims, 


sur  un  support  adapté  àunetable(voy.  fig.  44)pou^pe^- 


Fla.  44,  —  Spéculum  de  Hunter  (Oaillanl-Th Oman). 

mettre  de  se  passer  d'aide.  Le  spéculum,  une  fois  flxé. 
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permel  à  l'explorateur  d'avoir  la  liberté  de  ses  deux 
mains  (t). 

M.  Gaillard-Thomas  a  également  modiOé  la  valve  do 
Sims  par  l'addition  d'une  valve  surnunséraire  qui  prend 
son  point  d'appui  sur  le  sacrum  et  permet  aussi  de  se 
passer  d'aide  (voy.  fig.  43). 


Fio.  15.  —  spéculum  Je  Sim.t. 
modifia    par    Oaillanl-TliuniBs. 


Spéculai- 


Denonvilliers  a  ajouté  au  spéculum  de  Sims  deux 
petites  valves  surnuméraires  qui,  par  la  pression  sur  un 
levier,  s'écartent  de  la  valve  principale;  nous  donnons 
te  dessin  exact  qui,  mieux  qu'une  longue  description, 
fera  connaître  les  détails  de  l'instrument  (voy.  fig.  46\ 

i.  Spéculum  de  Bozeman.  —  Le  spéculum  de  Bozeman 


(tj  Oailttnl-TboinM,  DiiiiuM  o/  utotneii,  t* édition,  1874.  p.  11. 
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se  compose  de  trois  valves,  dont  deux  sont  réunies  par 
une  articulation  que  fait  mouvoir  un  pas-de-vis  situé 
dans  le  manche  et  qui  fait  écarter  les  valves  parallè- 
lement (voy.  fig.  47). 


Fia.  47.  —  Spéculum  de  Bozeman. 

La  troisième  valve,  mobile,  s'articule  avec  une  partie 
saillante  sur  chacune  des  deux  valves  principales,  et 
forme  ainsi,  quand  elle  est  en  place,  un  spéculum  k 
trois  valves.  Cette  dernière  valve  n'est  adaptée  qu'après 
que  le  spéculum  a  été  introduit  et  que  les  deux  valves 
principales  ont  été  écartées  au  moyen  de  la  vis  qui  les 
fait  mouvoir. 


INTRODUCTION  DU  SPECULUM. 


Position  adonnera  la  malade.  —  En  France,  l'exa- 
men au  spéculum  se  pratique  dans  le  décubitus  dorsal. 
En  Amérique  et  en  Angleterre,  où  l'on  fait  usage  ha- 
bituellement du  spéculum  de  Sims,  l'exploration  eçt 
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pratiquée,  la  patiente  étant  placée  dans  le  décubitus 
latéral  gauche. 

A.  Examen  sur  le  dos.  —  La  malade  est  placée  en  tra- 
vers sur  un  lit,  ou  sur  un  fauteuil  à  spéculum.  Dans 
Tun  et  Tautre  cas,  la  position  donnée  au  tronc  et  aux 
jambes  est  sensiblement  la  même.  La  tête  peut  être 
relevée  par  un  oreiller,  mais  très-légèrement. 

Les  jambes  sont  fléchies  sur  les  cuisses,  celles-ci  sur 
le  bassin,  et  modérément  écartées. 

Les  jambes  sont  soutenues  par  deux  aides,  ou 
reposent  sur  deux  chaises  placées  près  du  lit,  ou  sur 
les  pédales  du  lit  à  spéculum,  ou  bien  sur  les  genoux 
de  l'explorateur  assis  en  face  de  la  patiente. 

Le  siège  de  la  malade  doit  être  placé  sur  le  même 
plan  que  la  région  dorsale  ou  même  être  très-légère- 
ment relevé  par  deux  ou  trois  draps  plies,  ou  par  un 
coussin  peu  épais.  Cette  précaution  permet  à  la  lumière 
d'arriver  plus  directement  dans  le  spéculum  et  au  col 
de  se  trouver  plus  exactement  dans  Taxe  de  cet  instru- 
ment. 

I^  patiente  doit  être  placée  en  face  d'une  fenêtre  bien 
éclairée.  A  défaut  de  la  lumière  solaire  il  faut  avoir 
recours  à  l'un  des  appareils  d'éclairage  que  nous  avons 
indiqués  précédemment  (voy.  chap.  m,  p.  29). 

Introduction  du  spéculum.  —  L'introduction  du  spé- 
culum diffère  un  peu  suivant  l'instrument  que  l'on 
emploie,  mais  il  est  des  règles  communes  pour  l'in- 
troduction de  tous  les  spéculums.  Ce  sont  ces  règles 
que  nou  à  ferons  tout  d'abord  connaître,  nous  proposant 
(l'indiquer  ensuite  les  précautions  que  réclame  l'usage 
de  tel  ou  tel  spéculum. 
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Nous  commencerons  par  décrire  le  mode  d*introduc- 
tion  du  spéculum,  le  plus  simple  :  le  spéculum  plein. 

La  femme  étant  placée  dans  la  position  que  nous  ve- 
nons d'indiquer,  l'opérateur  se  trouvant  au-devant 
d'elle,  déprime  la  fourchette  au  moyen  du  médius  de  la 
main  gauche,  tandis  qu'il  écarte  les  grandes  lèvres 
et  les  petites  lèvres  à  l'aide  de  l'indicateur  et  de  l'an- 
nulaire de  la  même  main.  Le  spéculum ,  muni  de 
son  embout  et  légèrement  chaufTé  pour  éviter  une 
sensation  désagréable  et  le  spasme  de  l'oriGce  vul- 
vaire,  est  saisi  de  la  main  droite,  de  façon  que  les 
quatre  derniers  doigts  de  celle-ci  soient  étendus  sur  la 
surface  de  l'instrument,  que  le  pouce  leur  soit  opposé  et 
que  le  manche  de  Tembout  presse  dans  la  paume  de 
la  main.  L'opérateur  présente  alors  l'extrémité  du 
spéculum  à  l'entrée  de  la  vulve  en  le  faisant  glisser 
dans  l'espèce  de  gouttière  formée  par  les  trois  doigts 
de  la  main  gauche,  et  le  dirige  d'avant  en  arrière.  Le 
spéculum  doit  appuyer  fortement  sur  la  commissure 
postérieure  de  la  vulve,  au  moment  de  son  introduction, 
afin  d'éviter  de  produire  de  la  douleur  en  heurtant  le 
méat  urinaire  et  le  tubercule  antérieur  du  vagin  dont 
la  sensibilité  esttrès-développée.  Une  fois  l'orifice  vul- 
vaire  franchi,  il  faut  changer  la  direction  de  l'instru- 
ment, porter  son  extrémité  externe  en  bas,  de  façon 
à  la  diriger  suivant  l'axe  du  vagin. 

On  peut  enlever  les  doigts  placés  à  la  commissure 
postérieure  de  la  vulve  ainsi  que  Tembout. 

On  aperçoit  alors  une  sorte  de  rosace  dont  les  plis 
convergent  vers  une  ligne  transversale,  et  qui  est  for- 
mée par  l'adossement  des  parois  antérieure  et  posté- 
rieure du  vagin  et  par  les  plis  de  la  muqueuse.  On  fait 
ensuite  progresser  doucement  l'instrument  en  ayant 
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toujours  soin  de  suivre  de  l'œil,  suivant  le  conseil 
donné  par  Yalleix  et  Gallard,  la  rosace  dont  il  vient 
d*ètre  question,  et  qui  mène  directement  sur  le  col. 

En  maintenant  constamment  la  rosace  au  milieu  de 
Taxe  de  l'instrument,  il  n'est  pas  nécessaire  de  s'être 
assuré  préalablement,  par  le  toucher,  de  la  situation 
occupée  par  le  col,  cependant  c'est  là  une  précaution 
qui  n'est  pas  inutile  et  que  conseillent  la  plupart  des 
auteurs. 

Lorsqu'on  s'écarte  de  la  ligne  transversale  que 
nous  vepons  de  mentionner,  on  ne  perçoit  plus  la  ro- 
sace, mais  une  simple  toile  uniformément  tendue  et 
formée  par  la  paroi  du  vagin .  En  ramenant  l'extrémité 
du  spéculum  dans  l'axe  du  vagin,  on  retrouve  de  nou- 
veau la  rosace  et  l'on  arrive  invariablement  sur  le 
col. 

Lorsqu'on  applique  le  spéculum  chez  une  femme 
dont  l'utérus  n'a  subi  aucune  déviation,  c'est  la  lèvre 
antérieure  qui  est  aperçue  la  première,  à  cause  de 
l'obliquité  du  col  en  arrière  ;  aussi,  faut-il  porter  l'extré- 
mité utérine  du  spéculum  en  arrière  et  en  haut  et 
abaisser  le  manche  en  bas,  pour  que  le  col  s'engage 
facilement. 

A  mesure  que  Ton  fait  pénétrer  le  spéculum,  on 
examine  avec  soin  toute  la  longueur  du  conduit  va- 
ginal pour  se  rendre  compte  de  Tétat  do  ce  conduit  et 
de  la  nature  des  sécrétions  qui  s'y  trouvent  accumu- 
lées. 

Un  assez  grand  nombre  de  praticiens  conservent 
/embout  jusqu'à  la  fin  de  l'introduction,  mais  c'est  là 
ane  pratique  que  nous  croyons  mauvaise,  en  ce  que  le 
ipéculum  peut  être  dirigé  dans  une  de  ces  poches  vagi- 
iiales  décrites  par  M.  le  professeur  Pajot,  sous  le  nom 
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de  fausses  routes  vaginales  (1),  dans  lesquelles  il  se 
promène  en  aveugle.  Il  est  vrai  que  l'on  a  pu  s'assurer 
au  préalable^  par  le  toucher,  de  la  situation  exacte  du 
col,  mais  même  après  cette  exploration  il  arrive  que 
rinstrument  s'égare  dans  le  vagin  ;  il  faut  alors  des  tâ- 
tonnements assez  longs  et  parfois  douloureux  pour  re- 
trouver le  col.  Il  en  résulte  encore  cet  inconvénient 
qu'on  ne  se  rend  pas  compte  de  l'état  des  parties  que 
l'on  traverse. 

Quand  on  emploie  le  spéculum  de  Fergusson,  qui 
est  taillé  en  biseau,  il  est  une  précaution  indiquée  par 
M.  Gallard  qu'il  nous  semble  utile  de  ne  pas  négli- 
ger (2).  Gomme  ce  spéculum  n'a  pas  d'embout,  il  faut 
avoir  soin  d'éloigner  autant  que  possible  son  bord 
tranchant  des  parties  les  plus  sensibles  de  la  vulve, 
lesquelles  sont  situées  à  la  partie  antérieure.  «  Aussi 
faut-il,  dit  cet  auteur,  appuyer  fortement  sur  le  périnée 
avec  la  paroi  postérieure  du  spéculum  présenté  d'ar- 
rière en  avant.  On  appuie  ainsi  jusqu'à  ce  que,  par  le 
refoulement  du  périnée,  toute  l'épaisseur  du  cylindre 
se  soit  enfoncée  sous  la  vulve,  pénétrant  ainsi  dans  le 
vagin. 

«  Alors  on  détermine  un  mouvement  de  bascule,  en 
ramenant  l'extrémité  externe  de  l'instrument  d'ar- 
rière en  avant,  mais  en  déprimant  toujours  le  péri- 
née, ce  qui  permet  d'entrer  dans  le  vagin  sans  tou- 
cher les  nymphes,  les  caroncules,  ni  le  tubercule  anté- 
rieur. » 

Les  doigts  de  la  main  gauche,  au  lieu  de  déprimer  le 
périnée,  doivent  être  placés  en  avant  de  la  vulve^  de 


{{)  BuUetin  de  thérapeutique,  t.  LXXXVII,  p.  460. 

(2)  Gallard,  Leçons  cliniques  sur  tes  maladies  des  femmes^  1873,  p.  94. 


façon  à  écarter  les  grandes  lèvres  et  à  presser  sur  le 
sppculum  qu'ils  refoulent  le  plus  possible  en  arrière  au 
moment  de  son  passage  au  niveau  du  méat  urinaire  et 
du  tubercule  antérieur  du  vagin. 

Avec  le  spéculum  bivalve  de  Ricord,  il  faut,  après 
avoir  procédé  à  l'introduclion  à  la  vulve  comme  on 
Id  fait  avec  le  spéculum  plein,  faire  exécuter  un 
mouvement  de  rotation  .sur  l'axe  de  l'instrument  de 
manière  A  placer  les  manches  vers  Tun  ou  Tautre  des 
plis  génito-cruraux,  aûn  que  les  valves  correspon- 
dent aux  parois  antérieure  et  postérieure  du  vagin. 
Ce  mouvement  de  rotation  est  nécessaire  pour  empê- 
cher les  parois  vaginales  do  s"insinuer  entre  les  valves. 
C'est,  en  général,  vers  le  pli  génito-crural^roît  que  les 
maocbes  doivent  être  dirigés  afîn  que  la  main  droite 
de  l'opérateur  ne  se  trouve  pas  gênée  par  la  présence 
de  ceux-ci . 

Les  manches  sont  alors  coaOés  à  un  aide,  qui  les 
maintient  en  place,  ou  accrochés  à  un  ûl  métallique 
formant  à  l'une  de  ses  extrémités  un  anneau  dans 
lequel  on  fait  entrer  l'un  des  manches  du  spéculum  et 
que  la  malade  saisit  par  l'extrémité  opposée.  Ce  fd  est 
souvent  nécessaire,  le  hras  de  la  patiente  n'étant  pas, 
eo  général,  assez  long  pour  atteindre  l'instrument. 

Quelquefois,  lorsque  le  col  de  l'utérus  est  fortement 
portt^  en  arrière,  la  lèvre  antérieure  est  seule  mise  & 
découvert,  et  l'on  ne  parvient  pas  à  engager  le  col  entre 
les  valves,  il  devient  alors  nécessaire  de  le  faire  bas- 
culer à  l'aide  du  ténaculum  de  Sims,  ou  du  dépresseur 
de  Sims.  Le  premier  de  ces  instruments  est  implanté 
superficiellement  dans  l'épaisseur  de  la  lèvre  anté- 
rieure, tandis  que  le  second  est  glissé  en  arrière  du  col 
dans  le  cul-de-sac  vaginal  postérieur,  il  sufGt  d'impri- 


\ 
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mer  un  mouvement  en  haut  et  en  avant  à  Tun  ou  % 
l'autre  de  ces  instruments  pour  engager  lé  col  entre- 
Textrémité  utérine  des  valves. 

Lorsqu'un  bourrelet,  formé  par  la  paroi  vaginale  an- 
térieure, vient  à  s'interposer  entre  le  col  et  l'extrémité 
du  spéculum,  il  faut  déprimer  fortement  cette  extrémité 
en  arrière  vers  la  concavité  du  sacrum,  de  façon  à 
passer  au-dessous  du  repli  de  la  muqueuse  et  à  amener 
l'instrument  au  contact  du  col. 

Si  les  parois  utérines  sont  très-flasques,  il  est 
utile  de  pratiquer  l'examen  avec  le  spéculum  à  quatre 
valves  ;  cependant  avec  les  spéculums  de  Cusco  ou  de 
Bouveret,  l'interposition  de  la  muqueuse  entre  les  val- 
ves n'est  pas  à  redouter  à  cause  de  la  largeur  de  ces  der- 
nières et  de  l'écartement  considérable  qu'elles  peuvent 
subir,  d'où  résulte  une  distension  très-grande  des  pa- 
rois du  vagin. 

Le  spéculum  de  Cusco  est  introduit  en  plaçant  les 
valves,  l'une  en  bas  et  l'autre  en  haut,  la  valve  qui 
doit  être  placée  en  haut  est  celle  qui  correspond  aux 
manches.  Cette  disposition  des  manches  en  haut  est 
utile  pour  éviter  que  ceux-ci  se  trouvent  maculés  par 
le  sang  ou  les  liquides  qui  s'écoulent  pendant  l'exa- 
men. L'instrument,  au  moment  où  il  est  présenté  à 
la  vulve,  doit  être  tenu  de  la  main  droite,  l'indicateur 
placé  au-dessus  de  la  valve  supérieure  et  l'annulaire 
au-dessous  de  l'inférieure,  afin  de  maintenir  les  val- 
ves au  contact  l'une  de  l'autre.  Lorsqu'on  procède  à 
l'examen  à  l'aide  du  spéculum  de  Cusco,  il  est  presque 
indispensable  de  s'être  assuré  au  préalable  de  la  posi- 
tion occupée  par  le  col,  si  l'on  veut  arriver  directement 
sur  lui. 

Avec  le  spéculum  de  Bouveret  dont  les  valves  pré- 
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sentent  entre  elles  un  certain  écartement,  on  peut  sui- 
vre le  déplissement  du  vagin  comme  on  le  fait  avec  le 
spéculum  de  Ricord,  et  arriver  ainsi  sans  tâtonne- 
mcnts  sur  le  museau  de  tanche.  L'introduction  de  cet 
instrument  à  la  vulve  est  rendue  très-facile,  à  cause  de 
la  disposition  en  biseau  de  ses  valves.  Le  manche  de 
l'instrument  doit  être  placé  en  haut,  une  valve  corres- 
pond ainsi  à  la  paroi  antérieure  du  vagin,  et  l'autre  à  la 
postérieure. 

Le  spéculum  bivalve  de  Gemrig  s'introduit  à  la 
Tulve  en  présentant  l'extrémité  des  valves  parallèle- 
ment au  grand  axe  de  la  vulve.  Mais  les  valves  aussitôt 
introduites,  il  convient  d'opérer  un  mouvement  de 
cotation  sur  leur  axe,  de  façon  à  placer  une  valve  en 
«ivant  et  l'autre  en  arrière  et  à  amener  les  manches 
%ers  Tune  ou  l'autre  des  aines. 

B.  Examen  dans  le  décubitus  latéral  gauche.  — 
I/examen  au  moyen  du  spéculum  univalve  de  Sims 
îi  lieu  dans  le  décubitus  latéral  gauche  (voy.  fig.  48).  11 
i^epose  sur  le  fait  de  la  dilatation  du  canal  vaginal  par 
la  pression  atmosphérique:  Dans  cette  position,  en  ef- 
fet, les  viscères  abdominaux  sont  entraînés  en  bas  et 
Tair  atmosphérique  pénètre  dans  le  vagin. 

Voici,  d'après  Marion  Sims,  comment  doit  être 
fiiile  l'introduction  du  spéculum  univalve  :  a  La  patiente 
est  couchée  sur  le  côté  gauche,  les  cuisses  à  peu  près 
il  angle  droit  avec  le  bassin,  la  droite  un  peu  plus  re- 
montée que  la  gauche  ;  le  bras  gauche  est  rejeté  en 
arrière  du  dos,  la  poitrine  inclinée  en  avant  et  le  sa- 
crum mis  presque  en  contact  avec  la  table;  l'épine 
dorsale  est  ainsi  complètement  étendue,  et  la  tète  re- 
pose sur  l'os  pariétal  gauche,  il  ne  faut  pas  que  la  tète 

TR.    DE   CUIR.    (;YXK<U  ^> 
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soit  fliichîe  du  côté  du  sternum,  ni  que  l'épaule  droite 
soit  élevée.  En  réalité,  la  position  doit  se  rapprocher 
autant  que  possible  de  la  position  sur  les  genoux,  et 


c'est  pour  cette  raison  que  la  malade  est  pliée  en  avant 
et  qu'on  lui  donne  une  position  renversée  sur  le  coté 
gauche.  Un  aide  qui  se  trouve  derrière  la  malade,  re- 
lève 1g  côté  droit  des  fesses  avec  la  main  gauche,  puis 
le  chirurgien  introduitle  spéculum,  élève  le  périnée  et 
confiol'instrument  à  l'aide  qui  le  tient  fermement  de 
la  main  droite  dans  la  position  voulue.  L'introduction 
du  spéculum  a  liey,  en  guidant  la  valve  au  moyen  de 
l'index  de  la  main  droite.  La  pulpe  du  doigt  dépasse 
l'extrémité  de  la  valve,  et  le  coude  de  l'instrument 
repose  sur  la  concavité  qui  résulte  de  l'écartement  du 
pouce  et  de  l'index,  comme  le  montre  la  figure  49. 

«  On  ne  retire  le  doigt  que  lorsque  le  bout  du  spé- 
culum a  passé  au  delà  du  col  et  qu'il  est  bien  tourné 
en  arriére  vers  le  rectum. 

«  La  main  gauche  lient  l'instrumenta  peu  prés  vers 
son  milieu  .»  (IV 


(1)  Simi,  h'otet  eliniijues  de  chirurgie  alérine,  18e6,p.  29. 
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Selon  M.  Sims,  si  Ja  patiente  respire  librement,  le 
vagin  se  distendra  immiidialcment  sous  rinfluence  do 
la  pression  atmosphérique  et  laissera  voir  le  col  de  l'u- 
léru3,-lecul-de-sac  postérieur  et  la  totalité  de  la  partie 
autérieure  du  vagin,  sans  qu'il  en  résulte  ni  traction, 
ni  pression,  ni  souffrance,  mais  il  en  sera  autrementsî 
elle  s'alarme,  si  sa  respiration  devient  saccadée  ou  si 
gUu  se  renverse. 


ff,  _  PoûtioQ  cl«s  muini  ilnDt  l'iairoducuon  du  fl|ifculuni  de  Sinu. 


Le  col  est  facilement  mis  à  découvert  à  l'aide  de  ce 
spéculum,  soit  qu'il  se  trouve  dans  sa  situation  normale, 
soit  qu'il  soit  en  rétroversion.  Mais  s'il  est  fortement 
porté  en  avant,  il  faudra  le  ramener  en  arriére  à  l'aide 
du  lénaculum  que  nous  avons  précédemment  fait  con- 
naître (voyez  page  10),  et  que  l'on  implante  dans  la 
lèvre  antérieure.  On  pourrait  aussi  le  démasquer  au 
moyen  d'une  pression  exercée  dans  l'inlôrieur  du  cul- 
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de-sac  antérieur  avec   rinstrument   décrit  par  Sims 
sous  le  nom  de  dépresseur  utérin  (voy.  fig.  4,  p.  ^l). 

Une  fois  le  col  mis  à  découvert  au  moyen  de  l'un 
ou  l'autre  de  ces  spéculums,  on  saisit  un  tampon 
de  ouate  entre  les  mors  de  la  pince  à  pansement  utérin, 
et  Ton  débarrasse  la  surface  du  museau  de  tanche  des 
sécrétions  qui  le  recouvrent.  Parfois  le  mucus  qui  est 
étendu  sur  le  col  est  épais  et  adhérent,  on  ne  peut  alors 
facilement  l'enlever  au  moyen  d'un  simple  tampon  de 
ouate.  M.  le  professeur  Pajot  a  conseillé  pour  obvier  à 
cet  inconvénient,  de  badigeonner  le  museau  de  tanche 
à  Taide  d'un  pinceau  trempé  dans  du  jaune  d'oeuf  cru 
et  frais.  Il  suffit  ensuite  de  pratiquer  une  injection 
d'eau  dans  le  spéculum  et  d'essuyer  le  tissu  au 
moyen  d'un  tampon  pour  le  débarrasser  de  toute 
sécrétion  (1). 


APPLICATION   DU   SPECULUM   CHEZ   LES   VIERGES. 

L'application  du  spéculum  peut  être  faite  chez  les 
vierges  tout  en  ménageant  l'intégrité  de  la  membrane 
hymen.  Dans  ce  cas,  il  faut,  bien  entendu,  avoir  re- 
cours à  un  instrument  de  petite  dimension,  M.  Gallard 
donne  la  préférence  pour  cet  examen  aux  spéculums  de 
Cusco  ou  de  Bouveret  de  petit  calibre,  qui  permettent, 
avec  un  petit  orifice,  à  la  vulve  d'obtenir  une  grande 
distension  du  fond  du  vagin. 

Pour  introduire  le  spéculum  chez  les  vierges,  sans 
porter  atteinte  à  l'intégrité  do  Thymen,  il  faut,  ainsi  que 

(1)  Annales  de  Gywcco/o^ le,  juin  1876. 
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nous  l'avons  indiqué  pour  le  toucher,  avoir  soin  de 
faire  écarter  modérément  les  cuisses  en  vue  de  mettre 
la  membrane  hyménale  dans  le  plus  grand  relâche- 
ment possible. 

Indications,  contre-indications.  —  L'examen  au  spé- 
culum est  indiqué  toutes  les  fois  qu'on  a  lieu  de  sup- 
poser l'existence  d'une  lésion  utérine,  afin  d'en  recon- 
naître la  nature.  C'est  un  complément  de  l'examen  du 
col  par  le  toucher. 

Bien  que  l'examen  au  spéculum  puisse  être  employé 
dans  la  plupart  des  affections  de  l'utérus,  il  est  cepen- 
dant des  cas  où  il  est  nécessaire  d'y  renoncer  à  cause 
de  la  douleur  qu'il  occasionne  et  des  désordres  qu'il 
pourrait  produire. 

Dans  le  cas  de  cancer  utérin,  lorsque  la  dégénéres- 
cence a  envahi  le  vagin,  et  les  tissus  péri-utérins,  non- 
seulement  l'emploi  du  spéculum  est  inutile  en  ce  qu'il 
ne  nous  fournit  que  des  renseignements  très-incom- 
plets et  qui  ne  sont  nullement  aussi  précis  que  ceux 
que  le  toucher  nous  permet  de  recueillir,  mais  môme 
il  peut  être  dangereux,  car  les  tissus  étant  infiltrés  par 
le  développement  du  néoplasme  qui  les  a  rendus 
friables  et  inextensibles,  il  peut  déterminer  des  hémor- 
rhagies  et  des  déchirures  graves.  Aussi,  quand,  dans 
ces  cas,  on  croit  devoir,  nranmoins,  recourir  au 
spéculum,  on  ne  doit  faire  l'examen  qu'avec  les  plus 
grandes  précautions  et  en  évitant  d'écarter  les  valves 
d'une  façon  un  peu  considérable. 

Dans  les  inflammations  péri-utérines,  on  doit  égale- 
ment rejeter  ce  mode  d'exploration  lorsque  le  toucher 
xious  a  averti  qu'il  exista  une  tumeur  inflammatoire  du 
tissu  cellulaire   péri-utérin  ,   le    spéculum  ne  fournit 
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aucun  renseignement  utile,  et  détermine  des  douleurs 
vives  au  moment  de  Técartement  des  valves. 

Il  en  est  de  môme  dans  rhématocèle  péri-utérine,  à 
cause  des  adhérences  qui  se  sont  produites  et  qui  ont 
déterminé  Tenkystement  du  sang  épanché.  L'écarte- 
mont  [des  branches  pourrait  amener  la  rupture  de  ces 
adhérences  et  la  production  d'une  péritonite  aiguë  rapi- 
dement fatale. 

Dans  la  vaginite,  l'introduction  de  l'instrument  est 
parfois  très-douloureuse,  mais  il  ne  faut  pas  pour  cela 
renoncer  à  son  application,  à  cause  de  la  nécessité  où 
Ton  se  trouve  d'appliquer  un  tampon  destiné  à  isoler 
les  parties,  ou  de  badigeonner  la  muqueuse  au  moyen 
d'une  solution  de  nitrate  d'argent. 


CHAPITRE  VII 

EXPLORATION  DE  LA  CAVITÉ  DE  L'UTÉRUS 

L'exploration  de  la  cavité  utérine  se  fait  soit  au 
moyen  de  spéculums,  soit  à  l'aide  du  doigt  ou  de  Thys- 
téromètre. 

§   1.   EXPLORATION  AU   MOYEN   DES    SPÉCULUMS. 

Un  grand  nombre  d'instruments  ont  été  inventés  à 
cet  effet.  Ces  instruments,  connus  sous  le  nom  de  spé- 
culums intra-utérins,  rappellent  assez  bien  par  leur 
forme  les  divers  instruments  dont  on  se  sert  pour  Tex- 
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ploration  du  vagin  ou  du  museau  de  tanche.  Ils  ont  été 
/îibriqués  en  vue  de  permettre  aux  regards  de  pénétrer 
dans  l'intérieur  de  la  cavité  uté- 
rine. 

Bien  que  nous  croyions  néces- 
saire de  passeren  revue  ces  divers 
spéculums,  nous  ne  le  ferons  que 
très-brièvement  par  la  raison  que 
le  plus  souvent  nous  pouvons  nous 
dispenser  d'y  avoir  recours  et 
aussi  parce  que  les  renseigne- 
ments qu'ils  fournissent  sont  à 
peu  près  négatifs. 


a.  Spéculum  intra-ntéria  de  Jo- 
bert.  —  Le  spéculum  întra-utérin 
de  Joberl  est  formé  d'un  tube  cy- 
lindrique d'environ  un  centimètre 
de  diamètre,  porté  sur  un  long 
manche;  ce  cylindre  se  compose 
de  deux  parties  qui  glissent  Tune 
sur  l'autre,  de  façon  à  pouvoir 
transformer  la  partie  cylindrique 
en  une  gouttière  qui  permet  de  se 
rendre  compte  de  l'état  des  parties. 
La  partie  mobile  est  manœuvrée 
au  moyen  d'une  longue  tige  qui 
lui  adhère  et  qui  est  placée  contre 
la  tige  principale. 


Fis.  Tfi.  —  Spéculum  in- 
Ira-uli'rin  <le  Jolrert  (tle 
Umlmlle). 
AB.  L«  spéculura  prrt  A 

C.  fniu'tiùre  furmée  par 
rcnl^Tement  de  la  vatve 
muLile  1>, 


b.  —  Spéculums  intra-utérins 
de  Mathieu,  de  Brissez.  —  Le  spé- 
culum intra-utérin  de  Mathieu  estformé  de  deux  valves 
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égales  qui  le  font  resseml^ler  à  un  spéculum  de  Ricord 
de  très-petite  dimension  (voy.  ûg.  31).  Le  spéculum  in- 
tra-utérin de  Brissez  (de  Lille)  est  également  formé  de 
deux  valves,  présentant  une  légère  courbure,  destinée 
à  en  faciliter  l'introduction  (voy.  fig.  32). 


FiG.  51.  —  Spéculum  intra-utérin»  FiG.  52. 

de  Mathieu. 
A.  Vis  servant  à  écarter  les  val-  Si»éculum   intra-utérin,  gradué 

ves.  —  B.  Anneau  destiné  ;\  main-      à  vi>,  de  Brissez  (de  Lille), 
tenir  Tinstruniont.  —  C.  Valves  for- 
mées. —  D.  Valves  écartées. 

Ces  divers  spéculums  présentent  un  manche  assez 
long,  et  sont  munis  d'un  mécanisme  spécial  qui  per- 
met d'en  écarter  les  valves. 
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,  c.  Endoscope  de  Desormeaiix.  —  L'endoscope  de 
y.  D(.'sormeaux  (voy.  fig.  "t3)  a  <Hi>  aussi  employé  en 
fue  de  permellre  aux  regards  de  pùni^trer  dans  l'inlé- 
(ieur  de  la  cavité  ulérine  et  d'en  apprécier  les  altéra- 
Ëons.  Cet  appareil  se  compose,  comme  l'on  sait,  d'un 
■ibe  droit  auquel  est  annexée  une  lampe  munie  d'une 


F(0.  B3.  —  {IndoMope  da  Desormeaui.  modiflé  par  Cotli 


lentille  et  d'un  réflecteur  qui  projette  les  rayons  lumi- 
Jleux  dans  l'intérieur  de  celui-ci;  nous  avons  employé 
.«l  instrument  à  plusieurs  reprises,  dans  le  service  de 
3L  Qallard,  pendant  le  cours  de  notre  internat,  et  ja- 
mais il  ne  nous  a  fourni  de  renseignements  utiles,  à 
■ausede  la  facilité  très-grande  que  présente  la  muqueuse 
pitérinc  de  laisser  suinicr  du  sang,  sous  l'intluence  du 
lEDoindre  attouchement.  Le  sang  qui  s'écoule  vient  ob- 
Wmcr  la  luHiiùrc  du  lubc  et  g(>ni;  l'exploration.  On  peut, 
lia  %'érité,  chercher  à  étancher  le  sang  au  moyen  d'une 
bulettc  de  ouate,  portée  à  l'extrémité  d'une  tige,  que 
fcn  fait  pénétrer  dans  le  tube;  mais  on  n'y  parvient 
^'incomplètement  cU'œil  ne  distingue  jamais  qu'une 
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coloration  rouge  fournie  par  la  petite  quantité  de  sang 
qui  s'épanche  à  la  surface  du  tissu. 

Les  instruments  précédents  ne  pénètrent  guère  au 
delà  derorifice  interne  du  col,  aussi  ne  nous  permettent- 
ils  d'observer  que  la  partie  inférieure  du  conduit  cer- 
vico-utérin ,  et  encore  d*une  façon  très-incomplète  à 
cause  do  Téclairage  insuffisant  résultant  de  leur  petite 
dimension. 

MM.  Gourty  et  Gallard  conseillent  avec  raison  de 
remplacer  ces  divers  instruments  par  la  pince  à  panse- 
ment utérin  que  Ton  fait  pénétrer  dans  l'intérieur  du 
col  et  dont  on  écarte  ensuite  modérément  les  mors.  Le 
plus  souvent  ces  pinces  suffisent  pour  se  rendre  compte 
des  lésions  qui  siègent  vers  la  partie  inférieure  du  col. 

Quand  on  se  sert  de  l'un  ou  l'autre  de  ces  instru- 
ments, il  convient  de  faire  placer  la  femme  dans  la 
position  requise  pour  Texamen  au  spéculum,  puis  le 
col  une  fois  mis  à  découvert  au  moyen  d'un  spéculum 
ordinaire  on  fait  pénétrer  doucement  l'instrument  préa- 
lablement graissé  dans  la  cavité  cervicale  jusqu'à  une 
certaine  hauteur,  et  Ton  écarte  les  valves  avec  douceur 
de  façon  à  ne  pas  contondre  le  tissu  utérin.  Le  spécu- 
lum qui  nous  a  toujours  semblé  préférable  pour  cette 
exploration  est  le  spéculum  de  Fergusson  qui  refléchit 
si  parfaitement  la  lumière  et  permet  ainsi  à  une  plus 
grande  quantité  de  rayons  lumineux  de  pénétrer  dans 
le  spéculum  intra-utérin. 

g  2.  EXPLORATION  DE  lA  CAVITÉ  UTÉRINE  AU  MOYEN  DU 

TOUCHER. 

L'exploration  de  la  cavité  utérine  à  l'aide  du  toucher 
ne  peut  avoir  lieu  que  dans  les  cas  où  le  col  présente  un 
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calibre  sufflsant  pour  permettre  au  doigt  de  franchir  ce 
conduit.  Dans  quelques  cas,  surtout  après  Taccouche- 
ment  ou  un  avortement,  le  col  est  assez  dilaté  pour  que 
le  doigt  indicateur  puisse  franchir  Torifice  interne  et 
explorer  l'intérieur  de  la  cavité  utérine,  mais  le  plus 
souvent  il  faut  recourir  à  la  dilatation  préalable  du 
col  au  moyen  d'un  des  procédés  que  nous  ferons  con- 
naître quand  nous  étudierons  la  dilatation  de  cet  or^ 
gane. 

Le  col  étant  préalablement  dilaté,  on  fait  placer  la 
femme  dans  la  position  requise  pour  pratiquer  le  tou- 
cher vaginal,  puis  le  doigt  bien  huilé  arrive  au  con- 
tact du  museau  de  tanche  et  reconnaît  l'oriflce  externe; 
on  fait  pénétrer  l'indicateur  dans  cet  orifice,  on  par- 
court toute  la  longueur  du  col  et  Ton  pénètre  dans 
l'intérieur  de  la  cavité  utérine;  il  est  nécessaire  alors 
de  déprimer  fortement  le  fond  de  l'utérus  à  l'aide  de 
Vautre  main  placée  sur  la  paroi  abdominale  au-dessus 
du  pubis,  si  l'on  veut  arriver  à  toucher  le  fond  de  l'or- 
gane ;  même  avec  cette  précaution  il  est  parfois  difficile 
d'explorer  le  fond  de  Tutérus.  Le  doigt  une  fois  intro- 
duit explore  doucement  la  surface  de  la  muqueuse  qui, 
à  Tétat  normal,  ne  présente  ni  saillies  ni  dépressions  et 
donne  la  sensation  d'un  tissu  lisse  assez  ferme.  S'il 
y  a  quelque  saillie  ou  quelque  irrégularité  de  la  sur- 
face, c'est  qu'il  existe  soit  un  polype,  soit  quelques-unes 
de  ces  fongosités  sur  lesquelles  Récamier  a  le  premier 
atliré  l'attention. 

§  3.    EXPLORATION   AU   MOYEN   DE   l'hYSTÉROMÉTRE. 

L'exploration  de  la  cavité  utérine  se  pratique  encore 
au  moyen  de  l'hystéromètre,  mais  nous  ne  faisons  que 
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mentionner  ici  cette  méthode  que  nous  étudierons  avec 
quelques  détails  quand  nous  traiterons  le  cathétéristne 
de  Tutérus. 


CHAPITRE  VIII 

DILATATIOxN    DU    COL. 

On  pratique  la  dilatation  du  col  pour  permettre  î^^  , 
doigt  de  pénétrer  jusque  dans  l'intérieur  de  la  cavi^ 
utérine,  aQn  d'en  explorer  les  parois,  ou  pour  remédie^^^ 
à  l'un  des  états  pathologiques  que  nous  ferons  connaî-^ 
tre  quand  nous  nous  occuperons  des  indications  d 
cette  dilatation. 

La  dilatation  peut  être  obtenue  à  Taide  de  moyens 
divers  que  nous  allons  passer  successivement  en  revue. 

• 

A.  Dilatateurs  pleins.  —  En  premier  lieu  nous  devons 
mentionner  le  dilatateur  d'Aussaudon  qui  est  formé 
d'un  cône  en  bois  ou  en  ivoire  de  dimensions  variables, 
dont  la  surface  est  munie  d'un  pas  de  vis  et  qu'on  fait 
pénétrer  dans  le  col  en  lui  imprimant  un  mouvement 
de  torsion  sur  son  axe. 

La  dilatation  peut  encore  être  obtenue  à  l'aide  de 
sondes  rigides,  de  volume  graduellement  croissant  et 
que  l'on  fait  pénétrer  successivement  dans  la  cavité  du 
col,  jusqu'à  ce  qu'on  ait  obtenu  le  degré  de  dilatation 
désiré. 

Ces  divers  moyens  ne  donnent  que  des  résultats  in- 


B 


B 
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complets,  aussi  croyons-nous  préférable  d'obtenir  la 
dilatation  à  l'aide  d'un  des  procédés  suivants  : 


B.  Dilatateurs  à  branches  diver- 
gentes. —  Les  instruments  qui  ont 
été  inventés  à  cet  effet  sont  nom- 
breux, les  différences  qu'ils  pré- 
sentent sont  assez  peu  considé- 
rables pour  que  nous  ne  croyions 
pas  utile  de  faire  une  description 
détaillée  de  chacun  d'eux. 

La  plupart  des  spéculums  intra- 
utérins  que  nous  avons  précé- 
demment fait  connaître  peuvent 
tenir  lieu  de  dilatateurs. 

Un  des  meilleurs  dilatateurs  que 
nous  puissions  employer  est  celui 
de  I.emcnant-Deschenais  (voy. 
fig.  54)»  Il  se  compose  de  deux  val- 
ves, assez  semblables  à  celles  du 
spéculum  de  Cusco,  mais  de  di- 
mensions très-restreintes. 

Le  professeur  Pajot  a  fait  con- 
struire un  dilatateur  très-simple 
et  très-commode,  composé  de  deux 
branches  qui  s'écartent  l'une  de 
l'autre  au  moyen  d'une  vis.  Cet 
instrument,  dont  le  volume  est  peu 
considérable  et  dont  la  courbure 
est  analogue  à  celle  de  l'hystéro- 


FiG.  54. 

l'ilaiateur  intra-utérin 
de  I^iDenant-r)e:<clie- 

A,A.  Valves  du  spécu- 
Inm. 

B.  Manche  creux  ren- 
fermant nne  tipe  articu- 
^  avec  les  charnières 
D.D.  qui  sont  articulées 
elles-mêmes  avec  le  bord 
«les  valves. 

Ç.  Ecrou  faisant  mou- 
voir la  tiire  centrale  de 
^(^n  a  ouviir  les  val- 
ves. 

EE.  Pattes  pour  tenir 
Finstniment. 


mètre,  nous  paraît  très-conve- 
nable, bien  qu'il  ait  l'inconvénient  de  présenter  des 
bords  un  peu  tranchants.  Aussi,  avons-nous  cru  devoir 
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le  fdir>?  oi^ii-Wr  I^çèrement  par  M,  Aubry,  de  façon 
à  en  rendre  >?  i>3nl4  plus  mousses  et  à  éviter  ainsi  de 
K-ser  le  iissu  utérin  voy.  Og.  55i. 


\ 


X 


Fia.  55. 


FiG.  M. 
t.ir»ur  J«  BuTch.  niodifit 


Le  D'  Paimer  de  Cincinnali  a  fait  construire  un  dila- 
tateur très-simple  et  très-commode  dont  le  dessin  aét,- 
rapporté  dans  The  American  Journal  of  obstetrica  A. 
mois  de  novembre  1874,  p.  473. 
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I  D'autres  dilittateurs  ont  encore  lîté  construits  à  l'ê- 


Fia.  ST.  «Dilalnteur  ulfrin  fi  tiuulre  lirancl)«i. 

oger,  mais  Us  nous  ont  tous  paru  bien  inférieurs  à 
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celui  qui  est  usité  en  France  et  qui  est  connu  sous  le 
nom  de  dilatateur  à  trois  branches  deBusch,  et  qui  a  été 
modifié  par  Huguier. 

Ce  dilatateur  est  formé  de  trois  branches  articulées, 
ù  la  manière  du  dilatateur  de  Laborde,  que  Ton  emploie 
dans  l'opération  de  la  trachéotomie  (voy.  fig.  56). 
M.  Aubry  a  construit  récemment,  sur  nos  indications, 
un  dilatateur  à  quatre  branches  qui  diffère  peu  du  mo- 
dèle précédent  (voy.  fig.  ij7). 

La  dilatation  au  moyen  des  instruments  que  nous 
venons  do  l'aire  connaître  ne  sera  jamais  qu'assez  fai- 
ble, Técartement  des  branches  ne  pouvant  être  porte 
à  un  degré  un  peu  considérable,  sous  peine  de  pro- 
duire des  déchirures  du  tissu  utérin.  Néanmoins 
l'emploi  de  ces  dilatateurs  rend  de  réels  services 
quand  il  s'agit  de  dilater  légèrement  le  col  pour  y 
introduire  ensuite  un  cône  d'épongé  préparée  ou  une 
tige  de  laminaria,  qui,  le  plus  souvent,  ne  pourraient 
être  placés  qu'avec  difficulté  sans  cette  opération 
préalable. 

G.  Dilatateurs  susceptibles  d'augmenter  de  volume. — 

Les  corps  que  Ton  emploie  dans  ces  cas  sont  :  l'éponge 
préparée  ou  tcnte-éponge,  la  racine  de  gentiane  et  de 
guimauve,  la  laminaria  digitata. 

a.  Eponge  préparée  on  tente-éponge.  —  C'est  à 
Simpson  que  revient  Thonneur  d'avoir  conseillé  la  dila- 
tation du  col  au  moyen  de  la  tente-éponge.  Les  épon- 
ges dont  on  se  sert  pour  la  dilatation  du  col  présen- 
tent la  forme  conique,  elles  ont  5  à  6  centimètres  de 
longueur  sur  6  à  12  millimètres  de  diamètre  vers  leur 
base.  Ces  dimensions  du  reste  peuvent  varier  au  gré  de 
l'expérimentateur.  On  trouve  chez  leî^fabricantsd'instru- 
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^  meutstie  chirurgie  des  épQnges préposes  préïèa  à  être 

employées  et  de  dimensions  variables  {voy.  fig,  38). 
Nous  croyons  néanmoins  prérérable  de  ies  préparer soi- 
mûme,  car  il  arrive  souvent  que  les  éponges  que  l'on 
trouve  dans  le  commerce  soat  formées 
de  plusieurs  morceaux  qui  se  séparent 
quand  l'éponge  s'est  dilatée  et  dont 
quelques  dé'bris  peuvent  rester  dans  l'u- 
térus et  être  la  source  d'accidents  graves 
de  seplicémie,  comme  nous  avons  été  à 
même  de  le  constater. 

Pour  préparer  les  éponges  voici  com- 
ment il  convient  de  procéder  :  on  im- 
bibe l'éponge  d'une  solution  un  peu con- 
centrée de  gomme  arabique,  puis  on  la 
traverse  à  l'aide  d'un  fil  de  fer;  cela 
fait,  on  comprime  fortement  l'éponge 
pendant  qu'elle  est  encore  humide,  à 

■- "=    ■"  ■ l'aide  d'une  corde  dont  les  tours  con- 

l  Cenlriques  ne  laissent  aucun  intervalle  entre  eux,  et  on 

I  la  mftt  ensuite  à  sécher.  Lorsque  la  dessiccation  est  ob- 

B  tenue,  on  déroule  la  corde,  et  l'on  taille  l't'ponge  en 

H  forme  de  cdne,  à  l'aide  d'un  couteau,  du  volume  et  de  lu 

H  tondeur  que  l'on  désire,  puis  on  en  polit  la  surface  à 
^B  l'aide   d'une    râpe  k  bois,  et  ensuite  au  moyon  d'un 

^H  papier  a  l'émcri  ou  de  verre.  Lorsque  la  surface  est 
^H  ainsi  parfaitement  polie,  on  enlève  le  Vil  de  fer  et  l'on 
^H  pratique  un  trou  au  moyen  d'une  vrille  dans  le  sens 
^^B  perpendiculaire  au  grand  axe;  on  passe  dans  ce  trou 
^^H  un  Ql  un  peu  fort  formant  une  anse  et  destiné  à 
^^^^  extraire  l'éponge  après  qu'elle  a  produit  la  dilatation 
^^^ft  du  col.  Il  faut  éviter  d'appliquer  le  ûl  circul&irement 
^^^B    pour  ne  pas  entraver  la  dilatation. 


FlO.  M. 
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11  est  bon  de  n'employer  que  des  éponges  bien  net- 
tovocs  et  non  blanchies,  le  blanchiment  leur  enlevant 
une  partie  de  leur  élasticité,  et  de  les  conservera  l'abri 
de  riiumidité. 

M.  Henri  Bennett  et  M.  Gourty  ont  l'habitude  de  re- 
couvrir les  éponges  d'une  mince  couche  de  cire  qui  les 
empoche  do  s'incruster  dans  la  muqueuse  et  de  dé- 
chirer cette  dernière  au  moment  de  l'extraction,  C^esl 
là  une  précaution  que  nous  croyons  très-utile,  et  qui 
permet  d'éviter  les  accidents  dpnt  les  éponges  ont  été 
l'origine  dans  certains  cas. 

Le  D'  Granville  Bantock  (1)  a  conseillé  récemment  de 
préparer  les  éponges  sans  les  imbiber  de  gomme  arabi- 
que. Une  éponge  fine  et  de  bonne  qualité  n'exige  pas 
cette  addition.  L'îmteur  reconnaît  toutefois  que  les 
éponges  ainsi  préparées  ont  l'inconvénient  d'absorber 
facilement  l'humidité,  aussi  croit-il  utile  de  les  enduire 
d'une  couche  mince  d'un  mélange  de  cire  et  de  lard, 
dans  la  proportion  d'une  partie  de  lapremiôre  substance 
pour  trois  de  la  seconde.  De  plus,  avant  de  comprimer 
l'éponge  au  moyen  de  la  ficelle,  il  conseille  de  l'imbi- 
ber d'une  solution  d'acide  phénique  dans  la  proportion 
d'une  partie  d'acide  pour  vingt  parties  d'eau.  De  cette 
façon  on  évite  la  mauvaise  odeur  qui  se  produit  pen- 
dant le  séjour  de  l'éponge  dans  le  col. 

Quelques  auteurs  en  vue  d'empêcher  l'adhérence  à 
lamuqueuse  et  les  abrasions  qui  en  sont  la  conséquence, 
ont  eu  l'idée  de  recouvrir  le  cône  d'épongé  d'un  petit 
sac  de  baudruche;  dernièrement  le  D' J.  A.  M'Farran  (2) 


(1)  Tvamactions  of  the  obstétrical  Society  of  London^  vol,  XIV,  p.  85. 

(2)  Philadelphia  médical  Times,  8  juillet  1876  et  Boston  med.  andsurgical 
ournai,  22  février  1877,  p.  223. 
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a  conseillé  de  le  recouvrir  d'un  très-mince  sac  de 
caoutchouc.  Voici  la  disposition  que  l'auteur  donne  à 
son  appareil.  Un  petit  tube  métallique  ou  de  caoutchouc 
doit  pénétrer  dans  Téponge  par  une  de  ses  extrémi- 
tés, de  l'autre  il  communique  avec  une  ampoule  de 
caoutchouc  remplie  d'une  quantité  d'eau  suffisante 
pour  produire  la  dilatation  de  Téponge,  et  tout  l'ap- 
pareil est  enveloppé  dans  un  sac  très-mince  de  caout- 
chouc. La  muqueuse  ainsi  proté- 
gée du  contact  de  l'éponge,  reste 
intacte  et  l'on  n'a  pas  à  redouter  l'ab- 
sorption de  matières  sep  tiques. 

Pour  introduire  une  éponge  pré- 
paréo dans  le  col,  on  découvre  préa- 
lablement celui-ci  à  l'aide  d'un  spé- 
culum. Puis  on  insinue  l'éponge  que 
l'on  a  enduite  d'un  corps  gras,  cérat 
ou  axonge,  dans  rorifice  du  museau 
de  tanche,  au  moyen  d'une  tige  mé- 
tallique montée  sur  un  manche  et 
légèrement  coudée  près  de  son  extré- 
mité utérine  à  la  fa(;on  d'un  hystéro- 
mètre  (voy.  fig.  39)  ou  à  l'aide  du 
porte-tente  de  Barnes ,  dont  nous 
avons  donné  la  description  page  17. 
L'introduction  peut  aussi  se  faire 
assez  facilement  en  saisissant  le  cône 
d'épongé  entre  les  mors  d'une  pince 
à  pansement  utérin.  Assez  souvent 
le  col  est  trop  étroit  pour  admettre  le  cône  d'épongé. 
Dans  ce  cas  il  est  nécessaire  de  faire  une  dilatation 
préalable  à  l'aide  de  l'un  des  dilatateurs  que  nous  avons 
fait  connaître  (voy.  chap.  vm,  p.  92). 


FlO.  59. 

MaarJrin  pour  Tin- 
tro-Juction  de  l'épon- 
ge prépar«^  dans  le 
col. 
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La  mobilité  de  l'utérus  et  la  direction  de  son  axe  q 
diffère  de  celui  du  vagin  sont,  dans  quelques  Cas,  t 
obstacle  à  l'introduction  de  l'éponge,  aussi  convient» 
de  fixer  l'organe  au  moyen  du  tcnaculum  de  Sin 
L'c'ponge  est  alors  facilement  engagée  dans  le  col  g 
moyen  d'une  pince  ou  du  porte-lente  de  Barnes  (v( 
Ûg.  60). 


}.  —  Col  mil  il  découvert  au  mojen  d'un  Bp^uluin  Ae  Sims,  ti 
culum  implaDld  dans  la  lèvre  auUrieure  du  col,  et  épongv  iotrodlâ 
au  mojea  d'une  piure. 

Une  Fois  l'éponge  placée  dans  le  col,  il  est  néeessai 
de  lamainteniren  place  au  moyen  d'un  tampon  d'ouatâ 
un  peu  volumineux  que  l'on  abandonne  au  Tond  dm 
vagin. 

L'éponge  peut  rester  en  place  pendant  12  ou  : 
heures.  Au  boutde  ce  temps  clleest  généralement  chai 
sée  du  col,  probablement  par  la  pression  des  liquider 
sécrétés  et  qui  se  sont  accumulés  au-dessus  d'elle. 

Quand  on  veut  retirer  l'éponge  on  enlève  le  \ 
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pon  d*ouatc  en  tirant  sur  le  fil  dont  il  est  muni  et  Ton 
applique  le  spéculum,  il  suffit  alors  de  saisir  le  fîl  atta- 
ché  après  l'éponge  pour  extraire  cette    dernière  du 
col.  Nous  ne  saurions  trop  insister   sur  la  nécessité 
qui  existe    d'avoir    des  éponges  bien  confectionnées 
et  surtout  flûtes  d*un  seul  morceau,  car  il  n'est  pas 
aussi  facile  qu'on  pourrait  le  croire  a  priori  de  re- 
tirer une  éponge  qui    a  été   introduite  dans  le  col. 
L'éponge,  ainsi  que  nous  Tavons  dit,  s'incruste  pour 
ainsi  dire  dans  le  tissu  et  fait  corps  avec  lui.  Aussi, 
si  l'éponge  était  composée  de  plusieurs  morceaux,  il 
pourrait  arriver  que  Tun  d'eux  restât  dans  le  col  et  ne 
pût  être  que  très-difficilement  saisi  à  l'aide  des  pinces. 
C'est  dans  ces  cas  d'extraction  incomplète  que  Ton  a 
Yu    survenir  des  symptômes  de  métro-péritonite  ou 
de  septicémie.  Si  donc  des  symptùmes  de  l'une  ou 
l'autre  de  ces  alfections  venaient  à  se  manifester,   il 
faudrait  explorer  avec  soin  la  cavité  du  col  pour  recher- 
cher si  quelque  parcelle  de  ce  corps  étranger  ne  s'y 
trouverait  pas  engagée. 

La  dilatation  se  produit  en  général  sans  qu'il  en  ré- 
sulte une  douleur  bien  marquée  ;  quelquefois  cepen- 
dant la  patiente  éprouve  de  petites  coliques  semblables 
à  celles  de  la  menstruation. 

Lorsque  la  dilatation  est  pratiquée  en  vue  de  remé- 
dier à  Tétroitesse  du  canal  utérin,  il  peut  être  néces- 
saire d'introduire  successivement  plusieurs  éponges 
de  volume  graduellement  croissant.  M.  Courty  con- 
seille alors  de  n'introduire  le  cùne  que  tous  les  li  ou 
4  jours,  de  façon  à  ne  pas  produire  d'irritation  et  à 
donner  le  temps  à  la  muqueuse  de  se  reformer  entre 
chaque  application. 

M.  Gallard  recommande,  lorsque  la  dilatationestfnile 
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en  vue  de  pratiquer  l'exploration  digitale  de  la  ca- 
vité utérine,  de  procéder  plus  rapidement,  et  après 
avoir  dilaté  le  col  à  l'aide  d'une  première  éponge,  d'en 
réintroduire  immédiatement  une  seconde  si  la  dilata- 
tion n'est  pas  suffisante  pour  permettre  Tintroduction 
du  doigt. 

Nous  ne  sommes  pas  partisan  de  ces  applications 
successives  d'épongés,  à  cause  des  lésions  de  la  mu- 
queuse qui  se  produisent  inévitablement  à  la  pre- 
mière application  et  qui  permettent  l'absorption  de 
matières  septiques  lors  de  l'application  consécutive. 

En  Amérique,  où,  comme  Ton  sait,  la  dilatation  est 
fort  en  honneur,  on  ronsoille  de  tremper  les  éponges 
dans  une  solution  d'acide  phénique,  agent  antiseptique 
puissant,  cl  on  les  rend  médicamenteuses  au  moyen  des 
préparations  d'iode,  de  zinc,  de  cuivre  et  d'autres  sub- 
stances (1). 

b.  Tiges  de  Laminaria  digifata. —  La  dilatation  du  col 
peut  encore  être  obtenue  au  moyen  de  certaines  sub- 
stances végétales  qui  se  sont  fortement  rétractées  sous 
rinfluencc  de  la  dessiccation  et  qui  reprennent  leur  vo- 
lume primitif  lorsqu'on  leur  restitue  la  quantité  d'eau 
qu'elles  ont  perdue.  Ces  substances  sont  la  racine 
de  guimauve  ou  de  gentiane,  et  la  laminaria  digitata; 
les  deux  premières  sont  loin  de  présenter  le  degré 
de  dilatation  que  l'on  obtient  au  moyen  de  la  lami- 
naria digitata;  aussi  cette  dernière  doit-elle  être 
généralement  préférée.  La  laminaria  est  une  plante 
aquatique  que  Ton  trouve  sur  divers  points  de  l'Océan 


(1)  Gaillard-Thomas,  Diseasex  ofwomen,  Philadelphîa,  1874,  p.  77. 
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Atlantique,  en  Europe  et  en  Amérique.  Celle  qui  pro- 
vient de  la  baie  de  Fundy,  en  Amérique,  serait,  dit-on, 
bien  supérieure  à  celle  des  autres  contrées  (1). 

Lalaminaria  jouit  de  la  propriété  de  tripler  de  volume 
sous  l'influence  de  Thumidité.  La  laminaria  naturelle 
desséchée  et  qui  n'a  subi  aucune  préparation  se  pré* 
sente  sous  forme  d'un  bois  très-dur,  ridé  et  à  surface 
noirâtre.  Pour  préparer  les  tiges  de  laminaria  on  com- 
mence par  faire  macérer  cette  substance  dans  l'eau, 
puis  on  suspend  les  tiges  verticalement  en  attachant  un 
poids  à  leur  extrémité  inférieure.  Celles-ci  sont  ensuite 
mises  à  sécher,  et  quand  la  dessiccation  est  complète, 
«Iles  sont  devenues  droites.   On  coupe  alors  les  tiges 
de  la  longueur  de  5  à  6  centimètres ,  on  les  arron- 
dit et  on  les  polit  avec  soin  au  moyen  d'un  couteau, 
d'un  morceau  de  verre  et  de  papier  de  verre. 

Le  D'  Greenhalgh  a  donné  le  conseil  de  les  creuser 
d'un  canal  dans  toute  leur  longueur  (voy.  fig.  12,  p.  16). 
T)e  cette  façon,  la  dilatation  est  beaucoup  plus  rapide  et 
plus  complète,  et  les  sécrétions  de  la  muqueuse  utérine 
peuvent  s'écouler  librement  au  dehors.  L'une  des  ex- 
trémités est  arrondie  de  façon  à  pouvoir  pénétrer  dans 
la  cavité  du  col  sans  y  produire  de  lésions.  L'autre  ex- 
trémité est  perforée  d'un  trou  qui  traverse  la  tige  de 
part  en  part  de  façon  h  y  attacher  une  anse  de  fil.  Il  faut 
éviter  de  placer  le  fil  cîrculairemcnt  pour  ne  pas  entra- 
ver la  dilatation  (2). 


(\)  OaHlaM-Thoma»,  Dîseaftes  of  women,  p.  78. 

(2)  Tout  récemment  le  D'  Sussdorff,  de  New-York,  a  proposé  de  rem- 
placer la  laminaria  difçitata  pnr  la  racine  de  Tupclo  {Tupelo  trié)  qui  croît 
en  Géorgie  et  en  Floride.  Cette  sul)stancc  que  MM.  Ticmann  et  Cic, 
de  New- York,  préparent  depuis  un  certain  temps  aurait,  au  dire  de  l'au- 
teur, des  avantages  très-marqnés  (f/ie  Medicni  R^fcord,  14  juillet  18T7. 
p.  436). 
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L'introduction  de  la  tige  de  laminaria  se  fait  de  la 
même  manière  que  celle  de  l'éponge  préparée.  Le  porte- 
tente  de  Barnes  est  très-commode  dans  ce  cas.  Il  faut 
avoir  soin  d'enduire  la  tente  d'un  corps  gras  qui  en 
facilite  l'introduction  et  d'appliquer  un  tampon  au  con- 
tact du  col  pour  éviter  qu'elle  soit  expulsée  au  dehors. 

Au  bout  de  douze  heures,  la  dilatation  est  complète, 
et  on  peut  retirer  la  tente.  Les  tiges  de  laminaria  pré- 
sentent sur  l'éponge  proparée  certains  avantages  qu'il 
nous  semble  important  de  bien  préciser  :  elles  ne  sont 
pas  susceptibles  de  se  rompre  comme  ces  dernières  ;  de 
plus  leur  extraction  est  bien  plus  facile  à  cause  du  poli 
de  leur  surface  qui  les  empêche  d'adhérer  au  tissu  uté- 
rin. En  outre,  elles  n'ont  pas  l'odeur  désagréable  de 
l'éponge  et  partant  n'exposent  pas  aux  accidents 
septicémiques.  Enfin,  elles  peuvent  être  employées  à 
plusieurs  reprises,  en  ayant  soin  de  les  placer  dans  une 
solution  de  permanganate  de  potasse,  et  de  les  laisser 
ensuite  sécher  pour  leur  permettre  de  se  rétracter. 

Quand  l'orifice  externe  [du  col  est  très-étroit,  on  a 
conseillé  d'en  opérer  préalablement  l'incision  afin 
de  permettre  l'introduction  de  l'éponge  ou  de  la  tente 
de  laminaria.  Mais  c'est  là  une  pratique  qu'il  est  bon 
d'éviter  autant  que  possible.  Nous  préférons,  lorsque 
l'éponge  ou  la  tige  de  laminaria  ne  peuvent  être  facile- 
ment introduites,  recourir  à  lu  dilatation  préalable  au 
moyen  de  l'un  des  dilatateurs  que  nous  avons  précé- 
demment fait  connaître  (voy.  p.  93  à  95). 

La  dilatation  du  col  doit  être  faite  avec  de  grandes 
précautions  et  en  recommandant  à  la  femme  de  garder 
le  repos. 

Indications. — La  dilatation  est  surtout  utile  pour  per- 
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mettre  Tintroduction  du  doigt  dans  la  cavité  de 
Tutérus  afin  d'établir  le  diagnostic  des  tumeurs  qui 
peuvent  faire  saillie  à  l'intérieur  de  cette  cavité. 

La  dilatation  a  été  employée  par  Graily  Ilewitt  (4)  et 
par  Mundé  (2)  principalement  dans  Tantéflexion  et  plus 
rarement  dans  la  rétroflexion  en  vue  de  faire  dispa- 
raître Tangle  de  flexion   de  l'utérus,  dans  la    con* 
striction  simple   du  canal   cervical    sans  dysménor- 
rhée, dans  l'endométrite,  s'accompagnant  de  sécré- 
tion   catarrhale  abondante  et  dans  le  cas  de  fausse 
couche,  pour  permettre  l'introduction  du  doigt  et  de 
la  curette  afin  d'extraire  des  portions  de  placenta  res- 
tées adhérentes  ou  d'y  faire  des  applications  de  sub- 
stances caustiques.  Les  douleurs  de  reins  et  des  lombes 
dans  l'antéflexion  et  la  sensation  de  poids  au  périnée 
dans  l'endométrite  disparaissent  temporairement,  se* 
Ion  ces  auteurs,  par  une  dilatation  modérée  du  col. 

L'éponge  préparée  a  été  préconisée  par  Marion 
Sims  (3)  dans  le  cas  de  granulations  fongueuses  de 
la  cavité  utérine.  L'éponge  parait  agir  alors  d'une 
façon  toute  mécanique  en  comprimant  le  tissu  et  en 
cJélerminant  la  résorption  des  éléments  qui  ont  pro- 
liférc  d'une  façon  trop  énergique.  Sans  rejeter  complè- 
"tement  l'emploi  de  ce  moyen  thérapeutique  nous 
croyons  qu'on  peut  obtenir  tout  aussi  facilement  et 
uvec  moins  de  danger,  la  guérison  de  cette  lésion  à 
l*aide   de  l'un  des  agents  caustiques  que  nous  ferons 


(i)  Oraily  HewiU.  Dueases  ofwomen,  3«  édition,  Londres,  1872. 

(S;  ComrouDication  h  la  New- York  obstétrical  Society j  in  American  Jour- 
nal of  oOiietricSy  novembre  1874,  p.  487. 

(3)  Mirion  Sims.  Nota  cliniques  sur  la  chirurgie  utérine.  Traduction 
ptr  Lbéritier,  1866,  p.  51. 
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connattro  quand  nous  étudierons  la  médication  intra- 
utérine. 

Le  D' Bantock  (4)  a  conseillé  l'usage  de  l'éponge  pré- 
parée dans  certains  cas  de  métrorrhagie.  L'éponge 
agit  probablement,  alors,  d'une  façon  mécanique  en 
comprimant  les  vaisseaux  de  la  muqueuse  et  en  modi- 
fiant la  vitalité  de  cette  membrane. 

Le  D'  Lyman  (2)  a  employé  la  dilatation  du  col  au 
moyen  de  la  laminaria  digitata  dans  plusieurs  cas  de 
métrorrhagies,  quand  Torifice  interne  du  col  était  ré- 
tréci. Sous  rinfluence  du  rétrécissement  de  cet  orifice, 
la  circulation  de  la  muqueuse,  dit  l'auteur,  est  gf?née  et 
la  membrane  s'hypertrophie,  d'où  la  production  de 
l'écoulement  sanguin.  Conséquemmcnt  l'auteur  attri- 
bue la  suppression  de  cet  écoulement  à  la  dilatation  du 
col  et  à  la  levée  de  Tobstacle  à  la  circulation  de  la  mu- 
queuse. 

Contre-indications.  —  La  dilatation  du  col  n'est  pas 
sans  présenter  quelques  inconvénients  et  même  quel- 
ques dangers.  On  a  vu  quelquefois  un  phlegmon 
péri-utérin  succéder  h  son  emploi.  Parfois  aussi,  une 
pelvi-péritonite  et  des  accidents  septicémiques  en  ont 
été  la  conséquence. 

Marion  Sims  a  rapporté  des  cas  de  mort  à  la  suite  de 
l'emploi  des  tentes -éponges  ou  des  tiges  de  laminarîa- 
digitata. 

Dernièrement  la  presse  américaine  nous  a  fourni  la 


(1)  Bantock.  On  the  trcntm^nt  of  rrrfaîn  fonnft  of  menorrhngin  and 
utrrin^  h.rmorrhngr  htj  mfanx  of  the  sponge  tenf^  in  Transaction'^  of  the 
oh^t.  Snr.  of  Lonfon,  vol.  XIV,  p.  84. 

(2)  Lyman.  Dilntation  of  thn  cervU  tifen  as  an  rffiricnt  means  ofarrest' 
ing  metrorrhagia^  in  Amnn't^an  ggarcologkat  Transactions,  vol.  II. 
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relation  de  plusieurs  de  ces  cas  terminés  malheureuse- 
ment. C'est  ainsi  que  le  D"*  WîUard  a  rapporté  à  la 
Philadelphia  obstétrical  Society  un  cas  de  mort  à  la  suite 
de  la  dilatation  au  moyen  de  l'épongé  préparée.  Le  ca- 
nal était  étroit,  et  la  malade  qui  n'avait  pu  avoir  d'en- 
fants était  désireuse  de  concevoir.  Il  survint  des  acci- 
dents de  métro-péritonite  et  l'autopsie  permit  de  con- 
stater une  petite  quantité  d'épanchement  séreux  dans 
Tabdomen  et  un  abcès  situé  sur  le  côté  gauche  de 
l'utérus. 

LeD'  Ellwood  Wilson,  dans  la  discussion  qui  suivit, 
rappoi'ta  un  cas  analogue.  Ainsi  que  le  D' LenoxHodgc, 
ce  dernier  fit  remarquer  que  la  dilatation  avait  été 
pratiquée  en  vue  d'établir  le  diagnostic  d'une  tumeur. 

Le  D*"  Goodell  croit  que  ce  n'est  jamais  la  première 
éponge  qui  produit  les  accidents,  mais  que  c'est  l'usage 
répété  de  plusieurs  de  ces  corps  qui  les  détermine  et  il 
explique  les  accidents  en  disant  que  la  première  éponge 
irrite  la  muqueuse  et  enlève  répithelium,ce  qui  permet 
l'introduction  dans  les  vaisseaux  des  matières  septiques 
produites  parles  tentes  subséquentes.  Aussi,  ce  savant 
praticien  conseille-t-il  de  dilater  le  col  à  l'aide  d'un  dila- 
tateur métallique  et  de  n'employer  ensuite  qu'une 
éponge  de  la  plus  forte  dimension  possible. 

Le  D' Cheston  Morris  partagea  complètement  cette 
manière  de  voir  (1). 

Nous  avons  tenu  à  rapporter  ces  cas  malheureux, 
pour  qu'on  soit  bien  convaincu  que  la  dilatation  du  col 
au  moyen  des  éponges  préparées  n'est  pas  aussi  inno- 
cente qu'on  serait  tenté  de  le  supposer,  en  raison  de  la 
simplicité    de   l'opération.   Disons  cependant  que  la 

(1)  American  Journal  ofobsiefrics,  août  1874,  p.  279. 
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dilatation  au  moyen  des  tiges  de  laminaria  ne  paraît 
pas  exposer  aux  mêmes  dangers. 

Lorsqu'on  se  met  en  devoir  de  pratiquer  la  dilatation 
du  col,  il  faut  s'être  assuré  au  préalable  que  les  tissus 
péri'Utérins  sont  exempts  de  tout  processus  inflamma- 
toire, et  que  l'utérus  lui-même  ne  présente  pas  d'état 
phlegmasique  tant  soit  peu  accentué,  dans  la  crainte  de 
voir  l'inflammation  se  propager  à  la  séreuse  périto- 
néale. 


CHAPITRE  IX. 

CATHÉTÉRISME  DE  L'UTÉRUS. 

Le  cathétérisme  de  l'utérus,  ouhystérométrie,  un  des 
moyens  de  diagnostic  les  plus  précieux  que  nous  ayons 
aujourd'hui  à  notre  disposition,  ne  date  pour  ainsi  dire 
que  d'hier. 

Bien  que  le  conseil  d'introduire  une  sonde  dans  l'uté- 
rus ait  été  donné  par  Hippocrate,  c'est  en  réalité  à 
Huguier  en  France,  à  Simpson  à  Edimbourg,  à  Kiwish 
à  Prague,  que  revient  l'honneur  d'avoir  mis  en  lumière 
tout  le  parti  que  Ton  peut  tirer  de  l'emploi  de  la  sonde 
utérine  comme  moyen  de  diagnostic.  Depuis  lors,  le 
cathétérisme  utérin  n'a  cessé  d'être  en  faveur  et  nous 
pouvons  dire  qu'aujourd'hui  il  n'est  pour  ainsi  dire  pas 
de  médecin  se  livrant  à  la  pratique  de  la  gynécologie 
qui  n'ait  recours  à  ce  précieux  moyen  d'exploration. 

Valleix,  dans  les  leçons  cliniques  qu'il  fit  en  1852  à 
l'hôpital  de  la  Pitié  sur  les  déviations  de  l'utérus  a  aussi 
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contribué  à  démontrer  la  valeur  de  rhystérométriedans 
le  diagnostic  de  ces  afTections  (1). 

Le  cJithétérîsme  utérin  se  pratique  au  moyen  d'in- 
struments qui  portent  le  nom  de  sondes  utérines,  ou 
hystéromètres.  Ces  instruments  peuvent  être  ramenés 
à  trois  types  principaux:  sondes  à  courbure  fixe,  son- 
des à  courbure  variable,  sondes  molles. 

Â.  Sondes  à  courbure  fixe. 

a.  Sonde  de  Vallcix.  —  La  sonde  de  Valleix  (voy. 
fig.  61)  se  compose  d'une  tige  métallique  de.lS  à  18  cen- 
tim.  de  longueur  et  de  2  à  3  millim.  de  diamètre,  montée 
sur  un  manche  dans  lequel  elle  peut  être  rentrée  de 
façon  à  être  plus  portative.  L'extrémité  de  la  sonde 
qui  est  destinée  à  pénétrer  dans  l'utérus  est  légèrement 
renflée  et  présente  une  courbure  suivant  un  rayon  de 
8  à  10  centimètres.  Cette  courbure  est  en  rapport  avec 
la  direction  que  Tutérus  affecte  à  l'état  normal.  La  tige 
est  divisée  en  centimètres  et  présente  à  6  centimètres 
et  demi  de  son  extrémité  une  légère  encoche  qui  corres- 
pond à  la  longueur  normale  de  l'utérus  sain.  Cette  en- 
coche est  difficile  à  sentir  dans  la  profondeur  des  tissus; 
aussi  M.  Gallard  conseille-t-il  avec  raison  delà  rempla- 
cer par  un  simple  trait  de  lime  que  Ton  pratique  soi- 
même  et  dont  les  arêtes  assez  vives  sont  facilement 
seaties  au  moyen  de  l'ongle  glissant  sur  la  tige. 

En  outre,  cette  tige  présente  un  curseur  qui  glisse  sur 
elle,  et  que  l'on  peut  faire  mouvoir  à  l'aide  du  doigt. 

Dans  rinstrument  d'Huguier,  qui  diffère  peu  du  pré- 


(1)  Valleix,  Leçons  cliniques  recueillies  et   rédigées  par  M.  GaUard 
[^mn  médicale^  mai-jula  1852). 
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cèdent  (voy.  fig.  62),  le  curseur  peut  être  manœui 
au  moyen  d'une  tige  qui  lui  adhère  et  qui  traverse 
manche,  mais  c'est  là  une  addition  qui  ne  présente  gu( 
d'utilité. 


Fig.  61, 
Sonde  de  Valleix. 


Fig.  62. 
Sonde  d'Huguier. 


FiG.  63. 
Bonde  de  Simpso 


b.  Sonde  de  Simpson.  —  Cette  sonde  présente  u 
courbure  beaucoup  plus  accentuée  que  la  précéder 
et  suivant  un  rayon  de  5  centimètres  ;  sa  longueur  c 
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d'environ  25  centimètres,  elle  se  termine  par  un  pe- 
tit manche  plat  dont  les  deux  faces  présentent  une 
coloration  différente  qui  permet  de  constater  dans 
quelle  direction  se  trouve  dirigé  le  bec.  En  outre, 
la  face  convexe  de  la  sonde  présente  à  64  milli- 
mètres de  son  extrémité  un  petit  renflement  qui  con- 
corde avec  la  longueur  normale  deTuté- 
\  v,  rus.  Le  reste  de  la  sonde  est  gradué  en 

\Y  centimètres  (voy.  fig,  63). 

L'exagération  de  courbure  de  l'extré- 
mité de  la  sonde  ne  lui  permet  pas  diî 
péné  trer  facilement  dans  Tutérus ,  quand 
cet  organe  occupe  sa  direction  nor- 
male. C'est  pourquoi  nous  lui  préférons 
de  beaucoup  la  sonde  Valleix. 

B.  Sondes  à  courbure  variable. 

a.  Sonde  de  Sims.  —  La  sonde  de 
Sims  est  formée,  dans  les  8  à  10  centi- 
mètres qui  avoisinent  son  extrémité, 
d'argent  recuit  qui  permet  de  lui  don- 
ner une  courbure  variable  au  gré  de 
l'opérateur.  Cette  sonde,  qui  présente 
25  à  28  centimètres  de  longueur,  est 
cylindrique  et  se  termine  par  un  petit 
manche  plat.  Elle  est  graduée  en  centi- 
mètres (voy.  fig.  64). 

FiG.  64. 
Sonde  ae  Sims.  ^     ^^^^^  ^^  ^.^^  modifiée.  —  NoUS 

avons  fait  modifier  récemment  la  sonde  de  Sims,  par 
M.  Aubry,  fabricant  d'instruments,  de  façon  Ma  rendre 
beaucoup  plus  portative.  Comme  la  sonde  de  Sims  elle 
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se  compose  d'une  tige  cylindrique  malléable  de  20  à  22 
centimètres  de  longueur  et  se  terminant  par  un  manche 

en  bois  en  tous  points  semblable  à  celui 
de  rhystéromètre  d'Huguier,  dans  le- 
quel la  sonde  peut  être  rentrée,  ce  qui  la 
rend  beaucoup  plus  portative  (voy.  ug.  2, 
p.  8). 

Ce  dernier  modèle  est  celui  dont  nous 
faisons  habituellement  usage  et  que 
nous  préférons,  à  cause  des  change- 
ments de  courbure  qu'il  peut  subir 
et  de  la  facilité  avec  laquelle  il  peut 
être  manié  au  moven  du  manche. 


1 


C.  Sondes  flexibles. 

Les  sondes  flexibles  auxquelles  on 
peut  avoir  recours  pour  pratiquer  le  ca- 
thétérisme,  sont  faites  en  baleine  ou  en 
gomme. 

a.  Sondes  en  baleine.  —  Ces  sondes 
sont  formées  d'une  tige  cylindrique  d'un 
petit  diamètre,  de  façon  à  présenter 
une  certaine  élasticité  qui  leur  permette 
de  suivre  facilement  les  sinuosités  de 
lîi  cavité  utérine;  Tune  des  extrémités 
est  terminée  par  un  petit  renflement, 
tandis  que  l'autre  est  montée  sur  un 

manche. 

L'hystéromètre  en  baleine  du  D' Cré- 

quy  mérite  tout  particulièrement  de 
fixer  l'attention  :  l'instrument  est  formé  de  deux  parties 
qui  glissent  l'une  sur  l'autre  et  que  le  doigt  fait  ma- 


FiG.  65.— Ilystë- 
romètre  en  ha- 
leine de  Crë- 
quy. 

AC.  Sonde  en 
baleine  suscepti- 
ble de  ^f lisser  sur 
la  partie  fixe  BD. 

C.  Partie  sail- 
lante sur  laquelle 
on  appuie  le  pou- 
ce ])our  faire  glis- 
ser la  sonde. 
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nœuvrer  aisément  (fig.  63).  Cette  disposition  ingé- 
nieuse et  en  même  temps  très-simple,  permet  de  me- 
surer exactement  la  profondeur  de  la  cavité  utérine. 

b.  Sondes  en  gomme.  —  Ces  sondes  sont,  tout  simple- 
ment, les  bougies  dont  on  se  sert  pour  le  cathétérisme  de 
Furèthre  chez  Thomme.  On  doit  en  posséder  de  calibres 
différents,  depuis  le  n**  9  de  la  filière  Charrièrc  jusqu'au 
n*  15,  de  façon  à  s'adapter  aux  diverses  dimensions  de 
la  cavité  cervicede.  Ces  numéros  extrêmes,  comme  on  le 
sait,  correspondent  à  3  et  à  S  millimètres. 

Les  sondes  molles  ont  des  indications  spéciales.  Elles 
peuvent  être  très-utiles  dans  le  diagnostic  des  tumeurs 
fibreuses ,  quand  la  cavité  utérine  est  déviée  et  an- 
fractueuse  et  ne  permet  pas  le  passage  d'une  sonde 
rigide. 

Manière  de  pratiquer  le  cathétérisme.  —  Le  cathété- 
risme peut  être  pratiqué  sans  le  spéculum  ou  au  moyen 
du  spéculum;  mais  au  préalable,  il  est  nécessaire  de 
s'être  rendu  compte  par  le  toucher  de  la  situation  occu- 
pée parle  corps  utérin,  afin  de  savoir  dans  quelle  direc- 
tion il  faut  diriger  le  bec  de  la  sonde. 

a.  Cathétérisme  sans  spéculum,.  —  La  malade  doit 
être  placée  dans  le  décubitus  dorsal,  dans  la  même  posi- 
tion que  pour  Texamen  au  spéculum.  L'indicateur  de  la 
main  gauche  ayant  pénétré  dans  le  vagin,  la  pulpe  du 
doigt  est  placée  sur  la  lèvre  postérieure  du  col,  de  façon 
à  percevoir  facilement  Touverture  du  museau  de  tanche. 
On  saisit  alors  la  sonde  de  la  main  droite,  au  moyen 
du  manche  et  Ton  en  glisse  le  bec  le  long  de  l'in- 
dicateur gauche  jusqu'à  ce  qu'il  arrive  au  niveau 
de  l'ouverture  du  col  ;  le  bec  de  la  sonde  est  engagé 

TB.    DE  CHIB.    GYNÈc.  8 
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ensuite  dans  cette  ouverture,  la  concavité  de  la  cour- 
bure tournée  en  avant.  Une  fois  cet  orifice  franchi,  on 
fait  progresser  Tinstrument  lentement  et  avec  douceur, 
de  façon  à  lui  faire  parcourir  le  canal  cervical  et  à  arn^ 
ver  au  niveau  de  roriflce  interne,  qui  est  la  partie  1^ 
plus  étroite  du  canal  mais  que  Ton  franchit  en  généra 
assez  facilement.  A  ce  moment,  on  abaisse  fortement  1^ 
manche  en  arrière  entre  les  cuisses  et  Ton  pénètre  ju-^' 
(lu'uu  fond  de  Tutéius.  Lorsque  la  sonde  touche  le  foX^^ 
de  Torgaue,  lu  femme  accuse,  le  plus  souvent,  une  se'^' 
sution  particulière  desoulfrance,  qui  a  été  indiquée  po  ^^^ 
la  première  fois  par  Valleix  et  qui  avertit  Topérate^^^ 
de  ne   pas  aller   plus  loin.  Au  moment  où   Tinstrc-^' 
ment  franchit  l'orifice  interne  il  se  produit  égalemen     ^  ^ 
chez  un  grand  nombre  de  femmes,  une  sensation  de  dot^  ^ 


leur   analogue  à  celle  qui  a  lieu  quand  on  touche  1^- 
Ibnd  de  l'organe.  Si  la  sonde  ne  pénètre  pas  facîlemenB^    -*  * 
c'est  qu'il  existe  un  obstacle  à  son  introduction,  résultan^-^ 
de  rengagement  de  sou  bec  dans  un  des  replis  de  l'arbr^'^-^ 
de  vie,  d'un  rétrécissement  de  l'orifice  interne,  d'unes  -^ 
direction  mauvaise  imprimée  à  la  sonde  ou  de  Texis— ^  ^' 
tence  d'une  tumeur  faisant  saillie  dans  la  cavité  utérine,,»-  '^^ 
ou  encore  de  ce  que  la  courbure  de  la  sonde  n'est  p 
en  rapport  avec   le  degré  de  courbure  de  Taxe  cer- 
vico-ulérin.  Dai^s  ce  cas,   il  ne  faut  pas    chercher  à 
vaincre  la  résistance,  de  peur  de  produire  des  dilacéra- 
tions  de  la  muqueuse  ou  même  la  perforation  de  l'or- 
gane. M.  le  D'  L.-E.  Dupuy  a  rapporté,  il  est  vrai,  plu- 
sieurs observations  où  la  sonde  a  traversé  le  tissu  utérin 
sans  produire  d'accidents,  mais  c'est  là  ime  lésion  qui 
nous  parait  exposer  à  de  grands  dangers  et  qu'il  est  bon 
d'éviter  (1). 

(1)  Progrès  médical,  187J,  numéros  10,  12,  15,  17. 
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11  faut  chercher  simplement  à  dégager  le  bec  de  la 
sonde  si  elle  est  engagée  dans  un  repli  de  la  muqueuse, 
ou  la  diriger  dans  une  direction  différente,  s'il  y  a  dévia- 
tion de  Tutérus.  Lorsque  rhystérométro  a  pénétréaufond 
de  l'organe,  il  est  nécessaire  de  fixer  Tindicateur,  que  Ton 
a  eu  soin  de  laisser  au  contact  du  col  pour  surveiller  les 
mouvements  de  la  sonde,  au  point  d'intersection  de  cette 
dernière  et  de  l'orifice  externe  du  col,  puis  de  retirer  en 
même  temps  la  sonde  et  le  doigt.  On  lit  alors  sur  la 
tige  à  quelle  profondeur  Tinstrument  avait  pénétré. 

b.  Cathétérisme  avec  spéculum.  —  L'introduction  du 
bec  de  la  sonde  dans  l'orifice  externe  du  museau  de 
tanche  est  parfois  assez  difficile  ;  aussi  convient-il,  le 
plus  souvent,  de  faciliter  le  premier  temps  de  cette  intro- 
duction en  mettant  préalablement  le  col  à  découvert  au 
moyen  du  spéculum. 

On  doit  recourir  alors  au  spéculum  de  Ricord,  ou 
à  celui  de  Bouveret,  à  cause  de  la  rainure  latérale  qu'ils 
possèdent  l'un  et  l'autre,  laquelle  permet  de  les  retirer, 
dès  que  la  sonde  a  pénétré  de  2  à  3  centimètres  dans 
l'orifice  externe. 

Le  spéculum  une  fois  enlevé,  on  introduit  l'indicateur 
gauche  jusqu'au  contact  de  la  lèvre  postérieure,  en  vue 
de  soutenir  Tutérus  et  Ton  termine  l'introduction  comme 
il  a  été  indiqué  précédemment. 

Nous  venons  de  faire  connaître  la  manière  dont  on 
doit  procéder  au  cathétérisme  quand  l'utérus  occupe 
sa  situation  normale  ;  quand  Torgane  est  dévié,  la  sonde 
ne  pouvant  plus  pénétrer  dans  la  direction  que  nous 
venons  d'indiquer,  il  est  de  toute  nécessité  d'imprimer 
à  l'instrument  une  direction  nouvelle  en  rapport  avec 
celle  de  Taxe  cer\ico-utérin. 
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Le  toucher,  que  Ton  a  eu  soin  de  pratiquer  au  pr^^^' 
lable  pour  s'assurer  de  la  position  de  Futérus,  permet,       ^^ 
plus  souvent,  de  faire  pénétrer  la  sonde  sans  le  moind^^^ 
tâtonnement. 

Lorsque  nous  procédons  au  cathétérisme,  nous  ena^^^* 
ployons  généralement  la  sonde  de  Sims  modifiée  (voie-  ^ 
fig.  2,  p.  8),  à  laquelle  nous  donnons  habituellement  un-^^® 
courbure  suivant  un  rayon  de  8  à  10  centimètres  et 
blable  à  celle  de  Thystéromètre  de  Yalleix.  Nous  cher- 
chons à  faire  pénétrer  la  sonde,  la  concavité  tournée  ei 
avant  et  suivant  la  direction  normale  de  l'axe  cervico — 
utérin. Si  nous  ne  réussissons  pas,  nous  augmentons  Iî 
courbure  et  nous  renouvelons  la  tentative  d'introduc- 
tion. Si  nous  parvenons  à  pénétrer  au  fond  de  la  cavit( 
utérine,  c'est  qu'il  existe  une  antéversion  de  l'utérus 
le  degré  de  courbure  de  la  sonde  nous  fait  alors  con- 
naître le  degré  de  la  déviation. 

Lorsque  le  toucher  nous  a  révélé  une  rétroversion, 
nous  dirigeons  le  bec  de  la  sonde,  dont  la  concavité  est 
tournée  en  arrière,  dans  la  direction  supposée  de  Vaxe 
cervico-utorin  ;  si  nous  ne  parvenons  pas  à  pénétrer  dans 
l'utérus,  nous  augmentons  la  courbure  de  l'instrument 
et  nous  faisons  une  nouvelle  tentative  d'introduction. 

Dans  les  cas  où  il  existe  une  latéro-version,  le  bec  de 
la  sonde  sera  entraîné  à  gauche  ou  à  droite  et  le 
manche  nous  indiquera  dans  quel  sens  la  sonde  est 
dirigée. 

Si  après  plusieurs  tentatives  d'introduction  dans  un 
sens  ou  dans  un  autre  la  sonde  ne  pénètre  pas  au  delà 
de  quelques  centimètres,  c'est  qu'il  existe  un  obstacle 
au  passage  de  l'instrument,  résultant  d'une  atrésie 
de  l'orifice  interne,  de  la  présence  d'une  tumeur 
fibreuse  ou  de  la  flexion  de  l'organe.  Il  ne  faut  pas 
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chercher  alors  à  vaincre  la  résistance  et  il  vaut  mieux 
renoncer  au  cathétérisme  ou  recourir  à  l'emploi  d'une 
sonde  en  gomme. 

Quand  on  pratique  le  cathétérisme  au  ipoyen  d'une 
sonde  en  gomme,  on  laisse  le  spéculum  en  place  jus- 
qu'à la  fin  de  l'exploration.  Voici,  dans  ce  cas,  com- 
ment il  convient  de  procéder  :  on  saisit  la  bougie 
bien  huilée  à  l'aide  de  la  pince  à  pansement  utérin,  à  3 
ou  4  centimètres  de  son  extrémité,  et  on  la  fait  pénétrer 
doucement  dans  l'orifice  externe  du  col  jusqu'à  ce  que 
les  mors  de  la  pince  arrivent  au  contact  du  museau  de 
tanche.  A  ce  moment,  les  mors  de  la  pince  sont  repor- 
tés à  3  ou  4  centimètres  plus  en  arrière  et  l'on  continue 
l'introduction.  Cette  manœuvre  est  répétée  à  plusieurs 
reprises  jusqu'à  ce  que  la  sonde  vienne  butter  contre 
le  fond  de  l'organe.  Les  mors  de  la  pince  saisissent 
alors  la  bougie  à  son  point  d'intersection  avec  le  col,  et 
la  sonde  est  retirée.  La  distance  entre  le  point  où  la 
pince  est  appliquée  et  l'extrémité  de  la  bougie  indique 
la  profondeur  de  la  cavité  utérine. 

Quand  on  se  sert  d'une  sonde  en  baleine ,  la 
manœuve  est  très-simple.  La  tige  de  baleine  est  intro- 
duite à  travers  le  spéculum  et  poussée  lentement  jus- 
qu'à ce  qu'on  sente  un  obstacle  à  son  introduction.  La 
sonde,  qui  est  flexible,  suit  la  courbure  de  Taxe  cer- 
vico-utérin,  et  la  profondeur  à  laquelle  elle  a  péné- 
tré est  mesurée,  au  moyen  de  la  pince  à  pansement 
utérin  saisissant  la  tige  au  niveau  de  l'orifice  externe 
du  museau  de  tanche.  On  voit  parfois  la  sonde  pénétrer 
ainsi  à  8,  10  et  môme  IS  centimètres;  il  existe  alors 
une  élongation  anormale  de  la  cavité. 

Lorsqu'on  a  pratiqué  le  cathétérisme,  il  est  bon  do 
aire  garder  le  repos  aux  femmes,  car  cette  petite  ope- 


•        t        • 
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ration  fatigue  toujours  un  peu.  Il  peut  même  être 
utile  do  faire  appliquer  un  cataplasme  laudanisé  sur 
le  ventre  et  de  faire  administrer  un  lavement  lau- 
danisé pour  peu  qu'il  survienne  quelques  coliques. 

Nous  ne  parlerons  pas  ici  des  mouvements  que  l'on 
doit  imprimer  à  la  sonde  quand  il  s'agit  de  pratiquer  le 
redressement  de  Tutérus;  ces  mouvements,  qu'il  im- 
porte cependant  de  connaître  très-exactement,  seront 
décrits  avec  soin,  lorsque  nous  nous  occuperons  du 
redressement  de  l'utérus. 

Indications.  —  Le  cathétérisme  doit,  en  général,  être 
pratiqué  en  dehors  de  Tépoque  menstruelle,  dans  la 
crainte  ([uo  la  lépTe  irritation  qu'il  produit,  s'ajoutant 
à  la  congestion  physiologique,  ne  vienne  à  déterminer 
l'explosion  d'accidents  inflammatoires.  —  Dans  quel- 
ques circonstances,  cependant,  il  peut  être  indiqué  de 
recourir  au  cathétérisme,  pendant  le  cours  des  règles, 
c'est  lorsqu'il  existe  une  constriction  de  l'orifice  interne, 
qui  ne  permet  à  la  sonde  de  pénétrer  que  lorsque 
cet  orifice  a  subi  un  certain  degré  de  dilatation  sous 
l'influence  de  l'époque  menstruelle. 

Le  cçithétérisme  permet  de  se  rendre  compte  du 
point  d'implantation  des  tumeurs  fibreuses  intra-uté- 
rines, du  volume  de  leur  pédicule  et  du  siège  de  ces 
tumeurs. 

Supposons,  par  exemple,  un  fibrome  pédicule  inséré 
sur  le  fond  de  la  cavité  utérine  (fig.  66),  une  sonde  G, 
pénétrant  dans  l'axe  de  l'utérus,  viendra  butter  sur  le 
sommet  de  cette  tumeur.  La  sonde  étant  ensuite  insinuée 
entre  la  tumeur  et  la  paroi  utérine  arrivera  au  point 
d'insertion  de  la  tumeur,  et  en  portant  la  sonde  sur  le 
pourtour  de  celle-ci,  il  sera  possible  de  se  rendre  un 
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compte  exact  de  ses  points  d'insertion  et  de  la  largeur 
de  sa  base. 

C'est  encore  au  moyen  de  la  sonde,  qu'il  est  possible 
de  reconnaître  la  position  qu'occupent  les  flbrômos,  dans 
l'épaisseur  des  parois  utérines,  et  de  distinguer  une  tu- 
meur formée  par  un  utérus  n'^troversé,  d'une  lumour 
fibreuse  occupant  la  puroi  postérieure  de  l'utérus. 


I 


AA.  TUm  [iWEite  Je  l'utérB». 
ce.  U«mb»De  tauiiueuu  ei  coucbe  plut 
pnipTc  qui  recouvrent  le  corps  fllreui. 
hUV.  C*TiU  Lofiuulibulirurme. 
EE.  HoMau  Je  ULQchi>  (euilu. 
000.  Troi*  tiges  d'bfttdrocnjue^. 


La  direction  que  prend  la  sonde,  vient  immédiate- 
ment éclairer  le  diagnostic. 

Supposons,  pur  exemple,  une  tumeur  A  située  dans 
répaisseorde  la  païui  uléritc  antOrieure  (voyez  fig.6"), 
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la  saillie  formée  par  la  tumeur  sera  perçue  parle  doigit 
déprimant  le  cul-de-sac  vaginal  antérieur  en  avant  de  la 
sonde  D.  tandis  que  si  la  tumeur  occupait  la  paroi  pos- 
térieure, le  loucher  en  révélerait  la  présence  dans  le  cul- 
de-sac  postérieur. 


Fin.  GT,  —  CiipjM  lîbreui  d^rdopp^  < 
paroi  aniérieure  du  col  et  Tnlsant 


a  lea  couches  îuperficiellM  de  1" 
Mie  dans  U  vessie  (Hnguier). 

A.  Corps  fibrcui, 

BB.  Paroi  antérieure  du  roi  et  du  corps  de  Vut^nis, 

C.  Vessie. 

D.  HjariTOmJlre. 


Dans  la  métrite  interne,  l'hystéromètre  peut  auss* 
fournir  quelques  renseignements  utiles.  Les  mouve-' 
ments  de  la  sonde  dans  la  cavité  sont  plus  aisés  et  ré- 
vèlent ainsi  un  certain  degré  de  dilatation  de  l'organe. 
En  outre,  le  cathéter  détermine  un  léger  écoulement 
sanguin,  résultant  de  l'augmenlation  de  vascularité 
de  la  muqueuse  et  de  sa  friabilité. 


Contre-indications.  —  Le   cathétérisme,    qui    four- 
nit des  renseignements  si  utiles  dans  un  grand  nombre 
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de  circonstances,  doit  être  cependant  pratiqué  avec  les 
plus  grandes  précautions.  Il  est  des  cas  où  il  faut 
absolument  renoncera  son  emploi. 

Une  contre-indication  formelle  :  c'est  la  grossesse. 
La  possibilité  de  la  conception  doit  toujours  être 
présente  à  la  pensée  du  médeci»  lorsqu'il  va  re- 
courir à  ce  mode  d'exploration  ;  on  conçoit,  en  effet,  que 
rintroduction  d'une  sonde  dans  l'utérus,  fût-elle  même 
en  gomme,  serait  presque  inévitablement  suivie  d'un 
avortement.  Nous  ne  pouvons  donc  à  cet  égard  partager 
la  manière  devoir  de  Kiwish  (1),  qui  a  donné  le  conseil 
de  pratiquer  le  cathétérisme  utérin  en  vue  d'établir  le 
diagnostic  de  la  grossesse.  Pour  se  préserver  d'un  sem- 
blable accident,  il  est  bon  d'avoir  constaté  l'existence  de 
l'écoulement  menstruel,  avant  de  procéder  au  cathété- 
risme. Cette  précaution  est  indispensable,  car  il  peut 
arriver  que  des  femmes  ayant  intérêt  à  voir  disparaître 
une  grossesse  compromettante,  viennent  se  soumettre 
à  notre  examen,  dans  l'espoir  qu'une  tentative  impru- 
dente de  notre  part  puisse  les  en  débarrasser.. 

Dans  la  grossesse  extra-utérine  cependant,  il  peut- 
être  nécessaire  de  pratiquer  le  cathétérisme  de  l'utérus, 
soit  en  vue  de  s'assurer  qu'il  n'y  a  pas  erreur  de  dia- 
gnostic et  que  la  grossesse  est  bien  extra-utérine,  soit 
pour  faire  reconnaître  la  direction  et  la  situation  de 
l'organe  afin  d'en  éviter  la  lésion  dans  le  cours  de  l'opé- 
ration. Mais,  dans  ce  cas,  l'introduction  de  la  sonde  ne 
doit  être  pratiquée  qu'à  la  fin  de  la  grossesse,  et  lorsque 
la  femme  éprouve  des  douleurs  d'expulsion. 

Le  cathétérisme  doit  être  rejeté  quand  il  existe  une 


-1)  Kiwish,  loc,  et/.,  t.  Il,  p.  514. 
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phlegmasie  aiguë  des  tissus  péri-utérins  ou  une  in- 
flammation aiguë  du  parenchyme  utérin.  Il  faut  aussi, 
lorsqu'on  se  met  en  devoir  d'introduire  la  sonde  dans 
la  métrite  chronique  et  dans  Tendométrite,  se  rappeler 
que  r  utérus  est  très-souvent  ramolli  et  que  la  perfo- 
tion  des  parois  do  la  matrice  peut  survenir  dans  ce  cas 
avec  la  plus  grande  facilité. 


CHAPITRE    X 


MENSURATION  DU  COL  DE  L'UTÉRUS 


La  mensuration  de  la  portion  vaginale  du  col  se  pr^^ 
tique  au  moyen  de  la  pince  à  pansement  utérin  ou  d  ^ 
cervimètre  du  D'  Chéron. 

La  pince  dont  on  se  sert  pour  cette  mensuration  doi  * 
être  munie  d'une  règle  divisée  en  millimètres  et  placée 
au  voisinage  des  anneaux  (voyez  fig.  1,  p.  7). 

Quant  au  cervimètre  du  D*"  Chéron  (fig.  68),  c'est 
un  véritable  compas  d'épaisseur  formé  de  deux  bran- 
ches qui  s'écartent  l'une  de  l'autre  au  moyen  d'un  mé- 
canisme spécial  et  présentant  un  cadran  divisé,  sur  le- 
quel une  aiguille  indique  le  degré  d'écartement  des 
branches. 

Quand  on  veut  faire  usage  de  l'un  ou  Vautre  de  ces 
instruments,  on  met  le  col  à  découvert  au  moyen  d'un 
spéculum  de  Ricord  ou  de  Bouveret  et  Ton  applique  les 
mors  de  la  pince  ou  les  branches  du  cervimètre  au  con- 
tact du  tissu  utérin,  sans  y  exercer  de  pression,  puis  on 
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lit  sur  la  règle  divisée  ou  le  cadran, 
le  degré  d'écartement  des  branches. 

La  mensuration  doit  être  prati- 
quée suivant  les  diamètres  trans- 
versal et  antéro-postérieur  du  col. 

Gomme  on  le  voit,  ces  instruments 
fournissent  dos  renseignements  sur 
le  volume  de  l'organe  suivant  ses 
diamètres^transverse  ou  antéro-pos- 
térieur, mais  ne  permettent  pas  de 
mesurer  la  saillie  du  museau  de 
tanche  dans  l'intérieur  do  la  cavité 
vaginale.  Il  sera  facile  d'obtenir  la 
mesure  de  cette  saillie,  à  l'aide  d'un 
hystéromètre,  que  l'on  glissera  dans 
le  cul-de-sac,  entre  la  paroi  vaginale 
et  le  tissu  utérin,  et  d'un  doigt  porté 
sur  la  sonde  jusqu'au  contact  du  mu- 
seau de  tanche. 

Pour  se  faire  une  idée  exacte  des 
changements  de  volume  de  l'or- 
gane, il  faut  se  rappeler  qu'à  l'état 
normal  et  chez  la  nuUipare,  le  col, 
au  niveau  de  l'insertion  vaginale, 
présente  un  diamètre  do  20  à  24  mQ- 
limûtres  et  que  ce  diamètre  tend  à 
augmenter  avec  le  nombre  des  accou- 
chements. Quant  à  la  saillie  du  mu- 
seau de  tanche,  elle  est,  chez  la  nul- 
lipare,  d'un  centimètre  environ,  mais 
cette  dimension  diminue  et  môme  de- 
vient nulle  chez  les  femmes  qui  onteu 
un  grand  nombre  d'accouchements. 
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Indications.  —  La  mensuration  du  col  est  utile  pour 
apprécier  les  changements  de  volume  de  l'organe  sous 
rinfluence  des  divers  états  pathologiques  dont  il  peut 
être  le  siège,  et  pour  constater  les  modiûcations  de  ce 
volume  sous  Tinfluence  des  traitements  divers  qu'on 
fait  subir  à  l'utérus. 


DEUXIÈME   PARTIE 


PETITE  CHIRURGIE 


CHAPITRE  I 

ÉMISSIONS  SANGUINES  LOCALES 

Les  émissions  sanguines  que  Ton  pratique  du  côté 
du  col,  peuvent  être  obtenues  au  moyen  de  la  scarifica- 
tion ou  de  l'application  de  sangsues. 

ARTICLE  1. 
SCARIFICATION  DU  COL. 

La  scarification  du  col  est  une  opération  qui  a  pour 
but  de  pratiquer  un  nombre  plus  ou  moins  grand  d'in- 
cisions superficieUes,  sur  la  surface  du  museau  de  tan- 
che, en  vue  de  déterminer  l'écoulement  d'une  certaine 
quantité  de  sang. 

Pour  pratiquer  la  scarification  on  met  le  col  utérin 
à  découvert  au  moyen  d'un  spéculum.  Cela  fait,  on  dé- 
barrasse le  tissu  des  sécrétions  qui  le  recouvrent  et 
l'on  promène,  à  la  surface  de  la  muqueuse  utérine,  un 
bistouri,  de  façon  à  tracer,  sur  cette  membrane,  des  inci- 
sions qui  ne  doivent  pas  pénétrer  à  plus  de  1  ou  2  mil- 
limètres de  profondeur.  Ces  incisions  sont,  en  gêné- 
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rai,  pratiquces  d'avant  en  arrière  et  parallèlement  !es 
unes  aux  autres;  cinq  ou  six 
incisions  sur  la  lèvre  anté- 
rieure et  autant  sur  la  lèvre 
postérieure  sufÛscnt  généra- 
lement. Du  reste,  le  nombre 
des  incisions  doit  varier 
suivant  l'importance  de  l'é- 
coulement fourni  par  !a  pre- 
mière scariûcatioD  et  suivant 
que  l'on  désire  obtenir  une 
perte  sanguineplus  ou  moins 
considérable. 

Les  incisions  sont  faites 
au  moyen  d'un  bistouri  o> 
dinaire  à  manche  un  peu 
long  ou  légèrement  convexe 
(voy.  fig.  7,  p.  13),  ou  avec 
une  lancette  tenue  entre  les 
mors  de  la  pince  à  panse- 
ment utérin,  ou  du  scarifi- 
cateur de  Routh,  qui  n'est 
autre  chose  qu'une  petite 
lame  triangulaire  Oxée  entre 
les  mors  de  la  pince  &  pan- 
sement utérin  au  moyen  de 
deux  goupilles. 

On  a  encore  employé  &  cet 
effet  un  scarificateur  porté 
sur  un  manche  et  dont  on 
fait  partir  les  lames  au  moyen 
d'un  ressort  sur  lequel  on 
presse  h  l'aide  du  pouce  (voy.  fig.  69). 


Fio.  08.  —  Srnriâcateur  pout 

le  cul  de  l'utérus. 
A,  Funles  ]>:i~  lesquelles  passent 


BKD.  Leviur  double  destiné  ù 
fnirn  écliapper  les  lames. 

CFti,  Ti^o  supportant  le  scori- 
llcaleur. 
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On  peut  aussi  si  on  le  désire  aug- 
menter la  quantité  de  l'écoulement 
sanguin  au  moyen  d'une  ventouse 
que  l'on  applique  sur  la  surface  du 
col  et  dans  laquelle  on  fait  le  vide  au 
moyen  d'une  pompe  (voy.  flg.  70), 

M.  Collin  a  construit  récemment 
pour  pratiquer  ces  émissions  san- 
guines uc  appareil  qu'il  désigne  sous 
le  nom  de  sangsue  artificielle.  Il 
se  compose  d'une  lancette  destinée  à 
pratiquer  l'incision  du  tissu  et  d'un 
tube  qui  vient  s'appliquer  sur  le  col 
et  dans  lequel  on  peut  faire  le  vide 
au  moyen  d'un  piston  (voy.  fig.  71). 

Tous  ces  instruments,  plus  ou 
moins  compliqués,  nous  ont  toujours 
semblé  de  peu  d'utilité  et  la  scariQ- 
cation  avec  le  bistouri  nous  a  habi- 
tuellement l'ourni  un  écoulement  san- 
guin sufUsant. 

Il  faut  se  garder  de  pratiquer  dea 
incisions  trop  profondes,  de  crainte 
de  blesser  un  vaisseau  un  peu  im- 
portant et  do  déterminer  une  perte 
de  sang  abondante  dont  on  ne  pour- 
rait se  rendre  maître  ensuite  que 
r«'rlm]^\wuTit  parle  tamponnement, 
i  eoijeiiiuru».  On  laisse  en  général  le  spéculum 

~*eiituuM  .ina  l'oa     en  plsce  pendant  quelques  mmutes, 

«iiplique  lur  lecol.       .  ,,  ,  -,     ■  ,  i 

t  Pompe  dMOaie  a     jusqu  à  ce  qu  on  ait  obtenu  la  quan- 
^to<ria«.  j-^^  ^^  sang  que  l'on  désire,  et  l'on 

isauie  le  col  nu  moyen  d'un  bourdonnet  de  ouate.  On 
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applique  alors  au  contact  du  col  un  tampon  d'ouate 
imbibé  de  glycérine  et  muni  d'un 
ûl,  puis  l'on  retire  le  spéculum. 
Ce  tampon  est  utile  pour  arrêter 
la  perte  sanguine  et  pour  éviter 
de  tacher  les  vêtements  de  la  fem- 
me. S'il  arrivait  que  l'écoulement 
sanguin  vînt  à  s'arrêter  avant  que 
l'on  eûtobtcnu  k  quantité  de  sang 
que  l'on  est  en  droit  d'espérer  il 
pourrait  être  nécessaire  de  pra- 
tiquer de  nouvelles  incisions. 

La  perte  de  sang  obtenue  au 
moyen  de  la  scarification  est  le 
plus  souvent  assez  limitée  et  s'ar- 
rête ordinairement  d'eUe-mOme 
au  bout  de  quelques  instants. 
Cette  quantité  varie  cependant, 
très-notablement,  suivant  les  cas. 
Lorsque  le  col  est  gros,  violacé, 
mollasse ,  l'écoulement  est  assez 
abondant,  il  est  au  contraire  très- 
limité,  dans  la  deuxième  période 
de  la  métritc  chronique,  quand  le 
col  sclérosé  a  pris  une  coloration 
pâle,  due  à  la  diminution  de  vas- 
cularisation  du  tissu. 

S'il  arrivait  que  l'écoulement 
fût  abondant  et  persistât  au  delà 


FiG.  71.  —  SancEUABrii- 
fciells  pour  1«  col  da 
Tuldrus  (I). 

A,  LanrelW. 

O,  Buulon  sur  lequel  on 
appui»  ]K>ur  enfoDcer  la 
lancette   iluus   le  [issu 

P,  Piston  servant  A  faire 
le  Tille. 


(I)  L'iDslrumcDt 
un  piston  destiné  à  pcodi 
•urtace  du  col  utérin. 

La  tige  da  piston  est  c 


uo  tube  de  v»rrc  dans  lequel  manauvre 
vi<Jj  quand  Vappardl  est  appUqué  lur  le 


^ffln  ËerUj 


EMISSIONS    SANOL'IB 


terlain  temps,  il  pourrait  Otre  nécessaire  de  tou- 
cher le  point  qui  fournit  l'hémorrhagie  au  moyen  d'un 
bourdonnel  de  charpie  ou  de  ouate  imbibé  de  perchlo- 
rure  de  fer,  ou  même  de  pratiquer  le  tamponaement. 

ARTICLE  11. 
.VPPLICATION  DE  SANGSUES  SUR  LE  COL. 

Liorsqu'on  veut  appliquer  des  sangsues  sur  lo  col, 
il  faut  placer  la  femme  dans  la  position  que  nous  avons 
indiquée  pour  l'examen  au  spéculum,  puis  introduire 
dans  le  vagin  un  spéculum  plein  d'un  calibre  assez  consi- 
dérable, de  façon  à  embrasser  complètement  le  col.  L'in- 
striiment  ne  doit  cependant  pas  être  trop  volumineux, 
afin  que  les  sangsues  ne  puissent  s'insinuer  entre  celui- 
ci  et  le  col  pour  aller  piquer  le  vagin. 

L'application  du  spéculum  doit  être  faite  sans  tàton- 
Déments  pour  éviter  de  produire  de  la  douleur  ;  aussi, 
csUil  nécessaire  de  s'être  assuré  au  préalable,  par  le 
toucher,  de  la  situation  occupée  par  le  col. 

Lorsque  le  col  est  mis  à  découvert,  on  débarras.se  le 


U^  k  l'cxlréniili  de  laqueila  se  trouve  utio  laiicell&  A,  qui  esl  uchéo 
dssi  l*liiUricur  du  pUton  et  o'en  lort  que  par  la  volonté  iJe  l'opérateur. 
C«ttc  Mcoode  tige  glÎBEC  ï  rroltemeni  dans  l'intérieur  do  la  preniiËra 
&ltn  d'éviter  lu  pénrtrition  do  i'air  daaa  ia  MvitË  du  tube  lorsque  le  vida 
■  èli  praliqof. 

Lorsqu'on  veut  le  servir  do  l'appnreil,  aa  applique  l'exiréroilcdulubo 
■ur  la  aurlace  du  col  ulériu,  uiaia  on  bit  uu  léger  vide  un  retirant  le 
piston  de  t  k  2  ectitimilrïs,  ï  l'aide  d'un  curaeur  qui  glisse  sur  la  tige, 
laquelle  eit  munie  d'ua  pas  de  via  ;  lorsque  le  vide  est  obteuu  on  poDC- 
Oaaoe  le  col  en  [iressant  >ur  le  bouton  O.  La  iancelle  est  ensuite  retirée 
pur  un  mouvement  contraire  h  celui  qui  a  produit  la  ponction  et  fixée 
d»a»  M  saine  aa  moïen  d'un  point  d'arrât  et  d'un  mouvement  de  lortion 
^*OD  imprime  i  la  tige,  puis  on  Tait  It  vide  en  continnant  ft  élever  le 
'  '  m  ot  la  ventouse  ae  trouve  remplie  de  aang. 

TH.  UR  cam.  oïSBC  9 
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tissu  utérin  des  mucosités  qui  le  recouvrent,  à  Taide 
d'un  tampon  de  ouate  ou  d'un  pinceau  trempé  dans  du 
jaune  d'œuf,  ainsi  que  Ta  préconisé  le  professeur  Pa- 
jot  (1),  puis  on  nettoie  convenablement  la  surface  du 
col  au  moyen  d'une  injection  d'eau  tiède  projetée  à 
travers  le  spéculum. 

Cela  fait,  on  place  une  petite  boulette  de  ouate  ou 
de  charpie  dans  l'oriflce  du  col  pour  empêcher  les  sang- 
sues de  pénétrer  dans  l'intérieur  de  la  cavité  utérine; 
on  introduit  alors  les  sangsues  au  nombre  de  cinq  ou  six 
dans  le  spéculum  et  on  les  pousse  au  contact  du  col  au 
moyen  d'un  tampon  de  ouate  ou  d'un  morceau  de 
linge. 

Les  sangsues  prennent  en  général  assez  vite.  Si  une 
ou  plusieurs  sangsues  n'ont  pas  pris,  et  qu'il  s'écoule 
un  peu  de  sang,  il  est  inutile  d'insister  pour  les  faire 
prendre,  elles  sucent  le  sang  qui  s'écoule  et  ne  piquent 
plus  la  muqueuse. 

Il  est  nécessaire,  pendant  tout  le  temps  que  dure 
l'application,  d'appuyer  légèrement  sur  le  spéculum 
afin  (l'éviter  qu'il  s'écëu^te  du  col  et  laisse  ainsi  les 
sangsues  s'égarer  sur  les  parois  du  vagin. 

L'application  des  sangsues  a  lieu  le  plus  souvent  sans 
occasionnerdesoufTrance  bienvive, cependant,  M. Courty 
a  vu  quelquefois  survenir  une  douleur  intense  lorsqu'i' 
existait  une  ulcération  du  col  ou  un  état  névralgique  de 
cet  organe,  ou  encore  lorsque  les  sangsues  venaient  à 
pénétrer  dans  le  col.  Pour  remédier  à  ces  inconvénients 
M.  Courty  conseille  de  recouvrir  l'ulcération  d'une  lé- 
gère couche  de  collodion  élastique.  Quant  à  l'intro- 
duction des  sangsues  dans  le  col,  elle  n'est  pas  à  crain- 

(1)  Jnnalcs  de  Gynécologie^  t.  V,  p.  404. 
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drc  si  Ton  a  eu  soin  de  placer  préalablement  dans 
cet  organe,  une  petite  boulette  de  ouate. 

Lorsque  les  sangsues  sont  en  pleine  activité  de  suc- 
cion la  malade  éprouve,  en  général,  une  certaine  sen- 
sation de  pesanteur  ou  de  tiraillement  à  Thypogaslre 
s'irradiantvers  les  régions  iliaques  et  les  reins  et  résul- 
tant probablement  de  TafOux  du  sang  vers  les  organes 
génitaux. 

Au  bout  d'un  quart  d'heure  ou  au  plus  de  vingt  mi- 
nutes on  voit  sourdre  une  certaine  quantité  de  sang 
autour  du  tampon  qui  a  servi  à  refouler  les  sangsues, 
on  enlève  alors  celui-ci  et  Ton  fait  écouler  le  sang  con» 
tenu  dans  le  spéculum  en  abaissant  cet  instrument, 
et  en  se  servant  d'un  tampon  de  ouate  saisi  entre  les 
mors  d'une  pince  à  pansement  utérin.  Quelques  unes 
des  sangsues  sont  déjà  tombées  ;  celles  qui  "restent 
adhérentes  sont  enlevées  au  moyen  de  la  pince  à 
pansement.  Il  faut  avoir  soin  do  compter  exacte- 
ment le  nombre  de  ces  annélides  afin  d'être  bien  sûr 
qu'il  n  en  reste  pas  dans  le  vagin  quand  on  retire 
le  spéculum. 

Il  est  prudent  de  laisser  les  femmes  au  lit  après  une 
application  de  sangsues,  comme  du  reste  après  toute 
opération,  quelque  légère  qu  elle  soit,  pratiquée  sur 
l'organe  utérin.  Si  on  le  juge  à  propos  on  peut  mo- 
dérer l'écoulement  de  sang  en  appliquant,  au  fond  du 
vagin,  un  tampon  de  ouate  sèche  ou  imbibée  de  glycé- 
rine. 

Lorsqu'on  examine  le  col,  après  la  chute  des  sangsues, 
on  le  trouve  ordinairement  plus  pâle  et  moins  volumi- 
neux. La  patiente  éprouve  généralement  aussi  un  sou- 
lagement très-marqué  dû  à  la  déplétion  sanguine  qui 
a  été  produite. 
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L'écoulement  sanguin  s'arrête  en  général  de  lui 
môme  au  bout  de  quelques  heures,  mais  il  peut  se  faire 
parfois  qu*il  persiste  plus  longtemps  que  ne  le 
permet  Tétat  général  de  la  malade  ;  il  convient  alors 
d'arrêter  la  perte  sanguine,  en  appliquant  de  nouveau 
le  spéculum  et  en  projetant  de  l'eau  froide  sur  le  col, 
ou  en  badigeonnant  sa  surface  avec  un  pinceau  im- 
bibé de  perchlorure  de  fer  à  30'. 

Il  peut  même  être  nécessaire,  si  ces  moyens  échouent, 
de  pratiquer  le  tamponnement  du  vagin. 

Quelquefois  la  quantité  de  sang  retiré  est  insuffisante 
et  il  en  résulte  une  augmentation  de  l'état  congestif  qui 
se  traduit  par  une  sensation  de  pesanteur  douloureuse 
s'irradiant  dans  tout  le  bassin  ;  il  est  alors  indiqué 
de  faire  une  nouvelle  application  de  sangsues  quelques 
heures  plus  tard. 

M.  le  D' A.  Guérin,  dans  les  savantes  leçons  auxquelles 
nous  avons  assisté  à  rHôtel-Dieu,  nous  a  fait  connaître 
un  accident,  résultant  de  l'application  des  sangsues,  et 
qui  n'a  pas  été  signalé  avant  lui.  M.  Guérin  a  observé 
que  les  sangsues  dans  plusieurs  cas  semblent  avoir 
déplacé  la  douleur.  Il  a  vu  des  malades  dont  les  souf- 
frances étaient  localisées  dans  les  reins  et  le  bassin 
avant  l'application  des  sangsues,  se  plaindre  plus  tard 
de  douleurs  dans  le  ventre,  au-dessus  de  la  matrice, 
entre  le  pubis  et  l'ombilic. 

M.  Guérin  a  reconnu  que  la  cause  de  ce  changement 
résidait  dans  Tinflammation  des  ganglions  lymphati- 
ques au  niveau  des  vaisseaux  iliaques.  La  main  perçoit 
facilement  ces  ganglions  et  la  pression  augmente  la 
douleur. 

Lorsqu'on  observe  ces  ganglions  ainsi  tuméfiés, 
l'auteur  que  nous  venons  de  citer  fait  remarquer  qu'il 
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a  toujours   rencontré   en   même  temps  des   piqûres 
sur  la  muqueuse  vaginale  au  pourtour  du  col. 

Introduction  des  sangsues  dans  le  col.  —  La  possibi- 
lité de  cette  introduction  a  été  signalée  par  Bennet, 
Goupil,  Besnier,  Siredey,  Gourty  et  d'autres  auteurs. 

Généralement,  lorsque  cet  accident  s'est  produit, 
Tannélide  a  été  expulsé  au  bout  de  quelques  instants 
sous  l'influence  des  contractions  de  l'utérus.  Dans  ces 
cas  on  a  noté  de  vives  coliques.  Chez  une  malade  ob- 
servée par  Weber,  des  sangsues  ont  séjourné  pendant 
plusieurs  jours  dans  la  cavité  utérine  et  déterminé  des 
douleurs  épouvantables,  des  frissons,  de  la  cyanose, 
puis  des  métrorrhagies  graves  qui  nécessitèrent  le 
tamponnement. 

Indications.  —  Les  émissions  sanguines  locales  sont 
utiles  dans  un  certain  nombre  d'affections  inflam- 
matoires des  organes  génitaux  internes.  C'est  surtout 
dans  la  métrite  simple  parenchymateuse  aiguë,  dans 
la  métrite  interne  ou  muqueuse  aiguë  et  dans  l'ovarite 
qu'elles  paraissent  le  plus  souvent  indiquées . 

Les  différentes  formes  de  métrite,  lorsqu'elles  s'ac- 
compagnent d'un  certain  état  de  congestion  non-seule- 
ment du  côté  de  l'organe  utérin,  mais  encore  de  tous  les 
organes  contenus  dans  le  petit  bassin,  réclament  l'em- 
ploi de  ces  émissions  sanguines. 

La  déplétion  sanguine  de  tout  le  système  circulatoire 
du  petit  bassin,  qui  en  est  la  conséquence,  détermine 
le  plus  souvent  un  amendement  notable  des  sym- 
ptômes douloureux  qui  existent  du  côté  des  organes 
génitaux  et  une  détente  très-favorable. 

Dans  la  métrite  chronique,  à  la  première  période, 
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lorsque  le  col  est  gros,  violacé,  et  gorgé  de  sang,  ou 
lors  des  retours  congestifs  si  fréquents,  dans  le  cours 
de  cette  maladie,  à  rapproche  des  époques  menstruelles, 
les  émissions  sanguines  locales  rendent  les  plus  grands 
services.  Dans  la  seconde  période  de  la  métrite,  au 
contraire,  quand  le  col  est  devenu  exsangue  et  en 
grande  partie  sclérosé,  les  émissions  sanguines  ne 
sont  plus  d'aucune  utilité. 

Dans  la  métrite  chronique  les  émissions  sanguines 
pratiquées  ainsi  localement  doivent  être  renouvelées 
toutes  les  fois  qu'on  voit  survenir  une  nouvelle  poussée 
congestive,  mais  elles  seront  en  même  temps  peu 
abondantes  afin  de  ménager  les  forces  de  la  patiente 
dont  l'état  général  est  souvent  très-altéré  par  la  longue 
durée  de  la  maladie.  Quatre  à  six  sangsues  suflisent 
généralement  alors,  ouun  petit  nombre  de  scarifications 
peu  profondes. 

C'est,  en  général,  à  l'approche  des  règles,  au  moment 
du  molimen  menstruel,  qu'il  convient  de  pratiquer  ces 
saignées  locales.  On  peut  être  ainsi  forcé  d'y  recou- 
rir pendant  trois  ou  quatre  mois  consécutifs.  Quel- 
quefois, il  devient  nécessaire  de  faire  une  nouvelle 
émission  sanguine,  Técoulement  menstruel  une  fois 
passé,  quand  l'époque  a  été  difficile  et  quand  les  phé- 
nomènes de  congestion  subsistent. 

Dans  la  métrite  parenchymateuse  aiguë,  comme  l'état 
de  santé  de  la  malade  est  en  général  meilleur,  il  est 
souvent  nécessaire  de  recourir  à  une  saignée  locale 
plus  abondante.  Mais,  à  cet  égard,  il  est  impossible  de 
tracer  de  règles  précises,  et  il  faut  toujours  tenir  grand 
compte  de  l'état  des  forces. 

Dans  Tovarite,  M.  Gallard  conseille  d'avoir  recours 
aux  saignées  locdes,  non  à  la  première  période  de 
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TafTection  dans  laquelle  ces  saignées  sont  faites  d'une 
façon  plus  large  et  plus  utile  à  l'aide  de  ventouses 
ou  de  sangsues  sur  Tabdomcn,  mais  à  une  période  plus 
avancée,  lorsque  la  maladie  paraît  avoir  une  tendance 
h  s'éterniser  et  quand  les  congestions  périodiques  men- 
suelles déterminent  une  exagération  des  symptômes 
inflammatoires  à  chaque  période  des  règles  (1). 

C'est  donc  à  l'approche  des  règles,  lors  de  la  conges- 
tion menstruelle  ou  après  la  période  des  règles  que 
l'application  des  sangsues  ou  la  scarification  doivent 
être  pratiquées. 

L'application  des  sangsues  est  préférable  à  la  scarifi- 
cation quand  il  s'agit  de  produire  un  écoulement  san- 
guin un  peu  abondant  ;  disons  cependant  qu'en  règle 
générale  nous  avons  recours  à  la  scarification  du 
col,  à  cause  de  la  rapidité  avec  laquelle  on  pratique 
l'opération,  rapidité  qui  ne  laisse  pas  le  vagin  long- 
temps distendu  par  le  spéculum.  De  plus,  comme  le 
spéculum  que  Ton  emploie  pour  l'application  des  sang- 
sues, doit  être  d'une  dimension  plus  grande  que  celui 
n#''cessaire  pour  opérer  une  scarification,  il  en  résulte 
toujours  une  gène  et  un  froissement  des  parties  beau- 
coup plus  considérables. 

Contre-indications.  —  Les  émissions  sanguines  doi- 
vent être  rejetées  dans  les  phlegmasies  péri-utérines  à 
cause  de  la  douleur  qui  résulte  de  l'application  du  spé- 
culum, douleur  qui  aurait  pour  résultat  d'augmenter 
l'état  inflammatoire  et  pourrait  déterminer  la  rupture 
des  adhérences  péritonéales  qui  se  produisent  dans  ces 
affections. 


(1 .  Gailirij,  Lf^fjons  .tur  les  itialudies  des  femmes ^  p.  764. 
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Dans  la  seconde  période  de   la  métrite  chronique, 
quand  l'utérus  est  sclérosé  et  a  pris  une  teinte  jaunâtre 
en  rapport  avec  l'absence  de  vascularisation  du  tissu, 
l'emploi  des  émissions  sanguines  locales  n*est  plui 
d'aucune  utilité. 


CHAPITRE  II. 

INJECTIONS  —IRRIGATIONS  —  DOUCHES 

VAGINALES. 

On  désigne  sous  ces  noms  Tintroduction  dans  la  ca- 
vité vaginale  de  liquides  et  de  gaz. 

L'injection,  formée  d'une  quantité  de  liquide  déter- 
minée à  l'avance,  est,  en  général,  de  duréeassez  courte. 

L'irrigation,  au  contraire,  a  une  durée  variable  ;  la 
quantité  de  liquide  ou  de  gaz  employée,  à  chaque  irri- 
gation, est  plus  ou  moins  considérable  et  en  rapport 
avec  sa  durée. 

La  douche  est  une  injection  dans  laquelle  le  liquide 
est  projeté  avec  une  force  plus  ou  moins  grande,  à  la 
surface  du  col  utérin. 

ARTICLE  I. 
INJECTIONS  VAGINALES. 

Les  injections  vaginales  sont  des  bains  locaux  inté- 
rieurs, composés  de  liquides  divers,  dont  la  tempéra- 
ture varie  suivant  les  indications  thérapeutiques  et  que 
l'on  fait  pénétrer  au  moyen  d'intruments  de  formes 
diverses. 
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Les  injections  sont  détersives  ou  médicamenteuses. 
Les  premières  sont  constituées  par  de  l'eau  pure  ou 
savonneuse.  Les  secondes  sont  formées  d'eau  tenant 
en  dissolution  des  principes  variables  et  ont  pour  but 
d'obtenir  une  action  modificatrice. 

Les  injections  sont  employées  froides  ou  chaudes j 
leur  action,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  diffère  notable- 
ment. 

Instmments  destinés  à  pratiquer  les  injections.  — 
Nous  n'entreprendrons  pas  de  fournir  une  description 
détaillée  de  tous  les  instruments  qui  sont  usités  pour  cet 
usage,  ils  sont  nombreux  et  un  grand  nombre  d'entre 
eux  doivent  être  rejetés.  Nous  n'indiquerons  que 
ceux  qui  nous  paraissent  le  plus  utiles. 

On  a  beaucoup  employé  autrefois  une  seringue  en 
"verre  terminée  par  une  canule  recourbée,  de  môme 
substance. 

Cet  instrument,  sans  parler  de  sa  fragilité  et  de  sa 

petite  dimension,  nous  a  toujours  paru  insuffisant  pour 

produire  unefiTetdésirable.  De  plus,  la  canule  recourbée 

cju'elle  présente  vient  arcboutcr  contre  la  paroi  vaginale 

et  empêche  l'injection  de  pénétrer  au  fond  du  vagin. 

La  seringue  de  Ricord  ou  seringue  priapiquc  consiste 

en  un  tube  d'une  dimension  égale  ou  même  supérieure 

à  celle  du  pénis  dont  Tune  des  extrémités  est  arrondie 

et  percée  de  plusieurs  orifices. 

La  seringue  est  faite  de  verre  ou  de  caoutchouc 
durci.  Cette  dernière  substance  est  bien  préférable  à 
cause  de  sa  solidité  plus  grande  (voy.  fig.  72).  Lors- 
que l'on  veut  en  faire  usage,  on  fait  prendre  à  la 
fomme  la  position  que  nous  indiquerons  bientôt 
(page  141)  et  l'on  pousse  la  seringue  jusqu'au  fond 
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du  vagin  ;  on  fait  ensuite  mouvoir  le  piston  et  Ton  re- 
tire l'instrument  à  mesure  que  le  liquide  qu'il  contient, 
tombe  dans  le  vagin. 


FiG.i72/— •ISeringue  de  Ricord. 


Les  injections  sont  encore  administrées  au  moyen  de 
la  seringue  connue  en  Angleterre  sous  le  nom  de 
seringue  d'IIigginson  (voy.  fig.  73)  ou  de  Yirrigateur 
Eguisier  (voy.  fig.  74). 


Fig.  73.  —  Seringue  d'Higginson. 

Beaucoup  d'autres  appareils  de  formes  diverses  et 
connus  sous  des  noms  différents  tels  que  Vhydroclyse 
ou  néoclyse,  etc.,  sont  également  usités.  Disons  que 
la  forme  de  ces  appareils  importe  peu,  ce  qu'il  faut, 
c'est  qu'ils  laissent  écouler  le  liquide  avec  une  cer- 


INJECTIONS   VAGINALES.  139 

taine  régularité  et  sans  que  celui-ci  produise  une  ptar- 
cussion  marquée  sur  la  surface  du  col  utérin. 

Us  canules  recourbées  en  gomme  dont  on  a  l'habitude 
de  se  servir  nous  semblent  défectueuses,  tant  à  cause 
de  leur  direction  qui  les  fait  butter  contre  la  paroi  an- 


Fia._74.  —  Iirigatenr  Egvi 


térieure  du  vagin  à  peu  de  distance  de  la  vulve,  qu'A 
cause  de  leur  petite  dimension  qui  ne  déplisse  pas  suf- 
fisamment ce  conduit.  Aussi  préférons-nous  de  beau- 
coup les  canules  droites  volumineuses,  analogues,  par 
exemple,  à  celle  qui  a  été  inventée  par  le  D'  Dclioux  de 
Savignac  (l).  (Voy.  E  Fig.  82,  p.  !60.) 

Cette  dernière  canule  est  droite,  en  gomme  souple, 
flexible;  elle  a  unelongeurtotale  de  20  cent.,  I S  pour  le 
lube,  3  pour  l'olive.  L'olive  est  percée  de  24  canalicules 
lie  i  millimètre  de  diamètre.  L'extrémité  de  l'olive  est 
mousse,  arrondie  et  imperforée.  Celte  canule  a  l'avan- 
'age  de  bien  déplisser  le  vagin  et  d'éviter  la  percussion 
du  liquide  sur  te  col  utérin. 

(1)  BuUttin  de  thérapeufique,  30  noAt  1873. 
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Voici  comment  Delioux  de  Savignac  conseille  de  pro- 
céder à  l'introduction  :  «  La  canule  enduite  préalable- 
ment d'huile  ou  de  glycérine  doit  être  présentée,  tenue 
un  peu  au-dessous  de  l'olive,  à  la  partie  inférieure  de  la 
vulve,  puis  introduite  doucement,  en  longeant  la  paroi 
postérieure  du  vagin,  jusqu'à  ce  que  l'olive  ait  pénétré 
avec  deux  à  trois  centimètres  du  tube.  Le  corps  de 
l'olive  se  trouve  ainsi  au  centre  du  vagin  et  son  extré- 
mité est  dirigée  vers  le  sinus  utéro-vagin al  postérieur, 
on  fait  alors  agir  l'instrument  injecteur  en  graduant  sa 
force  d'impulsion  selon  la  sensibilité  des  parties  et 
selon  l'effet  que  l'on  veut  obtenir.  » 

Les  injestions  vaginales  peuvent  encore  ôtre  adminis- 
trées lorsque  la  malade  est  placée  dans  un  bain,  pour 


FiG.  75,  —  Spéculum  à  bain  en  bois. 

cela,  il  suffît  d'introduire  dans  le  vagin  l'un  des  instru- 
ments que  nous  représentons  (voy.  fig.  75  et  76)  ci- 
dessous  et  que  l'on    désigne  sous  le  nom  de  spécu- 


FiG.  7G.  —  Spéculum  A  bain  en  gomme. 

lums  à  bain.  L'un  des  modèles,  dont  nous  donnons 
le  dessin  (flg.  75),  est  fait   de  bois.  Il  est  percé  de 
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trous  à  son  extrémité  et  fenêtre  dans  le  sens  de  sa  lon- 
gueur, l'autre  modèle  (fig.  76)  est  fait  en  gomme. 

M.  Martineau  a  Thabitude  d'employer  dans  son  ser- 
vice de  Lourcine,  pour  administrer  ces  bains  locaux, 
des  tubes  de  verre  percés  de  trous.  Ces  tubes  ont  l'avan- 
tage, dans  la  pratique  hospitalière,  où  les  contagions 
sont  à   redouter,    de  pouvoir  être  tenus  facilement 


BENAS  A  PARIS 


FiG.  77.  —  Tube  de  verre  i)ercé  de  trous  pour  bains  vag^inauz. 


propres,  mais  il  importe  que  les  femmes  les  manient 
avec  précaution  à  cause  de  leur  fragilité. 

On  peut  encore  se  servir,  si  Ton  n'a  pas  un  de  ces  in- 
struments sous  la  main,  de  la  simple  canule  à  injections 
que  toutes  les  femmes  possèdent.  Lorsque  la  région 
vulvaire  a  été  franchie  par  le  liquide  contenu  dans  la 
baignoire  la  pression  delà  colonne  liquide  est  suffisante 
pour  maintenir  la  dilatation  du  vagin  et  pour  en  déplis- 
ser les  parois,  aussi  n'est-il  pas  indispensable  délaisser 
en  place  le  spéculum  ou  la  canule  pendant  toute  la 
durée  du  bain.  Il  suffit  même  bien  souvent  que  la 
malade  introduise  un  doigt  dans  la  vulve  pour  que  le 
liquide  se  précipite  dans  le  vagin. 


Position  à  donner  à  la  femme  pendant  l'injection.  — 

L'injection  que  la  femme  prend,  accroupie  sur  une  cu- 
vette ou  sur  un  bidet,  nous  semble  à  peu  près  inutile,  à 
moins  qu'il  ne  s'agisse  de  faire  un  simple  lavage  des 
parties,  le  liquide  à  peine  injecté  ressort  au  dehors  de 
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la  vulve  et  Faction  médicamenteuse  est  presque  nulle. 
Les  seules  injections  qui  puissent  âti*e  ordonnées,  dans 
cette  position,  sont  donc  les  injections  détersives. 

Quand  il  s'agit  d*injections  médicamenteuses,  desti- 
nées à  agir  localement  sur  les  parties  vaginales  ou  sur 
le  col  utérin,  il  convient  de  faire  placer  la  femme  sur 
un  lit  dans  le  décubitus  dorsal,  les  jambes  et  les  cuisses 
légèrement  fléchies  et  ces  dernières  dans  une  légère 
abduction.  Un  bassin  est  placé  sous  le  siège  de 
façon  à  recevoir  le  liquide  à  mesure  qu'il  s'écoule  de  la 
vulve. 

La  position  précédente  permet  à  une  certaine  quan- 
tité de  liquide  de  séjourner  au  fond  du  vagin,  tant  que 
la  femme  conserve  le  décubitus  dorsal. 

On  peut  aussi  distendre  le  vagin  à  Taide  de  l'injection 
en  ayant  soin  d'appliquer  la  vulve  assez  fortement  sur 
la  canule  à  injection,  c'est  là  un  procédé  qui  peut 
être  utile  dans  certaines  circonstances. 

L'injection  peut  être  pratiquée  par  le  médecin  ou 
par  la  malade. 

Lorsque  le  médecin  pratique  lui-même  l'injection 
il  doit  faire  placer  la  femme  sur  le  rebord  de  son  lit,  dans 
la  position  que  nous  avons  fait  connaître  pour  l'appli- 
cation du  spéculum  et  de  manière  que  l'orifice  vul- 
vaire  soit  un  peu  plus  élevé  que  le  fond  du  vagin.  On 
porte  alors  la  canule  au  fond  du  cul  -  de  -  sac  vaginal 
postérieur  en  la  glissant  sur  le  doigt  indicateur  de  l'une 
des  mains  préalablement  introduit  dans  le  conduit  va- 
ginal, on  retire  le  doigt,  puis  on  pousse  doucement  l'in- 
jection. 

Nature  des  liquides  employés.  —  Les  injections  sont 
composées  d'eau  pure  ou  chargée  de  principes  médi- 
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camenteux  divers.  lillles  sont  administrées  froides  ou  à 
une  température  plus" ou  moins  élevée. 

Les  injections  ne  doivent  pas  être  prises  indiffé- 
remment froides  ou  chaudes.  Les  premières  déter- 
minent une  réaction,  un  afflux  sanguin  de  tout  le  sys- 
tème circulatoire  du  petit  bassin;  elles  sont  donc  stimu- 
lantes. Les  secondes,  au  contraire,  évitent  la  réaction 
qui  suit  rimpression  passafjère  du  froid  sur  les  tissus  ; 
elles  sont  donc  sédatives.  Les  injections  froides  et 
chaudes  ont  ainsi  des  indications  difl'érentes  que  nous 
ferons  bientôt  connaître. 

Quant  aux  injections  chargées  de  principes  médica- 
menteux, elles  ont  aussi  des  indications  thérapeutiques 
différentes,  suivant  la  nature  de  la  substance  tenue  en 
dissolution. 

Les  substances  que  Ton  emploie  le  plus  habituelle- 
ment sont  :  l'alun,  le  tannin,  le  carbonate  de  soude  ou 
de  potasse,  le  permanganate  de  potasse,  le  perchlorure 
de  fer,  le  sulfate  de  fer,  le  coaltar  saponiné,  les  décoc- 
tions d'écorce  de  chùne,  de  feuilles  de  noyer,  de  roses  de 
Provins,  de  myrthe,  etc.  ;  les  décoctions  narcotiques 
telles  que  celles  dejusquiame,  de  belladone,  de  morelle, 
de  pavots,  etc. 

Les   injections  exposent-elles   à    des    dangers?   — 

Les  injections  que  Ton  emploie  la  plupart  du  temps, 
(l'une  façon  banale,  exposent  cependant  à  des  accidents 
dont  il  est  bon  d'être  prévenu.  La  mort  a  pu  même  en 
être  la  conséquence,  au  dire  de  quelques  auteurs. 

Ebell  a  signalé  des  accidents  redoutables  à  la  suite 
d'injections  vaginales:  douleur  subite,  vomissements, 
refroidissement  des  extrémités ,  syncope.  Dans  les 
quatre  cas  signalés  par  cet  auteur,  trois  concernaient 


l4l    TR.\:7E    ELÈMENT.URE   DE   CHIRURGIE   GT3ŒC0L0GIQUE. 

des  femmes  afTectées  de  rétroQexioa  et  accouchées 
depuis  six  semaines*  un  an  et  deux  ans.  Le  qua- 
trir>me  se  rapportait  à  une  femme  avant  une  anté- 
flexion  qui  avait  avorté  trois  mois  auparavant  et  avait 
été  traitée  deux  ans  auparavant  avec  Téponge  préparée. 

Chez  ces  quatre  malades  les  accidents  disparurent 
sans  laisser  de  traces  (1). 

Le  D-  More-Madden  a  cité  une  observation  de  mé- 
tro-péritonite succédant  à  l'usage  de  la  seringue  à 
injection  ordinaire,  probablement,  dit  Tauteur,  à  cause 
du  passage  du  liquide  dans  le  péritoine  à  travers  les 
trompes  ''2  ^ . 

Un  autre  décès  à  la  suite  d'une  injection  vaginale 
il  encore  été  rapporté  par  Lorain.  i3) 

Dans  les  cas  que  nous  venons  de  rapporter,  nous  de- 
vons nous  demander  si  réellement  les  injections  ont  été 
la  cause  des  accidents  obsenés,  ou  s'il  n'y  a  pas  eu  une 
simple  coïncidence. 

Nous  avons  tenu  à  faire  connaître  ces  accidents,  non 
pas  en  vue  de  faire  proscrire  les  injections  vaginales, 
mais  pour  montrer  que  ce  moyen,  auquel  on  a  recours 
d'une  façon  souvent  banale,  mérite  d'être  employé  avec 
certaines  précautions. 

La  plupart  des  canules  à  injection  dont  on  se 
sert  sont  percées  d'un  trou  à  leur  extrémité,  c'est  là, 
selon  nous,  un  vice  de  construction  auquel  il  est  bon  de 
remédier,  car  nous  croyons  que  c'est  à  la  projection  du 
liquide  dans  la  cavité  utérine  par  ce  trou  central  que 


(i)  nrruc  médicnltf  de  fEsi,  t.  II,  p.  346. 

(2)  On  metro-pentonitii  following  the  use  of  the  ordinary  female  syringe 
{Obstétrical  Societi/  of  Dublin^  séance  du  13  février  1875,  in  Oùstetricai 
Journal,  avril  1873,  p.  56). 

(3)  Gazette  des  hôpitaux,  décembre  1873,  no  14. 


l'on  doit  attribuer  l'origine  des  accidents;  il  sufQt, 
pour  les  éviter,  d'obstruer  cet  orifice  au  moyen  d'un 
bouchon  de  bois. 

Nous  avons  eu  l'occasion  d'observer,  il  y  a  quelques 
mois,  chez  une  de  nos  clientes  la  production  de  coliques 
■  utériaes  violentes,  revenant  d'une  façon  intermittente 
peu  d'instants  après  qu'elle  avait  fait  usage  d'une 
ÎDJeclion  d'eau  tiède  au  moyen  d'un  irrigateur.  Cette 
personne  était  accouchée  depuis  environ  trois  semai- 
nes ;  les  coliques  durèrent  plusieurs  heures  et  dis- 
parurent sans  laisser  la  moindre  indisposition.  Nous 
avons  alors  pratiqué  le  toucher  :  le  col  utérin  était 
mou  et  admettait  facdement  la  première  phalange  de 
l'iniiicateur.  Nous  avons  pensé  que  la  canule  avait  pé- 
nétré dans  le  col  et  avait  permis,  soit  à  une  certaine 
quantité  d'air  qui  pouvuit  èlre  contenue  dans  le  tube, 
soit  au  liquide  de  l'injection  de  s'épancher  à  l'intérieur 
delà  cavité  de  la  matrice  encore  dilatée  parle  fait  de 
l'accouchement  récent. 

Indications.  —  Contre-indications.  —  Les  injections 
tiédes  composées  de  décoctions  de  plantes  narcotiques 
diverses  :  raorelle,  jusquiame,  pavot,  ou  de  décoctions 
émoUientes,  sont  utiles  dans  les  états  inflammatoire» 
aigus  du  vagin,  de  l'utérus  ou  des  tissus  péri-utérins, 
Cestdans  ces  conditions  qu'il  est  important  de  faire 
prendre  les  injections,  la  malade  étant  au  lit  dans  la 
position  que  nous  avons  indiquée  et  de  conseiller  de  les 
faire  durer  un  certain  temps,  douze  â  quinze  minutes. 
n  est  alors  nécessaire  de  laisser  écouler  le  liquide  len- 
tement afin  d'éviter  qu'il  produise  une  percussion 
dangereuse  sur  le  col  utérin.    L'injection  agit  alors 
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par  ses  propriétés  spéciales  narcotiques  ou  émollientes 
et  en  môme  temps  par  sa  température. 

L'absence  de  réaction,  à  la  suite  de  leur  emploii  doit 
les  faire  administrer,  de  préférence,  dans  les  états  in- 
flammatoires des  organes  pelviens. 

Les  injections  d'eau  chaude  pure,  ou  chargée  de  sub- 
stances médicamenteuse  sont  été  conseillées  par  Trous- 
seau dans  les  métrorrhagics.  Ces  injections,  que  certsdns 
auteurs  ont  regardées  à  tort  comme  dangereuses,  sont 
au  contraire  suivies  très-souvent  de  l'arrôt  de  l'écou- 
lement sanguin.  M.  Peter  (Ij,  quia  eu  recours  à  cette 
médication,  rapporte  qu'il  a  pu  guérir  ainsi  des  mé- 
trorrhagics qui  avaient  résisté  aux  moyens  usités  en 
pareil  cas.^ 

L'injection  doit  ôtre  faite  alors  avec  de  Teau  aussi 
chaude  que  la  malade  peut  la  supporter  et  être  répétée 
deux  ou  trois  fois  par  jour. 

L'injection  paraît  [agir  par  sa  température,  et  Ton 
explique  son  action  par  l'excitation  des  ganglions 
lombaires,  d'où  résulterait  une  suractivité  des  vaso- 
moteurs  et  une  contraction  consécutive  des  vais- 
seaux. 

Au  contraire,  quand  il  s'agit  de  produire  une  certaine 
stimulation  du  côté  des  organes  génitaux,  il  convient 
d'employer  dus  injections  froides,  à  cause  de  la  réaction 
qui  suit  l'impression  passagère  du  froid  sur  les  tissus 
et  y  détermine  un  afflux  sanguin. 

Cette  stimulation  de  l'utérus  convient  particulière- 
ment dans  la  métri  te  chronique  à  sa  seconde  période, 
lorsque  la  vascularisation  de  l'organe  est  très  dimi- 
nuée. 


(l)  Jounuddc  méilccinnd  de  chinufjie  pratiques  y  mars  18)7,  p.  107. 
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Les  substances  médicamenteuses  diverses  que  nous 
avons  précédemment  énumérées  ont  des  propriétés  va- 
riables suivant  leur  nature.  Les  injections  astrin- 
gentes, c'est-à-dire  celles  qui  sont  composées  d'alun, 
de  tannin,  de  décoction  d'écorce  de  chêne,  etc.,  sont 
utiles  dans  la  métrite  chronique,  avec  flux  Icucor- 
rhéique  abondant.  Ces  diverses  substances  déter- 
minent une  astriction  favorable  des  tissus ,  et  le 
dégorgement  de  l'organe;  mais  pour  qu'elles  puis- 
sent être  avantageusement  employées,  il  est  néces- 
saire que  l'état  inflammatoire  soit  peu  accentué,  autre- 
ment les  injections  tièdes  et  narcotiques  sont  préfé- 
rables. 

Les  injections  d'alun  que  l'on  prescrit  très-souvent, 
produisent  une  constriction  des  parties,  souvent  fort 
désagréable,  et  une  desquamation  épithéliale  abon- 
dante, qui  s' accumulant  dans  le  conduit  vaginal,  y  forme 
parfois  un  dépôt  considérable. 

L'emploi  des  injections  de  décoction  de  feuilles  do 
noyer,  demande  à  être  surveillé  avec  soin.  Il  est  des 
cas,  ainsi  que  Ta  fait  remarquer  M.  Galiard,  où  il  se 
produit  un  léger  degré  d'irritation  des  organes  géni- 
taux qui  peut-être  nuisible. 

Les  injections  précédentes  conviennent  très- bien 
dans  la  vaginite,  mais  quelquefois  elles  sont  insuffisan- 
tes et  il  est  nécessaire  de  recourir  à  l'injection  d'une 
solution  de  nitrate  d'argent.  L'injection  du  liquide 
doit  être  faite  alors  avec  la  seringue  priapique  de 
Ilicord,  la  malade  étant  placée  dans  la  position  hori- 
zontale; cette  injection  produit  très-souvent  de  bons 
c  flots. 

Les  injections  contenant  du  perchlorure  de  fer  sont 
surtout  employées  dans  les  métrorrhagies  dépendant 
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du  cancer,  mais  elles  ne  déterminent  que  bien  rare- 
ment l'arrêt  de  Thémorrhagie  et  produisent  dans  le 
vagin  une  boue  noirâtre  devenant  très-rapidement 
fétide,  si  Ton  n'a  pas  soin  de  les  faire  suivre  au  bout 
de  peu  de  temps  d'une  injection  détersive. 

Dans  les  hémorrhagies  qui  proviennent  de  la  cavité 
utérine  elles  sont  complètement  inutiles,  le  liquide 
n'arrivant  pas  au  contact  du  point  qui  est  le  siège  de 
Técoulement  sanguin.  Si  leur  emploi  est  suivi  de  Farrêt 
de  la  perte,  il  faut  bien  plutôt  attribuer  ce  résultat  à 
l'impression  du  froid  sur  les  vaisseaux  qu'à  l'action 
coagulante  du  perchlorure  de  fer. 

Lorsqu'il  s'agit  de  combattre  une  hémorrhagie,  il 
est  indispensable  de  faire  durer  l'injection  un  peu  de 
temps,  afin  d'éviter  la  réaction  qui  suit  l'impression  du 
froid,  quand  cette  impression  n'a  duré  que  quelques 
minutes.  Dans  les  métrorrhagies  nous  employons  de 
préférence  les  irrigations  d'eau  froide  que  nous  ferons 
bientôt  connaître. 

Les  injections  de  permanganate  de  potasse  et  d'eau 
alcoolisée  contenant  une  certaine  proportion  d'acide 
phénique  ou  d'eau  mélangée  avec  du  coaltar  saponiné 
doivent  être  administrées  quand  il  existe  un  écoule- 
ment fétide,  comme  cela  se  voit  à  la  suite  des  avor- 
tements  s'accompagant  de  rétention  du  placenta  et 
dans  le  cancer  de  l'utérus.  C'est  dans  ces  circonstances 
qu'une  solution  d'hydrate  de  chloral  peut  encore  être 
utile. 

Le  D'  Buys  (1)  préconise,  dans  les  écoulements  chro- 
niques du  vagin,  l'injection  suivante  : 


(1)  Bordeaux  médical  1873,  p.  280. 
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R.  Teinture  alcool,  d'iode.  .  .        3  grammes. 

Acide  phénique 6  gouttes. 

Glycérine 30  grammes. 

Eau  dist 150       — 

M. 

Les  injections  composées  de  plantes  narcotiques, 
xnorelle,  jusquiame,  belladone,  etc.,  qui  sont  surtout 
utiles  dans  les  états  inflammatoires  de  Tutérus  et  des 
annexes,  doivent,  de  préférence,  être  administrées 
tièdes,  dans  la  crainte  que  le  liquide  froid  ne  détermine 
une  réaction  nuisible. 


ARTICLE  II. 
IRRIGATIONS  VAGINALES. 

L'irrigation  vaginale  consiste  dans  l'introduction, 
pendant  un  temps  variable,  de  liquides  ou  de  gaz  dans 
l'intérieur  de  la  cavité  vaginale. 

L'irrigation  est  faite  avec  de  l'eau  pure  ou  tenant  en 
dissolution  des  principes  médicamenteux  variables. 
Elle  peut  aussi  être  pratiquée  froide  ou  tiède. 

Les  gaz  qui  ont  été  le  plus  souvent  employés  sont  : 
l'acide  carbonique  et  la  vapeur  de  chloroforme. 

§   I.  —  IRRIGATIONS  UQUIDES. 

Ces  irrigations  se  pratiquent  au  moyen  d'appareils 
divers. 

Le  plus  simple  consiste  en  un  tube  de  caoutchouc 
de  1  mètre  et  demi  à  2  mètres  de  long,  dont  l'une  des 
extn'*mités  se  termine  par  une  canule,  et  dont  l'autre 
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plonge  dins  un  vase  contenant  le  liquide  choisi  et  placé 
sur  un  2ieuble  à  une  cer:aLne  hauteur.  Le  tube,  qui  fait 
offi»?edesYphon.  e?-.  aino!\v  en  aspirant  avec  la  bouche 
par  rorince  inférieur  du  tube  :  Técoulement  une  fois 
commencr  on  continue  sans  interruption  jusqu^à  ce 
que  le  vase  soit  conipl'>tement  \'idé. 

On  peut  se  servir  avantageusement  pour  pratiquer 
ces  irrigations  de  l'appareil  décrit  page  138,  flg.  73. 
On  évite  ainsi  d'être  oblieé  de  se  se^^•ir  de  la  bouche 
pour  amorcer  Tappareil.  11  faut  munir  alors  Tappareil 
d'un  tube  de  caoutchouc  sufBsamment  long.  L'aspira- 
tion se  fait  en  pressant  sur  la  boule  élastique  placée  au 
milieu  du  tube. 

La  malade  s'assied  sur  un  bidet  et  a  soin  d'introduire 
la  canulo  aussi  profond^/ment  que  possible,  en  prenant 
la  précaution  de  la  diriger  en  arrière  pour  atteindre 
le  cul-de-sac  postérieur  du  vagin. 

L'irrigation  vaginale  peut  être  faite  avec  plus  d'a- 
vantage en  faisant  rester  la  malade  au  lit  dans  la  posi- 
tion horizontale.  Il  faut  alors  recourir  à  des  ap- 
pareils qui  ne  permettent  pas  l'écoulement  du  liquide 
en  dehors  du  vagin,  afin  d'éviter  de  salir  les  pièces  de 
literie. 

Plusieurs  appareils  ont  été  inventés  à  cet  efiTet.  Les 
uns  permettent  au  liquide  de  baigner  directement  les 
tissus;  les  autres,  au  contraire,  sont  fermés  de  toutes 
parts.  Le  liquide  qui  constitue  l'injection  ne  peut  guère, 
avec  ces  derniers  appareils,  agir  que  par  sa  tempéra- 
ture. 

A.  Appareils  dans  lesquels  le  liquide  de  rirrigaiion 

baigne  les  tissus. 

a.  Irrigateur  vaginal  double  de   Maisonneuve.  — 
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L'appareil  se  compose  de  deux  tubes  dont  l'un  aboutit 
profondément  au  fond  du  vagin  où  il  déverse  le  liquide 


Fia.  78.  —  Irrigatsur  Taginal  donbls  ils  Maisonnenve. 

A,  Pe«uire  de  caoulchonc  souple  destina  A  oblurar  l'entra  Un  «n^Hn 
ponr  emp^her  le  liquide  de  l'^tandier  au  dehors, 

B,  Poire  de  caoutchouc  deitio^  A.  amorcer  l'appareil. 

C,  Robinet  serrant  i.  régler  l'écoulement  du  liquide. 

D.  SfphoD. 

E.  Poire  lie  caoatchnac  destiaûe  ft  insuEller  le  peswire  qni  oMare  la 

F.  Robinet  pour  empkher  l'air  de  B'iehapper  du  pessaire  Oe  caoot- 
choDC  A.. 

O,  Tahe  de  dfchaipa. 

Il,  OriHce  par  lequel  le  liquide  a'éconle  dam  le  vag-in. 


dorirrigation,  ot  dont  l'autre  reprend  le  liquide  près  de 
la  vulve  après  qu'il  a  baigné  les  tissus.  Ces  deux  tubes 
traversent  un  pessaire  à  air  que  l'on  distend  après  qu'il 
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a  été  introduit  dans  le  vagin  et  qui  a  pour  but  d*empê- 
cher  le  liquide  de  s'épancher  à  l'extérieur. 

b.  Irrigateur  vaginal  double  d^Aran.  —  Il  ne  diffère 
guère  du  précédent;  son  principe  est  le  même;  il 
est  muni  d'une  plaque  métallique  légèrement  con- 
cave destinée  à  se  mouler  sur  la  vulve  et  à  empêcher  le 


Rio.  79.  —  Irrigateur  vaginal  double  d'Aran. 

A, Tube  perforé  de  trous  permettant  Tissue  du  liquide  et  son  écoulement 
par  le  tube  A\ 
B,  Plaque  qui  s'applique  contre  la  vulve  et  qui  Tobture. 
C  C\  Tube  d'arrivée  du  liquide. 

liquide  de  s'écouler  au  dehors.  Cette  plaque  est  tra- 
versée par  les  tubes  d'apport  et  de  décharge. 

B.  Appareils  dans  lesqtiels  le  liquide  de  l'irrigation 

ne  baigne  pas  les  tissus. 

Les  appareils  précédents  avec  lesquels  le  liquide 
baigne  les  tissus  peuvent  rendre  des  services  dans 
bon  nombre  de  cas,  mais  ils  ont  Tinconvénient  de 
ne  pas  fermer  hermétiquement  la  vulve  et  de  per- 
mettre à  une  certaine  quantité  de  liquide  de  s'écou- 
ler au  dehors.  C'est  là  un  inconv^'^nient  sérieux,  auquel 
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on  remédie  en  se  servant  de  l'un  ou  Tautre  des  appa- 
reils suivants,  dans  lesquels  le  liquide  circule  dans  une 
poche  fermée  et  ne  se  trouve  pas  en  contact  direct 
avec  les  tissus. 

a.  Appareil  à  virigations  continues  de  Clausure 
{d'Angoulème).  —  Il  se  compose  d'une  enveloppe  de 
caoutchouc  très-mince  dans  laquelle  viennent  se  rendre 

• 

les  tubes  d'apport  et  de  décharge.  Cette  enveloppe  est 
placée  dans  le  vagin  et  le  liquide  de  l'irrigation  circule 
dans  son  intérieur.  De  cette  façon,  on  évite  tout 
écoulement  à  l'extérieur.  Cet  appareil,  qui  nous  a 
toujours  paru  bien  préférable  à  ceux  que  nous  avons 
précédemment  mentionnés,  a  l'inconvénient  de  se  per- 
forer très-facilement. 

b.  Appareil  de  Clausure  modifié. — L'appareil  précé- 
dent est  très-simple,  mais  il  ne  se  trouve  que  chez  un 
petit  nombre  de  fabricants,  aussi  avons-nous  cherché 
à  le  simplifier  autant  que  possible,  do  façon  à  permettre 
au  médecin  de  s'en  confectionner  un  lui-môme,  s'il 
Je  désire  (voy.  fig.  80). 

Nous  avons  remplacé  la  vessie  de  caoutchouc  de  l'ap- 
pareil de  Clausure  par  un  condom  que  l'on  trouve  dans 
toutes  les  villes.  Voici  comment  on  peut  confectionner 
Tappareil  :  on  prend  un  bouchon  de  caoutchouc  ou  de 
liège  d'environ  2  centimètres  et  demi  de  diamètre 
et  percé  de  deux  trous,  à  travers  lesquels  on  fait  passer 
deux  tubes  de  caoutchouc  ;  l'un  des  tubes  dépasse  le 
bouchon  de  6  à  8  centimètres,  tandis  que  l'autre  n'a 
que  quelques  millimètres.  Le  condom  est  ensuite 
fixr  sur  le  bouchon  au  moyen  de  plusieurs  tours  de 
Qlfin. 
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Les  tubes  présentent  en  outre  chacun  un  robinet 
servant  b.  régler  l'entrée  et  la  sortie  du  liquide. 

Lorsqu'on  veut  faire  fonctionner  l'un  ou  l'autre  de 
ces  appareils,  on  place  l'un  des  tubes  dans  le  vase 
contenant  le  liquide  de  l'irrigation  et  que  l'on  a  placé 


Fin,  PO 


de  Clausura  moiUfi^. 


■  Appareil  A  irrigations  ci 

A,  Sac  iIo  baudruche  dans  leguol  circule  la  liquiile  de  rirri|,-ation. 

B,  Tul)B  (la  verre  servant  il  amorcer  In  ayplion  an  moyen  <le  In  bouche. 

C,  Roliinal  sefant  â  réifler  l'écoulement  du  liquide, 

D,  Syphon. 

E,  lUIiinet  situé  sur  le  tube  de  décharge. 


h  une  certaine  hauteur,  on  amorce  le  syphon  et  lorsque 
le  liquide  a  traversé  la  poche  fermée  placée  dans  le 
vagin,  il  est  repris  par  le  tube  de  sortie  qui  le  déverse 
dans  un  second  vase  placé  à  côté  du  lit. 
Lorsqu'on  se  sert  do  ces  appareils  qui  sont  munis 
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de  robinets,  on  règle  l'écoulement  comme  on  le  désire. 
Le  robinet  qui  sert  au  rejet  du  liquide  doit  être 
moins  ouvert  que  le  robinet  d'apport  afin  de  produire 
une  légère  distension  de  la  vessie, de  caoutchouc  ou  du 
condom.  On  évitera  la  distension  trop  grande  de  la 
vessie  en  ayant  soin  de  ne  pas  placer  le  vase  supérieur 
à  une  hauteur  trop  considérable. 

Ces  deux  derniers  appareils  étant  hermétiquement 
fermés  ne  permettent  pas  au  liquide  de  baigner  les  par- 
ties, aussi  ce  dernier  ne  peut-il  agir  que  par  sa  tempé- 
rature. 

Indications. — L'irrigition  vaginale  est  employéedans 
certains  cas  de  phlegmasies  des  organes  génitaux  et 
dans  les  mélrorrhagies.  Quand  il  s'agit  de  combattre 
une  phlegmasie  c'est  à  des  liquides  tiédeset  chargés  de 
principes  médicamenteux  émoUients  ou  narcotiques 
que  l'on  doit  avoir  recours.  Dans  ce  cas,  l'irrigateur  de 
Maisonneuve  ou  celui  de  Aran  doivent  être  employés 
de  préférence. 

Dans  les  mélrorrhagies  où  l'on  se  sert  surtout  d'eau 
froide,  l'appareil  de  Clausure  ou  celui  que  nous  avons 
décrit  ensuite  conviennent  parfaitement.  Il  est  néces- 
saire, comme  nous  l'avons  déjà  dit,  de  faire  durer 
rirrigation  pendant  un  temps  assez  considérable,  une 
demi-heure  au  moins,  afin  d'éviter  la  réaction  qui  se 
produit  à  la  suite  de  l'usage  passager  du  froid.  Il  est 
bon  également  afin  d'éviter  toute  réaction  d'élever 
légèrement  et  graduellement  la  température  de  l'eau 
jusqu'à  30  ou  33  degrés  centigrades  avant  d'en  sus- 
pendre complètementremploi. 
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§  2.   —  IRRIGATIONS   GAZEUSES. 

Les  gaz  qui  ont  été  injectés  dans  le  vagin  sontTacide 
carbonique  et  Tair  chargé  de  vapeurs  de  chloroforme. 

A.  Irrigations  diacide  carbonique.* —  L'acide  carbo- 
nique a  été  injecté  dans  le  vagin  à  Tétat  de  gaz  ou  en 
dissolution  dans  Teau. 

Un  assez  grand  nombre  d'auteurs,  parmi  lesquels 
nous  devons  citer  Mojon,  de  Gênes  (1),  Simpson  (2), 
Churchill  (3)  en  Angleterre,  FoUin  (4),  Broca,  Demar- 
quay  et  Monod  en  France,  ont  employé  ce  gaz  et  en  ont 
retiré  des  avantages  marqués. 

L'appareil  le  plus  commode  pour  Fadministration  de 
ces  irrigations  est  celui  qui  est  connu  sous  le  nom  d'ap- 
pareil gazo-injecteur  de  Fordos  (5).  (Voyez  fig.  81.) 

Dans  une  carafe  on  introduit  des  cristaux  d'acide 
tartrique,  puis  au-dessus  du  bicarbonate  de  soude  en 
poudre  et  on  ajoute  une  suffisante  quantité  d'eau. 

Voici  les  doses  que  Fordos  emploie  ordinairement  : 

30  grammes  diacide  tartrique  en  cristaux  gros  comme 
des  noisettes. 

38  grammes  de  bicarbonate  de  soude  en  poudre. 

Un  quart  de  litre  d'eau. 


(1)  Mojon  De  remploi  du  gaz  carbonique  pour  combattre  F  aménorrhée 
(Bulletin  de  thérapeutique,  1834,  t.  VII,  p.  350). 

(2)  Simpson.  A  few  observations  on  carbonic  ncid  air  as  a  local  anmt' 
thesic  in  utérine  diseases  {Edinb.  med.  /our;t.,  juillet  1856). 

(3)  Churctiill.  Traité  pratique  des  maladies  des  femmes^  traduction  par 
Wieland  et  DubriRay,  2«  édition.  Paris,  1874,  p.  243. 

(4)  Follin.  Archives  de  médecine,  1856,  t.  VIII. 

(5)  Fordos.  Journal  de  pharmacie,  1858,  3«  série,  t .  XXXIII. 
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L'acide  carbonique  se  produit  par  suite  de  la  réac- 
tion de  l'acide  tartrique  sur  le  bicarbonate  de  soude,  le 
gaz  traverse  un  tube  d'étain  gui  garnit  la  carafe  à  sa 
partie  supérieure  et  dans  lequel  se  trouvent  des  frag- 


Fio,  81.  —  Appareil  {.•ato-injecteur  de  Fordos. 

A,  Carafe  de  verre  épais. 

B,  Tube  (l'étain  jiercé  de  Iroua  A  u  partie  inférieure  daus  lequel  >od 
coBtenui  des  fragments  de  marbre  et  d'épon^'e  et  sur  lequel  est  tuudë  une 
tubulure  latérale  pour  l'échappentenl  du  gai. 

C,  CouTercte  qui  (etme  le  (ube. 

La  n^reSrepréwnMlacauiiedu  tule  BC. 
DD.  Fraj^menla  d'épooge. 
Il,  Fraginentt  de  marbre. 


menfs  de  marbre  et  des  morceaux  d'épongé  qui  le  ta- 
misent et  le  débarrassent  des  particules  salines  ou 
acides  entraînées  mécaniquement.  De  là  il  s'échappe 
par  un  tube  de  caoutchouc  terminé  par  une  canule  que 
l'on  fait  pénétrer  au  fond  du  vagin. 
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L*introduction  des  cristaux  d*acide  tartrique  au  fond 
du  récipient  est  nécessaire  pour  obtenir  un  dégagement 
de  gaz  régulier.  L'acide  carbonique ,  à  mesure  qu'il  se 
produit,  soulève  et  agite  le  bicarbonate  de  soude  et  en 
facilite  la  dissolution  et  la  décomposition. 

L'acide  carbonique  peut  aussi  être  injecté ,  soit  au 
moyen  d'eaux  naturelles  tenant  ce  gaz  en  dissolution, 
soit  en  se  servant  d'eau  préparée  artlGciellement.  Les 
syphons  d*eau  de  seltz  que  l'on  trouve  aujourd'hui 
dans  toutes  les  pharmacies  conviennent  très -bien 
pour  cet  usage  ;  il  sufOt  d'adapter  sur  le  bec  de  la 
carafe  un  tube  de  caoutchouc  présentant  à  son  extré- 
mité une  canule  à  injections  vaginales. 

Récemment,  M.  le  docte ur Thomas  Warker,  de  New- 
York,  a  fait  connaître  un  appareil  destiné  à  administrer 
des  douches  d*eau  chargée  d'acide  carbonique.  Son  ap- 
pareil, trcs-simple  et  très-ingénieux,  ne  diifère  pas 
sensiblement  de  celui  qui  est  connu  en  France  sous  le 
nom  de  gazogène  Briet;  il  est  le  générateur  d'eau 
chargée  d'acide  carbonique.  L'eau,  une  fois  chargée 
de  gaz,  traverse  un  serpentin  placé  dans  un  vase  con- 
tenant de  l'eau  que  l'on  chauffe  au  degré  désiré  au 
moyen  d'une  lampe  à  alcool,  puis  est  projetée  dans  le 
vagin  à  l'aide  d'une  canule  placée  au  centre  d'un  bidet 
sur  lequel  la  femme  peut  s'asseoir  (I). 

Les  eaux  naturelles  chargées  d'acide  carbonique  qui 
ont  été  le  plus  souvent  employées,  sont  les  eaux  d'Ëms 
(duché  de  Nassau).  Ces  eaux  bicarbonatées  sodiques, 
présentent  une  température  de  46<>  2  et  contiennent 
67  ce.  7  d'acide  carbonique  par  litre. 


(1)  utérine  douche  for  the  injection  of  alkaline  carbom'c  acid  or  plain 
water  {American  Journal  of  obstetrics^  février  1876,  p.  6e8\ 
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Les  eaux  de  Fougues  (Nièvre)  remplissent  les  mômes 
indications. 

Indications.  —  L'irrigation  d'acide  carbonique  con- 
vient principalement  dans  les  aOections  douloureuses 
de  l'utérus  :  la  dysménorrhée  névralgique,  le  cancer  do 
Tutérus,  le  vaginismc.  FoUin  qui  a  souvent  employé 
les  douches  d'acide  carbonique,  les  apréconisécs  comme 
moyen  anesthcsiquc  dans  les  opérations  sur  la  matrice. 

Les  eaux  d'Ems  et  do  Fougues  jouissent  de  proprié- 
tés résolutives  qui  les  ont  fait  rechercher  dans  les  cas 
d'engorgement  et  d'affections  chroniques  de  l'utérus 
et  de  ses  annexes  et  dans  les  affections  catarrhales  des 
organes  génitaux. 

Quant  à  la  stérilité,  pour  la  guérison  de  laquelle  la 
Bubenquelle  (source  aux  garçons)  jouit  d'une  grande 
réputation,  elle  cède  aux  eaux  d'Ems,  fait  remarquer 
M.  Verjon  (1),  lorsque  celles-ci  ont  guéri  les  maladies 
chroniques  de  l'appareil  sexuel  qui  s'opposaient  à  la  fé- 
condation, mais  il  nV  a  là  aucune  action  spéciQque. 

B.  Irrigations  de  vapeurs  de  chloroforme. — Ces  va- 
peurs peuvent  être  injectées  au  moyen  de  l'appareil  de 
Scanzoni  (2),  dont  voici  la  description  : 

Il  se  compose  d'une  sphère  creuse  de  laiton  de  S2 
millimètres  de  diamètre,  qui  peut  être  séparée  en  deux 
moitiés  et  dans  laquelle  on  introduit  du  coton  imbibé 
de  chloroforme;  à  l'un  des  pôles  de  la  sphère  est  adaptée 
une  poche  de  caoutchouc  qui  sert  d'insufflateur,  l'autre 


xl'  VcrjoD.  Nouveau  Dictwnnaire  de  médecine  et  de  chirurgie  pratiques  ^ 
t.  XII,  p.  814. 

ri)  Scanzoni.  Traité  des  maladies  dis  organes  sejcuvls^  traduclioii  de 
1  al.vmand.  Paii:*,  1838,  p.  38. 
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pûle  communique  avec  un  tube  de  caoutchouc  terminé 
par  une  canule  que  Ton  fait  pénétrer  au  fond  du  vagin. 
g^On  fait  fonctionner  l'appareil  en  pressant  sur  la  boule 
de  caoutchouc,  Tair  traverse  la  sphère  et  se  charge  de 
vapeurs  de  chloroforme - 

On  peut  encore  injecter  les  vapeurs  de  chloroforme 
au  moyen  de  l'appareil  suivant,  qui  est  très-simple  et 


FiG.  S2.  — Appareil  pour  l'irrijration  des  vajïeurs  de  chloroforme. 

A,  Tul)e  de   verre  plon-^eant  au  milieu  de  ouate  ou  de  fragments 
d'éi)on£re  imbibés  de  chloroforme. 

B,  Tubulure  sur  laquelle  est  adapté  un  tube  permettant  Tissue  de  la  va- 
))eur  du  chloroforme  projetée  par  Tinsufflateur  D. 

C,  Tubulure  traversée  par  le  tul>e  de  Tinsufflateur. 
E,  Canule  ae  Delioux  de  Savignac. 


que  Ton  peut  confectionner  en  quelques  minutes  :  on 
prend  un  flacon  de  verre  à  doux  tubulures  portant  cha- 
cune un  bouchon  de  caoutchouc  traversé  par  un  tube 
de  verre.  Le  tube  de  la  tubulure  centrale  pénètre  au 
fond  du  flacon  et  est  entouré  de  ouate,  ou  de  mor- 
ceaux d'épongé    et    communique  avec  une  souffle- 


rie  en  caoutchouc;  le  tube  de  l'autre  tubulure  dépasse 
le  bouchon  de  quelques  centimètres  seulement  et  est  en 
rapport  avec  un  tube  de  caoulchouc  auquel  est  adaptée 
une  canule  que  l'on  peut  introduire  dans  le  vagin. 
.Quand  on  veut  se  servir  de  l'appareil,  on  enlève  le  bou- 
chon qui  est  en  rapport  avec  la  canule  à  injection  et 
l'on  verse  une  certaine  quantité  de  chiorororme  desti- 
née à  humecter  la  ouate  contenue  dans  le  flacon.  II 
sufTlt  alors,  après  avoir  remis  le  bouchon  en  place,  de 
presser  sur  la  soufDerie  pour  faire  fonctionner  l'appareil. 

Indications.  —  Les  injections  de  vapeurs  de  chloro- 
forme ont  été  employées  dans  la  névralgie  utérine.  Il 
suffit  en  général  de  faire  fonctionner  l'appareil  pendant 
dix  minutes  pour  diminuer  notablement  les  douleurs 
ou  pour  les  calmer  complètement.  Ce  moyen  convient 
lonl  parti culiùrement  à  l'approche  des  règles,  quand  ces 
dernières  sont  accompagnées  dii  douleurs  intenses.  Il 
&ut  quelquefois  employer  ces  insufflations  avec  une 
certaine  persistance. Dans  le  cas  où  les  insufflations  faites 
dans  le  vagin  restent  sans  résultat,  on  pourra  utilement 
introduire  les  vapeurs  par  l'anus  dans  le  rectum. 

L'injection  de  vapeurs  de  chloroforme  détermine 
quelquefois  une  vive  irritation  du  côté  du  vagin  et  de 
la  vulve,  et  la  douleur  qui  en  résulte  force  les  malades 
à  renoncer  à  leur  emploi. 

ARTICLE  11.  ^ 

DOUCHES  VAGINALES. 

Les  douches  vaginales  sont  des  injections  dans  les- 
quelles le  liquide  employé  est  projeté  avec  une  certaine 

TB.  BB  i:hi(i.  cridic.  11 
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force  à  la  surface  du  museau  de  tanche.  Le  liquide  au- 
quel on  a  généralement  recours  est  l'eau  froide  ou 
chaude  ou  certaines  eaux  minérales  jouissant  de  pro- 
priétés  résolutives. 


Fio.  83.  —  Pompe  A  jet  continu. 


La  douche  utérine  se  pratique  soit  à  travers  le  spécu- 
lum, soit  sans  le  secours  de  cet  instrument.  ' 

La  douche  peut  être  pratiquée  au  moyen  d'un  irrïga- 
teur  Eguisier,  de  la  pompe  à  jet  continu,  représentée 
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Ggure  83,  ou  d'un  simple  réservoir  placé  à  2  mètres 
et  demi  ou  3  mètres  de  hauteur  et  auquel  est  adapté  un 
tube  de  caoutchouc. 


Indications.  —  Les  douches  d'eau  froide  ont  été  em- 
,  i^oyées  en  vue  de  produire  une  certaine  stimulation  de 
s  et  d'en  modifier  la  vitalité.  C'est  surtout  dans 
létrîte  chronique  à  sa  seconde  période,  quand  tout 
élément  inflammatoire  aigu  a  disparu,  qu'elles  ont  été 
conseillées.  La  douche  est  un  moyen  énergique, 
dont  il  faut  surveiller  avec  soin  les  effets,  si  l'on  ne  veut 
pas  dépasser  le  but  que  l'on  se  propose.  On  a  vu  en 
eff^t  assez  souvent  l'usage  des  douches  donner  lieu  à 
des  recrudescences  in  Qammatoires  dont  il  n'est  pas  tou- 
jours facile  de  limiter  l'étendue,  aussi  croyons-nous 
que  c'est  avec  la  plus  grande  circonspection  et  avec  une 
surveillance  de  tous  les  instants,  que  l'on  doit  adminis- 
trer ces  douches  si  l'on  se  décide  à  y  recourir. 

L'action  de  la  douche  utérine  ne  diHëre  pas  sensible- 
ment de  celle  que  l'on  obtient  dans  l'application  de 
l'eau  froide  à  la  surface  cutanée.  L'impression  de  l'eau 
froide  détermine  tout  d'abord  une  contraction  des 
vaisseaux,  mais  bientôt  la  contraction  est  suivie  de 
dilatation  et  cela  pendant  un  temps  bien  plus  long  que 
celui  de  la  contraction.  Comme  la  réaction  est  propoi^ 
tionnelle  à  l'intensité  de  l'action,  il  faut  se  garder  d'une 
réaction  trop  marquée. 

La  douche  utérine  tiède  qui  détermine  un  certain 
état  de  congestion  de  la  matrice ,  a  été  surtout  employés 
pour  provoquer  l'avortement  dans  les  cas  où  il  est  in-«  i 
diqué  de  produire  l'expulsion  prématurée  du  produit  ■ 
delà  conception.  C'est  un  moyen  qui  n'expose  pas  aux 
mimes  dangers  que  l'introducLion  des  corps  étrangers 
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dans  l'utérus;  il  ne  faudrait  pas  croire  cependant  que 
la  douche  utérine  jouisse  d'une  innocuité  complète,  les 
traités  d'accouchements  contiennent  des  cas  de  mort  à 
la  suite  de  l'emploi  de  ce  moyen  (i).  Introduite  par 
Kiwish  dans  la  pratique  obstétricale  en  1848,  elle  a  été 
employée  depuis  par  un  grand  nombre  d'accoucheurs. 
On  peut  pratiquer  la  douche  en  introduisant  un  doigt 
dans  la  cavité  vaginale  et  en  glissant  la  canule  sur 
le  doigt,  comme  conducteur,  de  façon  à  l'amener  au 
contact  du  col.  Il  est  bien  préférable  de  mettre  le 
col  à  découvert  au  moyen  d'un  spéculum  et  de  projeter 
directement  le  liquide  sur  l'ouverture  du  museau  de 
tanche.  M.  Blot  a  même  introduit  la  canule  dans  le  col. 
La  durée  de  chaque  douche  est  de  iO  à  IS  minutes,  elle 
doit  être  renouvelée  deux  ou  trois  fois  par^jour  ou  plus 
souvent,  s'il  est  nécessaire  de  provoquer  rapidement 
l'expulsion  du  fœtus.  Il  faut  en  moyenne  iO  à  12  séan- 
ces pour  obtenir  l'effet  désiré.  La  température  de  l'eau 
doit  être  de  40  à  45^  centigrades. 


CHAPITRE  ni. 

PANSEMENTS  UTÉRINS  ET  VAGINAUX. 

On  doit  désigner  sous  le  nom  de  pansements  utérins 
et  vaginaux  l'application  méthodique  d'un  topique  à  la 
surface  de  ces  parties. 


(1)  Coxeaux.  Ti^Ué  d accouchements,  8«  édit.  Paris,  1870,  p.  1040. 
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Les  divers  topiques  que  l'on  emploie  sont  les  cata- 
plasmes, les  sachets,  les  pommades,  les  pessaires  mé- 
dicamenteux, certaines  substances  liquides,  telles  que 
lecoUûdion,  le  laudanum,  etc. 

Nous  ne  parlerons  pas,  dans  ce  chapitre,  des  topiques 
connus  sous  le  nom  de  caustiques;  ces  substances,  dont  , 
l'action  est  plus  ou  moins  énergique,  méritent  d'être  j 
décrites  à  part,  à  cause  de  leurs  indications  différentes, 
suivant  les  cas,  et  de  leur  mode  d'emploi  qui  réclame 
des  précîtutions  spéciales  qu'il  importe  de  préciser  exao 
lement. 


TOPIQUES  SOLIDES. 

Les  topiques  solides  que  l'on  a  coutume  d'employer 

senties  tampons  et  les  cataplasmes. 

S    1.  —  TAMPONS. 

Les  tampons  sont  faits  de  substances  variables  : 
ouate,  charpie,  etc.,  auxquelles  on  donne  une  forme  à 
peu  près  cylindrique  et  une  longueur  plus  ou  moins 
grande  suivant  les  besoins.  Au  milieu  est  attaché  un 
GI  assez  long  pour  pouvoir  pendre  au-dehors  de  la 
vulve  quand  le  tampon  est  appliqué  et  qui  permet  à  la 
femme  d'extraire  ensuite  facilement  ce  dernier.  Si  le  i 
tampon  présente  une  certaine  longueur,  il  est  bon  do  ( 
disposer  le  Gl  comme  l'indique  la  Ggure  84,  afin  d'éviter 
qu'il  se  replie  sur  lui-même  quand  on  opère  la  trac- 
lion  sur  le  Gl.  Ainsi  replié  sur  lui-même  il  of- 
frirait un  volume  trop  considérable  et  l'extraction  en 
serait  rendue  plus  difficile;  de  plus,  à  cause  de  sa  Ion- 
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gueur,  une  certaine  quantité  de  la  substance  dont  il  est 
formé  pourrait  se  détacher  et  rester  dans  le  vagin. 
Cet  accident,  sans  doute  peu  important,  mérite  cepen- 
dant d'être  évité . 

Lorsqu'il  est  nécessaire  d'em- 
ployer plusieurs  tampons ,  on 
peut  les  fixer  sur  le  même  fil  et 
leur  donner  la  disposition  d'une 
queue  de  cerf-volant.  Dans  ce- 
FiG.  84.  cas,  il  est  nécessaire  d'attacher 

Tampon  de  ouate.  j^g  boulettes  qui  le  composent 

à  une  distance  d'au  moinslS  centimètres  afin  defaciliter 
l'introduction;  quand  les  boulettes  sont  trop  rapprochées 
le  tampon  qui  suit  le  tampon  précédemment  introduit 
vient  boucher  l'aire  du  spéculum  et  gêne  la  manœuvre. 

Les  tampons  peuvent  être  employés  soit  secs,  soit 
imbibés  de  liquides  médicamenteux  divers,  ou  recou- 
verts de  pommades.  Quelquefois  on  renferme  dans 
leur  intérieur  des  substances  pulvérulentes  destinées  à 
se  dissoudre  au  contact  des  sécrétions. 

Les  substances  médicamenteuses  que  Ton  emploie  le 
plus  ordinairement  sont  :  la  glycérine,  les  glycérolés 
d'amidon  ou  de  tannin,  le  coaltar  saponiné  de  Le  Beuf, 
l'alun,  le  tannin,  l'iodure  de  potassium,  Tiodure  de 
plomb. 

Indications.  —  Les  tampons  secs  sont  employés 
comme  moyens  de  soutien  lorsqu'il  s'agit  de  main- 
tenir l'utérus  en  place  après  que  l'on  en  a  opéré  la  ré- 
duction dans  les  cas  de  déviation,  ou  pour  remédier  à 
une  hémorrhagie  venant  de  la  cavité  utérine. 

Les  tampons  de  ouate  sèche  sont  encore  très-utiles 
dans  les  maladies  inflammatoires  de  l'utérus,;  ils  servent 
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alors  de  soutien  à  l'utérus  enflammé  auquel  ils  forment, 
suivant  M.  Tamier(l),  un  véritable  coussin  et  dimi- 
nuent ainsi  l'élément  douleur. 

Dans  la  rétroversion,  lorsque  l'utérus  es^  mobile  et 
que  l'on  peut  facilement  le  ramener  dans  sa  position 
normale  à  l'aide  de  la  sonde  utérine,  il  est  néces- 
saire de  maintenir  l'organe  réduit  au  moyen  du  tam* 
ponnement.  Voici,  dans  ce  cas,  comment  il  convient  de 
procéder  :  L'utérus  ayant  été  ramené  dans  sa  position 
normale,  avec  les  précautions  que  nous  indiquerons 
lorsque  nous  parlerons  du  redressement  de  cet  organe, 
on  presse  sur  la  face  antérieure  du  col  au  moyen  de 
rindicateur  gauche  en  vue  de  repousser  le  col  en  ar- 
rière, puis  on  introduit  une  queue  de  cerf-volant  au 
moyen  de  la  main  gauche  de  façon  que  le  premier 
tampon  introduit  vienne  appuyer  sur  cette  face  anté- 
rieure. Le  doigt  gauche  abandonne  alors  le  col,  et  l'on 
continue  l'introduction  de  4  à  5  tampons. 

Les  tampons  imbibés  de  glycérine,  de  glycérolés,  sont 
très  utiles  dans  les  affections  inflammatoires  du  col 
utérin  quand  il  existe  une  ulcération  de  cette  partie. 

Les  tampons  renfermant  de  Talun,  du  tannin,  etc., 
doivent  être  principalement  utilisés  dans  la  vaginite; 
dans  cette  maladie,  il  convient  d'employer  un  tampon 
un  peu  long,  afin  d'isoler  avec  soin  les  parties. 

M.  Siredey  emploie  très-fréquemment  dans  la  va- 
giuite  des  tampons  d'ouate  imbibés  de  coaltar  sapo- 
niné  de  Le  Beuf.  Nous  avons  à  plusieurs  reprises  uti- 
lisé cette  substance,  qui  nous  a  donné  d'excellents 
résultats. 

Dans  la  leucorrhée  vaginale,  M.  le  professeur  Tré- 

{i)H€vuede  thérap.  méd.  chir,^  1875. 
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lat  (1)  a  l'habitude  d'employer  le  mélange  suivant,  qu'il 

porte  au  fond  du  vagin  au  moyen  d'un  tampon  de 

ouate  : 

# 
R.  Acide  phénique  pur.  ...       l  gramme. 

Eau  de  Cologne  ou  alcool .    30        — 

Eau 70        — 

M. 

Dès  que  les  surfaces  malades  sont  détergées,  l'auteur 
que  nous  venons  de  citer  remplace  l'alcool  phénique  par 
une  solution  moins  active  et  qui  renferme  par  exemple 
S  grammes  de  tannin  pour  30  grammes  de  glycérine  ; 
ce  mélange  sert  à  imbiber  des  tampons  d'ouate. 

Les  tampons  contenant  50  centigrammes  à  1  gramme 
d'iodure  de  potassium  pulvérisé  nous  ont  paru  souvent 
utiles  dans  la  métrite  chronique  à  sa  deuxième  période, 
qu'elle  s*accompagne  ou  non  d'ulcération.  Après  que  ces 
tampons  sont  retirés,  on  pratique  des  injections  légè- 
rement astringentes. 

Quand  le  col  ne  présente  pas  de  solution  de  conti- 
nuité lors  de  l'application  du  tampon,  il  n'est  pas  rare 
lorsqu'on  procède  à  un  nouvel  examen,  d'y  constater 
l'existence  d'une  ulcération  quelquefois  parfaitement 
circonscrite  et  due  à  l'action  caustique  de  Tiodure  de 
potassium*  Cette  lésion  pourrait  être  confondue,  si  Ton 
n'y  prenait  garde,  avec  un  chancre  du  col. 

Cet  agent  médicamenteux  nous  a  semblé,  dans  beau- 
coup de  cas,  avoir;  une  action  résolutive,  salutaire.  La 
pommade  à  l'iodure  de  plomb  que  l'on  emploie  également 
dans  la   métrite  chronique    à  sa    deuxième  période 


{  t  de  gynécologie,  janvier  1877,  p.  78. 
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paraît  agir  de  la  même  manière,  mais  d'une  façon 
bien  moins  énergique. 

L'application  quotidienne  d'un  tampon  d'ouate  con- 
tenant une  certaine  quantité  de  tannin  rend  des 
services  dans  le  prolapsus  des  parois  vaginales,  ou  dans 
l'abaissement  de  l'utérus.  L'astriction  du  vagin  sous 
l'influence  du  tannin  diminue  le  calibre  de  ce  conduit  et 
maintient  l'utérus  en  place.  Dans  ce  cas,  les  tampons 
doivent  être  aussi  volumineux  que  possible,  de  façon  à 
tenir  lieu  de  pessaire.  Ce  moyen  nous  a  paru  dans  plu- 
sieurs circonstances  bien  supérieur  aux  divers  supports 
ordinairement  employés. 

M.  Martineau  a  préconisé  les  solutions  aqueuses 
d'hydrate  de  chloral  appliquées  h  l'aide  de  tampons  sur 
le  col  utérin  affecté  de  cancer  ulcéré.  Il  a  vu  sous  l'in- 
fluence de  ce  moyen  disparaître  les  métrorrhagies  et 
la  fétidité  de  l'écoulement.  Les  douleurs  elles-mêmes 
ont  été  calmées.  La  solution  qu'il  convient  d'employer 
est  la  suivante  : 

R.  Eau  distillée 100    gr. 

Hydrate  de  chlorate.   .  .  4    ^ 

M. 
Le  pansement  doit  être  renouvelé  matin  et  soir  (J). 

Quand  il  s'agit  d'isoler  les  parois  vaginales,  comme 
dans  la  vaginite,  deux  tampons  suffisent  généralement 
ou  un  seul  tampon  un  peu  long.  Il  faut  introduire  le  i 
tampon    au    moyen  du  spéculum.  Les  tampons  que  J 
l'on  emploie  alors  doivent   contenir  dans  leur  inté-  ] 
rieur  une  petite  quantité  de  tannin,  ou  être  imbibés  | 


U)  Martineau.  CommunicBUon  k  U  SocUli  -Je  l/iérapeuliifM  {Jou 
lit  Ihén^mUiqur,  ÎHH.  p,  US], 
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de  glycérine,  ou  enduits  d'une  pommade  destinée  à 
modifier  la  surface  du  conduit  vaginal. 

Le  tamponnement  du  vagin  peut  aussi  être  pratiqué 
pour  prévenir  des  adhérences  vicieuses  ou  un  rétré- 
cissement de  ce  canal,  quand  un  accouchement  labo- 
rieux y  a  déterminé  de  larges  déchirures. 

Lorsquil  s'agit  de  remédier  à  une  hémorrhagie,  le 
tamponnement  pour  être  efficace  doit  être  fait  d'une 
façon  méthodique  et  avec  des  précautions  que  nous 
croyons  utile  de  préciser  exactement. 

Le  col- étant  mis  à  découvert  au  moyen  d'un  spécu- 
lum, on  débarrasse  le  vagin  des  caillots  qu'il  contient 
à  Taide  d'une  injection  détersive  ou  de  tampons 
d'ouate  tenus  entre  les  mors  de  la  pince  à  panse- 
ment utérin  ;  puis  on  porte,  au  contact  du  col,  un  pre- 
mier tampon  recouvert  de  la  substance  médicamenteuse 
que  l'on  a  choisie  :  tannin,alun,  perchlorure  de  fer  ;  on 
entoure  ensuite  le  col  de  plusieurs  tampons  que  Ton 
fait  pénétrer  dans  les  culs-de-sac  vaginaux  et  l'on  accu- 
mule ainsi  successivement  un  assez  grand  nombre  de 
boulettes  au  fond  du  spéculum.  À  mesure  que  les  parties 
profondes  sont  remplies,  on  retire  quelque  peu  le  spé- 
culum et  Ton  insinue  de  nouvelles  boulettes  jusqu'à 
ce  que  le  vagin  soit  parfaitement  comblé  jusqu'au 
niveau  de  la  vulve.  On  applique  alors  sur  l'entrée  du 
vagin  un  tampon  volumineux  que  l'on  maintient  en 
place  au  moyen  d'un  bandage  en  T. 

M.  Pajot  conseille  d'entremêler  les  bourdonnets  de 
charpie  de  rondelles  d'agaric,  qui,  selon  ce  maître  émi- 
nent,  s'opposent  d'une  façon  très-efficace  au  passage  du 
sang. 

M.  Courty  a  remarqué  qu'en  se  servant  de  coton 
mouillé  et  fortement  comprimé,,  on  donne  aux  boulettes 


une  densité  favorable  à  l'efCcacité  du  tamponne- 
ment. 

Lorsqu'on  pratique  le  tamponnement  au  moment  de 
l'accoucbement,  il  faut  se  souvenir  que  les  parois  vagi- 
nales jouissent  d'une  laxité  très-considérable,  d'où 
résulte  la  nécessité  d'employer  une  quantité  vraiment 
prodigieuse  de  charpie. 

Il  nous  a  toujours  paru  avantageux,  d'enduire  les* 
tampons  de  cérat  ou  d'huile,  et  de  les  pétrir,  pour  ainsi 
dire,  avec  l'un  ou  l'autre  de  ces  corps  gras.  De  la  sorte, 
l'extraction  est  plus  aisée.  Barnes  (1)  conseille  de  les 
imbiber  d'huile  contenant  un  huitième  ou  un  dixième 
de  son  poids  d'acide  phénique. 

II  est  nécessaire  d'ôterles  premiers  tampons  au  bout 
de  quelques  heures  pour  permettre  à  la  femme  d'uri- 
oer,ou  bien  pour  la  sonder.  Au  bout  de  vingt-quatre  ou 
de  quaraDtfi'huit  heures  au  plus,  il  faut  procéder  à 
l'enlèvement  des  dernières  boulettes.  Pour  cela,  on  in- 
troduit l'index  de  la  main  gauche  dans  le  vagin, afin  de 
reconnaître  la  présence  des  tampons,  et  l'on  glisse  sur 
ce  doigt  une  pince  à  pansement  utérin  à.  l'aide  de 
*  laquelle  on  extrait  ceux-ci  un  à  un.  Souvent  il  est 
nécessaire  pour  terminer  l'extraction  de  recourir  au 
spéculum. 

Si  les  tampons  sont  un  peu  adhérents,  il  est  in- 
dispensable de  faire  une  injection  d'eau  tiède ,  qui 
facilite  le  détachement  et  qui  évite  de  produire  des 
Urailleraents  et  des  déchirures  de  la  muqueuse  va- 
ginale. 

On  a  encore  pratiqué  le  tamponnement  à  l'aide  d'un 
mouchoir,    préalablement    introduit    par  son  milieu 

[t}  BaniM,  Maiadie$<ietfemnei,  tnduoUon  fu  Cordes,  p.  78. 
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dans  le  vagin  et  dans  lequel  on  fait  pénétrer  les  tam- 
pons. Ce  procédé  ne  nous  semble  pas  devoir  être  pré- 
conisé, il  oblige  à  agir  en  aveugle,  et  ne  permet  pas 
de  bourrer  les  culs-de-sac  comme  dans  le  procédé 
précédemment  indiqué ,  et  comme  on  ne  saurait,  con- 
trairement à  ce  que  Ton  pourrait  croire  a  priori^ 
enlever  tous  les  tampons  à  la  fois  en  retirant  le  mou- 
choir, nous  croyons  que  ce  moyen  n'oCBre  aucun  avan- 
tage sur  le  précédent. 

Si  Ton  n'avait  pas  sous  la  main  une  quantité  de  char- 
pie ou  de  ouate  sufBsante,  on  pourrait  tamponner 
dans  un  cas  urgent,  en  introduisant  un  mouchoir, 
ou  un  foulard  de  soie  dans  le  vagin. 

Certains  auteurs  ont  encore  conseillé  de  pratiquer  le 
tamponnement  en  se  servant  d'un  pessaire  Gariel,  que 
Ton  introduit  dans  le  vagin  et  que  l'on  distend  ensuite 
au  moyen  d'air  ou  d'eau  tiède.  Ce  procédé  est  très- 
expéditif,  mais  le  plus  souvent  il  ne  détermine  pas 
l'arrêt  de  l'écoulement  sanguin;  le  col  échappe  ordinai- 
rement à  la  pression  de  l'appareil  et  le  sang  qui  s'en 
échappe,  s'infiltre  entre  les  parois  du  vagin  et  la  vessie 
de  caoutchouc. 

§  II.   —  SACHETS   ou   CATAPLASlfES  VAGINAUX. 

Les  sachets  et  les  cataplasmes  vaginaux  qui  ont  été 
très  en  honneur  autrefois  ont  été  presque  complète- 
ment délaissés  depuis  un  certain  nombre  d'années. 

Le  D""  Duclos  (de  Tours)  (1),  dans  un  article  intéres- 
sant, public  en  1862,  vante  Tusage  de  la  médication 


(1)  Médication  topique  des  affections  du  vagin  et  du  coidetutérus  (£m/- 
letin  de  thérapeutique,  15  déoembre  1862,  p.  497). 
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topique  dans  la  plupart  des  affections  utérines  s'ac- 
compagnant  d'ulcérations  du  museau  de  tanche.  Cette 
médication  que  nous  avons  employée  utilement  dans 
beaucoup  de  cas,  mérite  de  fixer  de  nouveau  l'at- 
tenlion. 

Le  sachet  est  fait  avec  de  la  naousseline  claire  et  non 
empesée,  à  laquelle  on  donne  la  forme  d'un  doigt  de 
gant.  Le  sachet  une  fois  rempli  de  substance  médica- 
menteuse est  fermé  à  l'aide  d'un  cordonnet  qui  entoure 
son  ouverture  et  que  l'on  fronce  à  la  manière  d'une 
bourse. 

Les  sachets  peuvent  renfermer  de  la  poudre  de  quin- 
quina, de  ratanhia  ou  d'éeorce  de  chêne,  de  la  farine  de 
graine  de  lin,  de  la  poudre  d'amidon  ou  de  la  fécule  de 
pommes  de  terre. 

Les  cataplasmes  vaginaux  peuvent  être  confec- 
tionnés très-avantageusement,  suivant  M.  H.  Delisle, 
au  moyen  des  feuilles  de  cataplasmes  de  Lelièvre , 
qui  sont  en  usage  depuis  quelque  temps  seulement  et 
qui  sont  formés,  comme  l'on  sait,  de  ouate  sur  laquelle 
OD  verse  une  infusion  concentrée  de  fucus  crispus,  et 
que  l'on  fait  ensuite  sécher  à  rétuve(l).  On  découpe 
un  carré  de  ce  cataplasme  ayant  six  centimètres  de 
côti.  on  le  plonge  pendant  quelques  instants  dans  de 
l'eau  tiède  et  lorsqu'il  est  ramolli,  on  le  roule  sur  lui- 
même,  en  forme  de  cylindre  auquel  on  attache  un  cor- 
doDQet  comme  à  un  tampon  ordinaire,  ainsi  que  le  re- 
présente la  ûg.  Si. 

Mode  d'introdnctîoa  des  tampons  et  des  sachets.  — 
Les  tampons  et  les  sachets  peuvent  être  introduits  par 

(1)  AmaUt  dt  gynéeologie,  IBTS,  I.  V],  p.  301. 
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le  médecin  ou  par  la  malade  elle-même.  Pour  Être 
efficaces  ils  devront  être  renouvelés  tous  les  jours,  et 
sans  interruption  pendant  un  certain  temps.  Aussi 


Fia.  85.  —  Port«-topiqae  do  H.  Delisle, 

a.  Anneau  de  caoutcbonc  enlouraiDt  lep&nllonp,  et  aarrant  imaiil'' 
uir  les  valves  au  coatact  l'ane  de  l'autre. 

6,  Bouton  Bur  lequel  on  preste  pour  faire  glisser  la  tige  du  pish»  t. 

»,  Bouohon  (èrmant  l'ouverture  du  pavillou  p,  et  duu  leqnel  glùMli 
tige  du  piston. 

V,  y,  Valves. 

dff,  Moins  soutenant  le  pavillon  quand  on  fiùt  fonctionner  l'appuril. 


convient-il,  le  plus  souvent,  d'en  abandouner  l'intro- 
duction à  la  malade  elle-même.  On  aura  recours  alors 
à  des  instruments  divers  que  l'on  désigne  sous  le 
nom  de  porte-tampons.  Le  meilleur  de  ces  instru- 
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tnents  est  celui  qui   a  été  inventé  par  M.  II.  Delisle 

||Bt  que  l'on  désigne  sous  le  nom  de  porte  topique  vaginal 

'(voy.  Qg.  83).  Il  consiste,  comme  le  montre  la  figure,  en 

ïm  tube  formé  de  deux  valves  creuses  entre  lesquelles 

igltsse  un  pistou  destiné  à  propulser  le  tampon  et  qui 

^ramèue  ensuite  à  l'extérieur  le   Gl  dont  ce  dernier 

lest  muni. 

Il    Le  porte-tampon  de  Barnes  (i)  qui  est  également 

«rts-commode,  ne  diffère  pas  sensiblement  duprécé- 

Ident. 

t.    Pour  se  servir  avantageusement  de  ces  appareils, 

M  convient  de  faire  coucher  la  femme  sur  un  lit  et  de 

i'cDgager  à  fléchir  les  jambes  comme  lorsqu'on  pra- 

ilïque  le  toucher  vaginal  ;  de  celte  façon,  on  pénètre 

vieux  dans  la  direction  du  vagin . 

:     Ces  instruments,  bien  que  très-utiles,  ne  sont  pas 

^pendant  indispensables,  et  la  femme  peut  faire  péné- 

Irer  assez  facilement  les  tampons  en  se  servant  de  l'in- 

J^cateur  de  l'une  ou  de  l'autre  main. 

Indications.  —  Les  sachets  ou  cataplasmes  vagi- 
naux sont  surtout  utiles  dansla  vaginite,  quand  U  existe 
ttuie  vive  inflammation  des  parties,  et  dans  un  assez 
rrand  nombre  d'affections  inOammatoires  de  l'utérus. 

ARTICLE  II. 

TOPIQUES  PULVÉRULENTS. 

On  a  encore  employé  dans  les  affections  du  col  uté- 
in  et  du  vagin  un  assez  grand  nombre  de  substances 


!,  traduclLoD  psr  Cordes,  1816,  p.  117. 
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pulvénileutes,  que  Ton  place  au  contact  du  museau  de 
tanche  au  moyen  d*un  spéculum  ou  du  porte-topique 
Taginal  de  M.  Delisle. 

Nous  ne  croyons  pas  nécessaire  d'énumérer  succes- 
sivement toutes  les  poudres  auxquelles  on  a  eu  recours. 
La  liste  de  ces  médicaments  étant  très-considéra- 
ble, nous  ne  passerons  en  reMie  que  les  substances 
le  plus  communément  usitées.  Chemin  faisant,  nous 
ferons  connaître  les  indications  spéciales  de  chacune 
d'eUes. 

Poudres  ffécorce  de  chêne,  de  quinquinay  de  rat(h 
nhia^  etc.  —  Elles  con^iennent  particulièrement  dans 
la  vaginite  ou  dans  laleucorrhée,  en  vue  de  dessécher 
les  parties  et  de  produire  l'isolement  des  parois. 

Poudres  d'amidon  et  de  bismuth. —  M.  GaUard  em- 
ploie très-fréquemment  un  mélange,  à  parties  égales  i 
de  sous-nitrate  de  bismuth  et  d'amidon  dans  les  ulcé^ 
rations  superficielles  du  col,  et  principalement  dans 
la  vaginite. 

On  projette  ces  poudres  dans  le  spéculum  à  l'aide^ 
d*une  cuiller,  et  on  les  refoule  ensuite  au  fond  du  vagii 
au  moyeu  d  un  pinceau  de  charpie  ;  à  mesure  que  le^ 
fond  du  vagin  se  remplit  on  retire  le  spéculum  et  l'on 
continue  à  refouler  la  poudre. 

L'introduction  de  ces  poudres  se  fait  aussi  très-faci- 
lement avec  le  porte-topique  vaginal  de  Delisle. 

Aluny  tannin.  —  Ces  substances  à  l'état  pulvérulent 
peuvent  être  employées  pures  ou  mélangées  à  une  cer- 
taine quantité  de  sous-nitrate  de  bismuth  ou  d'amidon. 
Ld  quantité  de  substance  active  varie  au  gré  de  Topé- 
rateur. 
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Dans  la  vaginite  et  la  vulvite  qui  se  développent  si 
souvent  sous  Tinfluence  de  la  grossesse,  M.  Millard  se 
sert  du  mélange  suivant  (i)  : 

R.  Talc  en  poudre I 

Fécule  de  pomme  de  terre. .    )  ^ 

Tannin  porphyrisé 10      — 

M. 

Poudre  d'iodoforme.  —  Quant  à  la  poudre  d'iodo- 
forme,  nous  en  étudierons  le  mode  d'application  quand 
nous  passerons  en  revue  les  agents  caustiques  em- 
ployés dans  les  maladies  de  Tutérus  et  du  vagin  (voy. 
p.  191). 

ARTICLE    111. 
TOPIQUES  DEMI-SOLIDES. 

Les  topiques  semi-solides  sont  :  les  pommades,  les 
(^lycérolés  et  les  suppositoires. 

§   1.    —    POBOfADES  ET    GLTCÉROLES. 

Les  pommades  le  plus  ordinairement  employées, 
Sont  celles  à  Tiodure  de  plomb  ou  à  Tiodure  de  potas- 
sium. M.  Gourty  a  souvent  recours  à  l'onguent  napo- 
litain ordinaire,  ou  à  la  glycérine,  additionné  de  1/10 
ci'extrait  de  belladone,  à  l'emplâtre  de  Vigo  cum  mer' 
curioy  aux  pommades  au  calomel  au  précipité  rouge  au 
ïninium. 

Les  pommades  sont  portées  au  contact  du  col  sur 


(1).  Progrès  médical,  1874,  p.  686. 
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tampon  d'ouate  muni  d'un  fil,  après  que  l'on  a  mis 
Torgane  à  découvert  au  moyen  d'un  spéculum. 
M.  Gourty  recommande  de  les  appliquer  sur  une  ron- 
delle de  gros  fil  de  coton  enroulé  en  spirale,  et  for- 
mant une  petite  coupe  dans  laquelle  le  col  est  reçu  et 
que  l'on  maintient  à  l'aide  d'un  tampon  de  coton.  Ce 
pansement  est  conservé  pendant  vingt-quatre  heures. 
Une  injection  détersive  est  ensuite  pratiquée.  M.  Gourty 
assure  avoir  obtenu  ainsi  au  bout  de  quelque  temps 
des  effets  résolutifs  assez  marqués. 

Ces  pommades  peuvent  être  appliquées  très-faci- 
lement  par  la  malade  elle-même  en  recourant  au  porte- 
topique  vaginal  de  Delisle  (voy.  ng.  85,  p.  174). 

Les  pommades  peuvent  encore  servir  à  enduire  une 
mèche  de  charpie  que  l'on  fait  pénétrer  dans  le  vagin. 
Nous  avons  employé  plusieurs  fois  dans  le  vaginisme 
des  mèches  ainsi  enduites  de  pommade  iodoformée 
dont  nous  augmentions  graduellement  le  volume, 
chaque  jour,  mais  très-lentement.  Cette  médication 
nous  a  donné,  dans  plusieurs  cas,  de  bons  résultats. 


S    -.     —    SUPPOSITOIRES    VAGINAUX. 

Les  suppositoires  vaginaux  employés  depuis  la 
plus  haute  antiquité,  ont  été  recommandés  par  Simpson 
sous  le  nom  de  pessaires  médicamenteux.  Formés 
de  cire  et  d'axonge  en  proportions  convenables  pour 
leur  donner  une  consistance  suffisante,  ils  servent 
d'excipient  à  des  principes  médicamenteux  divers,  tels 
que  l'onguent  napolitain,  l'extrait  de  belladone,  le 
chlorhydrate  de  morphine,  l'iodure  de  plomb.  Leurs  di- 
mensions doivent  présenter  environ  4  centimètres  de 
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long  sur  2  de  large;  ils  sont  introduits  tous  les  jours 
par  la  malade  elle-môme.  M.  Courty  fait  remarquer, 
avec  raison,  qu'il  ne  faut  pas  trop  compter  sur  l'action 
de  ces  pessaires,  qui  fondent  souvent  difficilement  et 
qui  produisent  peu  d'effet  à  cause  de  l'absorption 
presque  nulle  de  la  muqueuse  vaginale.  Aussi,  nous  pa- 
raît-il préférable  de  les  introduire  dans  le  rectum. 

Indications.  —  Les  suppositoires  contenant  des  sub- 
stances calmantes  doivent  être  employés  lorsqu'il 
existe  une  douleur  vive  du  côté  des  organes  génitaux. 
Ceux  renfermant  de  Tiodure  de  potassium,  seront  sur- 
tout utiles  dans  la  raétrite  chronique,  en  vue  d'amener 
la  résolution  de  Tengorgement  utérin. 

ARTICLE  IV. 
TOPIQUES  LIQUIDES. 

Les  topiques  liquides  sont  portés  sur  la  surface  du 
col  ou  sur  le  vagin  à  Taide  d'un  pinceau  ou  d*un  tam- 
pon imbibé  de  la  solution  choisie. 

Les  liquides  auxquels  on  a  le  plus  souvent  recours, 
sont  :  le  laudanum,  les  solutions  d'alun,  de  tannin, 
l'eau  blanche,  la  teinture  d'iode  affaiblie,  le  vin  al- 
coolisé, l'alcool  camphré,  la  glyc(;rine,  le  collodion. 

Lorsqu'on  fait  usage  de  laudanum,  on  verse  une 
certaine  quantité  de  cette  substance  au  fond  du  spécu- 
lum, puis  on  projette  une  poudre  inerte,  licopode, 
poudre  d'amidon,  destinée  à  former  avec  le  liquide  un 
xnagma  qu'on  laisse  ensuite  au  contact  du  col.  Quand 
on  a  recours  à  l'alun,  il  convient  de  n'employer  que  des 
solutions  faibles,  cet  agent  ayant  l'inconvénient  quand 
il  est  employé  à  une  dose  élevée  de  coaguler  le  mucus 
et  de  former,  avec  les  cellules  épithéliales,  des  fausses 
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membranes  qui  irritent  la  muqueuse,  et  déterminent 
parfois  la  production  d'érosions. 

Le  cathéré tique  le  plus  souvent  utilisé,  comme 
topique  liquide,  est  la  solution  de  nitrate  d'argent  (au 
30*  ou  à  un  degré  plus  concentré). 

Lorsque  cette  solution  est  destinée  à  agir  sur  toute  la 
surface  du  vagin,  voici  comment  il  convient  de  procé- 
der. On  met  le  col  à  découvert  au  moyen  d'un  spécu- 
lum, puis  on  promène  un  pinceau  imbibé  de  la  solution 
cathérétique  sur  le  col  et  dans  les  culs-de-sac  vaginaux  ; 
cela  fait,  on  retire  légèrement  le  spéculum  et  l'on  con- 
tinue à  badigeonner  les  parois  vaginales  à  mesure 
que  celles-ci  viennent  se  présenter  à  l'orifice  de  l'instru- 
ment pendant  le  mouvement  de  retrait  qu'on  lui  fait 
subir.  De  la  sorte, le  vagin  se  trouve  parfaitement  badi- 
geonné jusqu'au  niveau  de  la  vulve. 

La  glycérine,  qui  a  été  surtout  préconisée  par  Sims, 
sert  à  imbiber  des  tampons  de  ouate  que  l'on  place  au 
contact  du  col.  Il  est  bon  de  prévenir  les  femmes  qu'elles 
auront  à  subir  un  écoulement  séreux  assez  abondant, 
dû  à  l'exagération  de  sécrétion  des  glandes  sous  l'in- 
fluence de  ce  médicament.  La  glycérine  produit  une 
astriction  très-notable  des  parties  et  souvent  un  dégor- 
gement très-salutaire  des  tissus. 

Le  badigeonnage  du  col  au  coUodion  a  été  préconisé 
par  M.  Mitchell  (1)  dans  les  ulcérations  de  cet  organe. 
Il  sert  à  recouvrir  le  museau  de  tanche  d'une  couche  de 
collodion  destinée  à  former  une  pellicule  protectrice 
qui  favorise  la  cicatrisation. 

On  procède  de  la  manière  suivante  :  le  col  étant 


(i)  Dublin  médical  Prêts,  octobre  1848 1  Gazette  méd.  de  Paris,  1849> 
p.  446. 


PANSEMENTS  UTERINS    ET  VAGINAUX.  181 

bien  essuyé,  on  badigeonne  le  tissu  avec  un  pinceau 
imbibé  de  coliodion.  Quand  cette  première  couche 
est  séchée,  au  bout  de  1  à  2  minutes,  on  en  dé- 
pose une  seconde,  puis  une  troisième  si  cela  est 
nécessaire.  Le  pansement  a  besoin  d'être  renouvelé 
au  bout  de  48  heures,  le  coliodion  se  détachant  sous 
Tinfluence  des  sécrétions  qui  se  produisent  à  la  surface 
delà  plaie. 

Âran  (1),  qui  a  aussi  employé  ce  moyen,  rendait  le 
coliodion  médicamenteux  par  l'addition  d'une  certaine 
quantité  d'iode; 

R.  Iode  pur 4  grammes. 

Coliodion  ordinaire 100  gr. 

M. 

ou  de  perchlorure  de  fer  ; 

R.  Perchlorure  de  fer  liquide  à  30"  30  gr. 
Ciollodion  ordinaire 100  gr. 

M. 

Ce  savant  praticien  recommandait  ces  collodions 
médicamenteux  lorsque  l'ulcération  était  un  peu  bour- 
geonnante. 

n  employait  aussi  le  coliodion  rendu  élastique  par 
l'addition  d'une  petite  quantité  d'huile  de  ricin  et  de 
quelques  centigrammes  de  térébenthine  lorsqu'il  exis- 
tait une  simple  érosion  du  col. 

Ce  badigeonnage  au  coliodion  est  aujourd'hui  à 
peu  près  abandonné.  M.  Gourty,  sans  en  rejeter  com- 
plètement   l'emploi,  dit   qu'il  n*a  pas   une  efficacité 


(l)  Aran.  Note  sur  Us  collodions  médicamenteux  (Bulletin  de  thérapeu^ 
^e,  t.  L.,  p.  22,  Paris,  1855)  et  Maladies  de  tutérus,  p.  217,  550,  551  • 
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marquée,  à  cause  de  son  peu  d'adhésion  au  tissu 
et  de  son  décollement  rapi<le  sous  rinducnce  des 
sécrétions.  M.  Gallard  n'en  recommande  pas  non  plus 
l'usage- 


CHAPITRE  IV. 

PANSEMENTS  VULVAIRES. 

Sous  le  nom  do  pansements  vulvairos,  nous  passe- 
rons en  revue  les  agents  topiques  divers  employés 
contre  les  lésions  dont  cette  partie  des  organes  génitaux 
peut  être  le  siège  et  qui  n'obligent  pas  de  recourir  à 
des  opérations  sanglantes: 

Les  opérations  dont  la  vulve  peut  être  le  siège,  seront 
étudiées  dans  la  troisième  partie  de  ce  traité. 

Les  lésions  de  la  vulve  qui  réclament  Temploi  de 
simples  pansements  sont  :  le  prurit,  la  vulvite  simple, 
la  folliculitc  ^allvai^e,  Teczéma,  Thorpès,  les  chancres, 
les  plaques  muqueuses,  Testhiomène,  la  diphthérite  la 
gangrène. 

Ces  lésions  qui  diffèrent  essentiellement  par  leur 
nature  réclament,  on  le  conçoit,  des  moyens  théra- 
peutiques variables. 

Les  pansements  vulvaires  peuvent  consister  en  bains 
et  en  lotions  d'eau  simple  ou  chargées  de  principes  médi- 
camenteux. Les  lotions  peuvent  être  alcalines,  compo- 
sées de  carbonate  de  potasse  et  d'ammoniaque  ;  astrin- 
gentes, telles  que  celles  pratiquées  avec  Feau  blanche. 
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une  solution  d'alun,  de  sulfate  de  zinc,  du  vin  aroma- 
tique, de  l'eau  de  sureau,  de  feuilles  de  noyer. 

Quelquefois  on  recouvre  la  vulve  de  cataplasmes  de 
fécule  de  riz,  de  pommes  de  terre,  ou  on  la  saupoudre 
de  poudres  inertes,  telles  que  les  fécules  de  riz  ou  de 
pommes  de  terre,  le  lycopode,  le  sous  nitrate  de  Bismuth, 
ou  de  poudres  médicamenteuses,  telles  que  le  tannin, 
riodoforme  ;  ou  bien  on  interpose  entre  les  lèvres,  de  la 
charpie  imbibée  de  glycérolé  d'amidon  ou  de  tannin. 

D'autres  fois,  on  touche  les  parties  avec  un  pinceau 
imbibé  de  solution  d'azotate  d'argent  ou  de  sulfure  de 
carbone,  ou  bien  avec  le  crayon  d'azotate  d'argent. 

On  a  aussi  recours  à  des  pommades  diverses  que  Ton 
étend  sur  la  surface  des  tissus. 

Indications.  —  Contre  le  prurit  de  la  vulve^  Meigs  (1) 
conseille  des  lotions  plusieurs  fois  répétées  dans  la 
journée  avec  la  solution  suivante  : 

R.  Biborate  de  soude 15  grammes. 

Eau  de  roses 120  grammes. 

Sulfate  de  morphine.  .  .  .       30  centigrammes. 
M. 

M.  le  D"-  Gellé  (2)  a  préconisé  récemment  l'emploi  de 
la  solution  suivante  : 

R.  Eau  distillée 1000  grammes. 

Hydrate  de  chloral 10  grammes. 

M. 

Nous  avons  fait  pratiquer  avec  succès,  dans  cette 
maladie,  d'après  le  conseil  du  D'  Gill  (3),  des  lavages 


(1)  Aci'^.  Femnles  and  their  diseases,  p.  78. 

(2)  Op  lé.  Tnbune  médicale,  i875,  p.  766. 

(3)  Saint'Louù  médical  journal  et  Annales  de  Gynécologie ,  t.  V,  p.  311 
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avec  une  solution  de  nitrate  d'alumine  dans  la  propor- 
tion d'une  cuillerée  à  café  de  ce  sel  pour  500  à  600 
grammes  d'eau. 

Beaucoup  d'autres  moyens  ont  encore  été  employés 
qu'il  serait  trop  long  d'énumérer. 

La  vulvite,  à  sa  période  d'acuité,  réclame  l'usage 
de  bains  prolongés  et  de  cataplasmes  émoUients;  plus 
tard,  quand  les  symptômes  inflammatoires  se  sont 
amendés,  on  se  trouve  bien  de  lotions  astringentes 
ou  alcalines.  Ces  dernières  sont  particulièrement  utiles 
en  dissolvant  les  produits  sébacés  qui  se  déposent  à 
la  surface  de  la  peau.  Les  lotions  astringentes  sont 
surtout  indiquées  d'après  M.  A.  Guérin  (1),  «  quand  la 
muqueuse  ajoute  son  produit  de  sécrétion  à  celui  des 
glandes  sébacées  et  quand  les  tissus  «ont  comme  ra- 
mollis et  macérés.  » 

Quant  à  la  solution  de  nitrate  d'argent,  d'après  la 
formule  suivante  indiquée  par  M.  A.  Guérin,  elle  con- 
vient plus  particulièrement  dans  la  vulvite  virulente  : 

R.  Eau  distillée 30  grammes. 

Nitrate  d'argent.  .  .      S  ou  1 0  centigrammes. 

M. 

Dans  V eczéma  et  dans  V herpès  vulvaire^  on  devra  re- 
courir aux  bains  et  aux  lotions  émoUientes  ou  bien  on 
saupoudrera  les  parties  avec  l'une  des  poudres  inertes 
que  nous  avons  mentionnées  précédemment. 

Les  chancres  seront  pansés  avec  de  la  charpie  imbi- 
bée de  vin  aromatique,  d'eau  phagédénique,  qui  est 


(1)  A.  GuérÎD,  Maladies  des  organes  génitaux  et  sexuels  externes,  1864, 
p. 256 
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composée  de  sublimé  et  de  chaux  éteinte,  ou  seront  sau- 
poudrés de  calomel. 

M.  Guérin  touche  assez  souvent  les  chancres  avec  la 
teinture  d'iode  qui  a  la  propriété  de  modifier  assez  vite 
l'ulcération  et  de  détruire  la  virulence  des  sécrétions  au 
bout  de  peu  de  temps.  Le  même  auteur  conseille  encore 
le  perchlorure  de  fera  43*,  mais,  comme  pour  la  teinture 
d'iode,  ce  liquide  ne  doit  toucher  que  la  partie  malade. 

Les  pansements  doivent  être  fréquents  afin  d'empê- 
cher le  pus  de  contaminer  les  parties  voisines. 

Dans  le  chancre  phagédénique,  il  est  nécessaire  de  se 
servir  d'agents  d'une  causticité  plus  marquée.  On  peut 
alors  recourir  à  une  solution  de  chlorure  de  zinc. 

M.  A.  Guérin  a  employé  avec  succès,  contre  cette 
lésion,  Templàtre  de  Vigo  vanté  par  Vidal. 

Les  plaques  muqueuses  de  la  région  ano-vulvaire 
sont  très-rapidement  modifiées  par  des  attouchements 
répétés  tous  les  trois  ou  quatre  jours  avec  un  pinceau 
imbibé  d'une  solution  de  nitrate  d'argent  au  tiers  ou 
au  quart. 

La  pâte  de  Vienne  a  été  conseillée  dans  Y esthiomène 
pour  détruire  la  partie  qui  est  le  siège  de  l'ulcération. 
C'est  le  caustique  préféré  par  M.  Alph.  Guérin.  On  s'est 
aussi  servi  de  la  pâte  arsenicale,  ou  du  chlorure  de  zinc. 
On  dose  facilement  l'action  de  ce  dernier  agent  par  une 
addition  plus  ou  moins  grande  de  farine. 

Le  biodure  de  mercure  a  été  préconisé  par  Cazenave 
contre  cette  affection. 

Voici  la  formule  recommandée  par  ce  savant  praticien: 

R.  Huile  d'amandes  douces.  .     10  grammes. 

Axonge S  grammes. 

Biodure  de  mercure  ...     15  centigrammes. 

M. 
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Après  dix  minutes  d'application  il  survient  une  dou- 
leur vive  qui  augmente  pendant  une  heure  et  qui  dimi- 
nue ensuite.  Ce  mélange  détermine  un  érylhéme  in- 
tense qui  disparaît  au  bout  de  trois  ou  quatre  jours  II 
se  forme  une  croûte  qui  tombe  du  huitième  au  dizième 
jour. 

Nous  avons  vu  dernièrement  dans  le  service  de 
M.  Siredey,à  Lariboisière,  un  cas  d'esthiomène  étendu, 
complètement  guéri  par  des  applications  quotidiennes 
de  poudre  d'iodoforme. 

M.  Guillaumet  (1)  a  préconisé  dans  les  scrofulides 
ulcéreuses  de  la  7mlve ,  les  chancres,  les  syphilides 
muqueuses,  érosives,  gcnito-anales,  les  plaques  mu- 
queuses, le  sulfure  de  carbone  d'après  Tune  ou  l'autre 
des  formules  suivantes  : 

1°  R.  Sulfure  de  carbone.  ...     10  grammes. 
Essence  de  menthe.  ...     10  à  15  gouttes. 
M. 

2"  R.  Sulfure  de  carbone  .      ...     10  grammes. 

Iode 1  gramme. 

M. 

Voici,  d'après  M.  Guillaumet,  comment  il  convient 
d'employer  cet  agent.  Le  flacon  qui  renferme  le  sulfure 
de  carbone  est  tenu  très  près  de  la  plaie  à  panser, 
loin  de  tout  corps  enflammé;  un  pinceau  de  charpie 
imbibé  du  liquide  et  exprimé  sur  les  bords  du  flacon, 
afin  d'enlever  l'excès  du  médicament,  est  promené 
sur  toute  la  surface  delà  plaie,  que  l'on  recouvre  im- 


(l)  Guillaurat't.  Du  traitement  des  ulcérations  chroniques  et  des  plaies 
atonitfues  par  le  sulfure  de  carbone.  Thèse  do  Paris,  1876. 
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médiatement  de  sous-azotate  de    Bismuth   finement 
puivrrisé.  Sur  la  poudre  on   applique   un  gâteau  de . 
charpie  sèche.  On  fait  en  général  un  seul  pansement 
par  jour. 

La  gangrène  de  la  vulve^  que  Ton  rencontre  assez 
souvent  dans  les  hôpitaux  d'enfants,  se  trouve  très- 
rapidement  arrêtée  par  des  applications  de  poudre 
d'iodoforme.  11  ne  faut  pas  ménager  la  poudre,  dit 
M.  Coyne  (1),  qui  nous  a  fait  connaître  ce  mode  de 
pansement  maintenant  employé  par  M.  Parrot  presque 
îi  Tcxclusion  de  tout  autre.  Avant  l'application,  la  sur- 
face ulcérée  doit  être  abstergée  avec  soin  et  toutes  les 
anfractuosités  de  la  plaie  doivent  être  remplies  do 
poudre. 


CHAPITRE  V. 


CAUTKRISATION  DU  COL. 


On  doit  désigner  par  ces  mots,  l'action  de  porter  à  la 
surface  du  museau  de  tanche  des  agents  divers,  sus- 
ceptibles de  modifier  la  vitalité  de  cet  organe  et  pro- 
duisant une  destruction  plus  ou  moins  profonde  du 
tissu  avec  lequel  ils  se  trouvent  en  contact. 

Depuis  que  le  spéculum  remis  en  honneur  par  Ré- 
camier  a  permis  de  découvrir  les  lésions  du  col, 
les  cautérisations  sont  devenues  un  moyen  de  trai- 


(I }  Put'jrèf  hiét/icfii,  187  ",  p«  40. 
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tement  souvent  banal,  et  dont  on  n'a  pas  toujours 
parfaitement  saisi  les  indications.  Bon  nombre  de 
femmes  ont  été  cautérisées  à  outrance  qui  auraient 
guéri  aussi  bien,  sinon  mieux,  à  Taide  de  quelques 
pansements  simples  et  d'un  traitement  général  appro- 
prié ;  car,  hâtons-nous  de  le  dire,  la  découverte  des  lé- 
sions du  col  a  fait  perdre  de  vue,  dans  beaucoup  de  cas, 
la  maladie  générale  dont  la  lésion  locale  peut  être  une 
manifestation  et  a  conduit  ainsi  à  instituer  une  médica- 
tion erronée. 

Nous  ne  voulons  cependant  pas  soutenir  qu'il  faille 
négliger  le  traitement  de  la  maladie  locale  et  se  préoc- 
cuper uniquement  de  combattre  l'état  général.  Nous 
voulons  seulement  faire  remarquer  que  le  traitement 
combiné  de  la  lésion  et  de  Tétat  constitutionnel  ou  dia- 
thésique  coexistant,  donne  des  résultats  bien  plus  satis- 
faisants et  plus  rapides  que  si  on  se  contente  du  traite- 
ment local. 

Les  cautérisations  du  col  de  l'utérus  que  l'on  emploie 
souvent  à  la  légère,  ont  donné  naissance  parfois,  à 
des  accidents  inquiétants. 

C'est  ainsi  que  le  D'  Boissarie  (de  Sarlat)  a  signalé 
des  susceptibilités  individuelles  qui  ne  sont  que  des 
exceptions  à  la  loi  commune,  mais  qui  ne  se  prêtent 
pas  sans  danger  à  cette  pratique  générale  (1). 

Ce  praticien  distingué  a  vu  survenir  quatre  fois  après 
des  cautérisations,  même  superficielles,  des  souffrances 
très-vives,  et  a  observé  des  symptômes  alarmants,  chez 
des  malades,  qui  semblaient  ne  présenter  aucune  con- 
tre-indication à  ce  genre  de  traitement. 


(l)  Bulletin  de  la  Société  mMicale  (tohien^ttion  de  la  Ditnlogne^  mai, 
juin  1874  et  Annales  de  gynécologie,  t.  II,  p.  313. 
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La  possibilité  d'accidents  à  la  suite  des  cautérisations 
du  col  de  l'utérus,  signalée  encore  par  Arau,  Courty 
etbeaucoup  d'autres  auteurs,  mérite  donc  de  fixer  notre 
attention.  Elle  doit  nous  conduire  à  ne  pratiquer  des 
cautérisations  que  lorsque  celles-ci  sont  jugées  indis- 
pensables et  en  s'entourant  de  toutes  les  précautions 
qu'elles  réclament. 

Gela  dit,  abordons  l'étude  de  la  cautérisation. 

La  cautérisation  peut  être  potentielle  ou  actuelle. 


ARTICLE  1. 
CAUTÉRISATION  POTENTIELLE. 

Les  caustiques  auxquels  on  a  recours  pour  pratiquer 
cette  cautérisation  sont  tous  des  substances  chimiques. 
Les  eflels  qu'ils  produisent  sont  trës-difTérents  suivant 
qu'ils  sont  plus  ou  moins  énergiques  ;  aussi  convient-il 
de  les  diviser  en  caustiques  faibles  et  caustiques  éner- 
giques. Ils  sont  employés  à  l'état  liquide  ou  solide. 

La  cautérisation  peut  être  effectuée  en  plaçant  le 
caustique  simplement  en  contact  avec  la  surface  que 
Ton  veut  atteindre,  ou  en  faisant  pénétrer  la  substance 
dans  l'épaisseur  même  dutisau;  d'où  la  division  de 
cautérisation  en  surface  et  de  cautérisation  lotra-paren- 
chymateuse. 

8  I.  —  Cautérisation  pote^'tiellb  en  surface. 

A.    Caustiques    faibles. 

a.  Camtiques  liquides.  —  Ces  caustiques  sont  la  tein- 
ture d*  iode  (solution  Pravaz  à  30°),  la  solution  de  per- 
<Morure  de  fer  {formule  du  Codex),  la  solution  d'azo- 
tate d'argent,  l'acide  pyroligneiix,  l'acide  acétique  cris- 
tallisable,  Vhydrate  de  ckloral  en  solution,  etc. 
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Mode  d'emploi.  —  Lorsqu'on  veut  faire  une  applica- 
tion d'une  des  substances  caustiques  que  nous  venons 
d'indiquer,  on  commence  par  mettre  le  col  de  l'utérus 
à  découvert  au  moyen  d'un  spéculum,  on  absterge 
à  l'aide  d'un  tampon  d'ouate  tenu  à  l'extrémité  de 
la  pince  à  pansement  utérin,  la  surface  du  museau  de 
tanche  pour  la  débarrasser  des  produits  de  sécrétion 
qui  la  recouvrent,  puis  on  porte  sur  la  partie  ulcérée 
du  col  un  pinceau  imbibé  de  la  solution  que  Ton  a 
choisie. 

Le  pinceau  dont  on  se  sert  généralement  est  formé 
de  charpie  attachée  à  l'extrémité  d'une  tige  de  bois 
de  15  à  20  centimètres  de  longueur  ou  tenue  entre  les 
mors  d'une  pince  à  coulant  (voy.  fig.  S  et  6,  p.  H)* 

Lorsqu'il  s'agit  d'atteindre  une  ulcération  qui  pénètre 
dansTinléricur  du  col,  il  est  nécessaire  de  faire  pénétrer 
l'agent  caustique  au  moyen  d'une  tige  de  bois  de  petit 
diamètre  et  recouverte  dans  une  étendue  de  2  à  3  cen- 
timètres de  charpie  ou  de  ouate. 

Quand  on  a  affaire  à  une  vaginite,  il  est  nécessaire 
de  pratiquer  le  badigeonnagc  du  vagin  dans  toute  sa 
longueur.  On  doit  alors  procéder  ainsi  qu'il  a  été  dit 
précédemment  (voy.  p.  180). 

b.  Caustiques  solides.  —  Les  caustiques  solides  fai- 
bles peuvent  être  employés  à  l'état  pulvérulent  ou  sous 
forme  de  crayons  médicamenteux  que  l'on  introduit 
dans  la  cavité  du  col. 

1*^  Caustiques  faibles  pulvérulents,  —  Les  caustiques 
faibles  employés  à  Télat  pulvérulent  sont  :  la  poudre 
(tiodoformc,  Viodure  de  potassium,  Valun^  le  tannin. 

Quelques-unes     de    ces    substances    ont    déjà   été 
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étudiées  lorsque  nous  avons  parlé  des  pansements 
utérins  et  vaginaux  ;  nous  n'avons  dons  pas  à  y  re- 
venir. 

Mode  d'emploi.  —  Les  substances  pulvérulentes  sont 
portées  sur  le  col,  préalablement  mis  à  découvert  au 
moyen  du  spéculum  et  débarrassé  des  sécrétions  qui 
le  recouvrent,  en  se  servant  d'un  tampon  d'ouate  ou 
d'un  insufflateur,  ou  bien  elles  sont  déposées  dans  le 
spéculum  et  propulsées  ensuite  au  contact  du  col  à 
l'aide  d'un  pinceau  de  charpie  ou  d'une  boulette  de 
ouate  tenue  entre  les  mors  de  la  pince  a  pansement 
utérin.  On  maintient  ensuite  la  substance  médicamen-  ^ 
teuse  en  appliquant  un  tampon  d'ouate,  muni  d'un 
fil,  que  la  malade  enlève  au  bout  de  quelques  heures. 
On  peut  encore  se  servir  avantageusement  du  porte- 
topique  vaginal  de  Delisle  dont  nous  avons  donné  la 
figure   page    174.    Cet  instrument    a    l'avantage  de 
permettre  aux  femmes  de  répéter  l'application  tous 
les  jours,  ce  que  ne  pourrait  fairt  aisément  le  mé- 
decin. 

Uiodure  de  potassium  sera  porté  au  contact  du  col 
ainsi  que  nous  l'avons  déjà  indiqué  (voy.  p.  168), 
enfermé  dans  un  nouet  de  ouate. 

Une  injection  détersive  doit  être  pratiquée  après 
comme  avant  l'application  du  tampon,  afin  de  dé- 
barrasser le  vagin  des  débris  d'épithélium  qu'il  con- 
tient et  qui  pourraient  être  une  cause  d'irritation. 

2'*  Crayons  médicamenteux.  Les  substances  em- 
ployées sous  forme  de  crayons  sont  :  ïazotate  d'argent^ 
^'iodoforme,  le  tannin,  le  sulfate  de  zinc. 

La  préparation  de  ces   crayons  réclame  quelques 
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précautions  qu'il  importe  de  ne  pas  négliger.  Les 
crayons  doivent  être  assez  solides,  pour  ne  pas  s'écra- 
ser entre  les  mors  de  la  pince,  lorsqu'on  procède  à 
leur  introduction  ;  de  plus,  ils  doivent  fondre  assez 
rapidement,  aGn  de  permettre  à  la  substance  qui  entre 
dans  leur  composition,  de  se  trouver  rapidement  au 
contact  des  tissus.  Les  crayons  qui  se  dissolvent  trop 
lentement  ont,  en  outre,  l'inconvénient  d'agir  comme 
corps  étranger  et  de  solliciter  des  contractions  uté- 
rines parfois  très-douloureuses  (1). 


(i)  Les  formules  suivantes  que  nous  avons  adoptées  pour  la  confection 
•  des  crayons  nous  ont  été  fournies  par  M.  Godin,  pharmacien,  qui  a  bien 
voulu  se  charger  de  nombreux  essais. 

Le  mode  de  préparation  des  crayons  de  tannin  diffère  notablement  de 
celui  des  autres  crayons. 

lo  Formule  des  crayons  de  tannin  : 

R.  Tannin 1  gramme. 

Glycérine  pure .. .    1  goutte  et  demie. 
M. 

pour  faire  deux  crayons  de  5  centimètres  de  longueur. 

Les  crayons  se  conservent  fort  bien,  sans  se  déformer;  après  un  certain 

temps  toutefois,  ils  deviennent  un  peu  durs  et  se  brisent  facilement  sous 

la  moindre  pression,  il  suftit  de  les  chauffer  légèrement  dans  la  paume  de 

la  main  ou  au-dessus  de  la  flamme  d'une  lampe  pour  leur  redonner  im- 

"       médiatement  une  certaine  élasticité. 

20 Formule  générale  de  M.  Godin  pour  la  confection  des  crayons  autres 
que  les  crayons  au  tannin  : 

R.  Substance  médicamenteuse  (')(..  ^ 
Gélatine ^'jâàagr.SO 

Glycérine  pure 5  gouttes 

M. 

pour  dix  crayons  d^uno  longueur  de  6  centimètres. 

Voici  maintenant  la  manière  dont  il  faut  procéder  pour  la  confection 
de  ces  crayons  :  on  doit  commencer  par  compter  exactement  les  gouttes 
de  glycérine,  qu'on  laisse  tomber  sur  la  gélatine  préalablement  pul- 
vérisée et  contenue  dans  une  capsule  de  porcelaine  placée  sur  un  bain 
de  sable.  On  ajoute  alors  une  dizaine  de  goût  les  d*eau  et  Ton  remue  avec 


(•)  lodoforme,  sulfate  de  «inc,  perchlorure  de  fer,  etc. 
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Lorsqu'on  veut  porter  un  crayon  dans  le  col  uté- 
rin, on  y  parvient  en  mettant  le  museau  de  tanche 
à  découvert  à  l'aide  d'un  spéculum  et  en  faisant  péné- 
trer le  crayon,  dans  le  col,  au  moyen  de  la  pince  à 
paDsement  utérin ,  ou  du  porte-crayon  dont  nous 
avons  donné  précédemment  la  description  (voyez  fig.  9, 
p.  13). 

Si  on  fait  usage  de  ce  dernier  instrument,  il  n'est 
pas  nécessaire  de  se  servir  d'un  spéculum.  U  sufGt 
d'introduire  le  porte-crayon  dans  le  col  et  de  pous- 
ser le  piston  qu'il  présente  pour  dégager  le  crayon. 

Nous  préférons  cependant  avoir  recours  au  spéculum 
qui  permet  d'appliquer  au  fond  du  vagin  un  tampon 
d'ouate  destiné  à  maintenir  le  crayon  en  place  ;  car  le 
plus  souvent  celui-ci  est  expulsé  après  quelques  in- 
stants sous  l'inQuence  de  la  pression  des  tissus  lubréfîés 
par  le  mucus  sécrété. 


une  baeuelte  de  verre  jubi|d'ï  ci  qae  l>  gi'litine  Tormo  une  plte  moUe  et 
boaiog^nt.  On  ajoute  ï  co  moment  la  subalincB  médUaniFntcuae  que 
Too  ntétMgiâ  eiaRlcmant  ri  Je  nouveau  quelques  SDUttes  d'eau  s'il  p»t  né- 
OTMairc.  L«  pitc  mlie  t  refroidir  au  boul  de  la  baguetle,  comme  e«Bai,  ne 
floil  pas  adhérer  aui  doi;;!* .  On  relire  alors  de  la  capsula  la  quanlllé  de 
pâle  n*ee«nire  pour  obtenir  un  oinyon  ;  celle-ci  est  roulÉo  rapidement  sur 
nit  pUulier  comme  on  le  fait  pour  une  misse  de  piluleti  ordinaires.  On  a 
CD  «Diu  de  déposer  sur  ce  pitiilier  un  peu  de  sucre  de  lait  pulrèrlsé  pour 
•mptelier  l'adhéfenec  au  boia.  Le  Bucrc  de  lail  est  choisi  de  préréreDce  i 
ta  poudre  d<  rrglisiie  et  au  Ifcopode  en  raison  do  sa  solubilité.  Puis  on 
Ofi^re  ainsi  successivement  pour  chaque  crayon. 

Le*  crayons  ainsi  préparés,  jouissent  de  l'incomparable  avantage  d'itro 
Aesiblei,  tout  en  étant  assez  résislanta  pour  pouvoir  £[re  saisis,  aans 
•'CcrMcr.  entre  les  mors  do  la  pince  h  pansi-ment  utérin.  La  llexibililû  de 
ee»  crayons  permet  de  les  Introduire  facilement  dans  la  cavité  ulérind 
doni  ils  suivent  la  courbure. 

Quant  «Dx  crayons  de  nitrate  d'argent,  aoitpursoit  nutigépar  le  nib'atc 
de  pota>sc,Ussonlconreclionnéa,  comaueFon  sslt,  eu  faisant  fondre  cc>< 
•obstanoea  dans  une  capsate  et  en  les  cunlant  ensuite  dans  une  lii)go  Itère. 
(Jtmalr^di  Gyntcolugit,  t.vetvi,  p.  396 et 335.) 
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Indications.  —  Les  caustiques  dont  nous  venons  de 
parler  trouvent  leur  application  dans  les  diverses 
variétés  d'ulcérations  du  col  de  Tutérus.  Nous  passe- 
rons donc  en  revue  très-succinctement  ces  ulcéra- 
tions, afin  de  décider  à  quel  caustique  nous  devons 
avoir  recours. 

Si  Ton  a  affaire  à  une  ulcération  folliculeuse  occu- 
pant la  surface  du  museau  de  tanche  ou  la  cavité 
du  col,  on  se  trouve  très-bien  de  la  solution  de  nitrate 
d'argent  au  tiers  ou  au  quart.  Nous  préférons  la  solu- 
tion au  crayon,  parce  qu'elle  pénètre  mieux  dans  tous 
les  replis  de  la  muqueuse. 

L'application  de  la  solution  de  nitrate  d'argent  donne 
une  eschare  de  peu  d'épaisseur  qui  tombe  en  général 
au  bout  de  cinq  à  six  jours.  Aussi,  convient-il  de  ne 
renouveler  les  applications  qu'au  bout  de  ce  temps. 

Dans  ces  ulcérations  superficielles,  on  se  trouvera 
bien  également  des  applications  de  poudre  d'iodoforme 
ou  de  tannin . 

Lorsque  la  surface  ulcérée  est  rouge,  mollasse,  et 
que  le  col  est  tuméfié,  nous  préférons  la  teinture 
d'iode  à  cause  de  sa  propriété  résolutive. 

L'iodoforme  jouit,  comme  l'on  sait,  de  propriétés  ci- 
catrisantes énergiques,  en  même  temps  que  d'un 
pouvoir  anesthésique  très-marqué.  Il  nous  a  toujours 
paru  remplacer  très-avantageusement  les  attouche- 
ments avec  la  teinture  d'iode. 

Les  ulcérations  saignantes  et  à  aspect  variqueux  se- 
ront modifiées  heureusement  par  la  solution  de  per- 
chlorure  de  fer  à  30°. 

Lorsqu'on  fait  usage  de  l'une  ou  l'autre  de  ces 
solutions,  il  faut  renouveler  l'application  tous  les  cinq 
ou  six  jours. 


CAUTERISATION    I 


Le  D'  Antonio  di  Bernardo  {de  Castagirone)  (Sicile), 
dans  une  letire  publiée  par  la  Gazette  hebdomadaire 
du  20  novembre  I87i,  vante  les  applications  locales  de 
solutions  d'hydrate  rie  chloral  contre  les  ulcérations 
rebelles  du  col  utérin.  Il  touche  la  surface  ulcérée  une 
fois  par  jour  à  l'aide  d'un  pinceau  imbibé  d'une  solu- 
tion assez  concentrée  {2  gr.  de  chloral  pour  25  gram- 
mes d'eau).  Il  prétend  avoir  obtenu  en  peu  de  temps, 
à  l'aide  de  ce  moyen,  la  guérison  d'ulcérations  jus- 
qu'alors rebelles  aux  applications  topiques  usitées  en 
pareil  cas. 

Lorsque  les  ulcérations  sont  un  peu  boursouflées, 
végétantes,  il  convient  de  se  servir  d'un  caustique  plus 
énergique  que  ceux  que  nous  venons  d'indiquer,  Mayer 
et  Scanzoni  vantent  alors  l'acide  pjToIigneux.  M.  Gal- 
lard  préfère  l'acide  acétique  cristallisable,  bien  que  son 
application  soit  trcs-douloureuse,  ou  l'acide  phénique 
dissous  dans  l'alcool. 

Les  crayons  de  tannin  qui  ont  été  surtout  préconisés 
par  Becquerel  et  Rodier  jouissent  de  propriétés  astrin- 
gentes très-marquées,  ils  peuvent  être  utiles  dans  la 
métrite  chronique  avec  ulcération.  Sous  l'influence  de 
cette  substance,  le  col  se  rétracte  et  son  volume  devient 
moindre;  le  catarrhe  utérin  et  vaginal  qui  accompagne 
la  métrite  diminue  notablement. 

Bien  que  les  crayons  de  tannin  jouissent  de  grands 
avantages,  au  dire  de  certains  auteurs,  il  n'en  faut  pas 
moins  les  employer  avec  réserve,  car  leur  simple  in- 
troduction dans  le  col  a  pu  déterminer  des  accidents 
que  nous  ferons  connaître  quand  nous  étudierons 
la  médication  intra-utérine  (voyez  p.  24.'»). 

Le  crayon  d'azotate  d'argent  sert  à  toucher  la  sur- 
face ulcérée  du  col  ou  à  être  introduit  dans  sa  cavité. 
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Nous  préférons  la  solution  qui  pénètre  mieux  dans 
tous  les  interstices. 

On  a  encore  employé  ce  crayon  mitigé  avec  du  ni- 
trate de  potasse  et  laissé  à  demeure  dans  le  col. 

Les  crayons  d'iodoforme  auxquels  nous  avons  recours 
depuis  plusieurs  années,  nous  ont  rendu  de  véritables 
services  dans  le  cas  d'ulcération  inflammatoire.  Ils 
ne  déterminent  pas  en  général  de  coliques  et  sont 
très-bien  supportés. 

Nous  venons  de  passer  en  revue  les  divers  agents  que 
Ton  utilise  quand  il  existe  des  ulcérations  du  museau 
de  tanche.  Nous  devons  ajouter  qu'il  existe  des  malades 
atteintes  de  métrite  chronique  chez  lesquelles  le  col 
bien  que  volumineux  ne  présente  pas  d'ulcération  et  où 
il  est  néanmoins  utile  d'appliquer  à  sa  surface  certaines 
substances  qui  ont  pour  but  d'en  amener  le  dégorge- 
ment. C'est  dans  ces  cas  que  nous  avons  vu  M.  Gal- 
lard  employer  avec  succès  l'iodure  de  potassium 
contenu  dans  l'intérieur  d'un  tampon  d'ouate.  Cette 
substance  placée  au  contact  du  col  y  détermine  le  plus 
souvent  une  ulcération  qui  guérit  en  général  assez 
rapidement.  On  observe  ensuite  une  diminution  du 
volume  de  l'organe.  Il  est  nécessaire  de  recourir  à  l'em- 
ploi de  ces  tampons^  à  plusieurs  reprises  et  après  un 
intervalle  qui  doit  être  de  huit  à  dix  jours. 

B.   Caustiques  énergiques. 

Les  caustiques  énergiques  dont  on  fait  usage  sont 
employés  à  l'état  liquide  ou  à  l'état  solide. 

a.  Caustiques  énergiques  liquides.  —  Les  caustiques 
énergiques  liquides  auxquels  on  recourt  d'habitude 
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sont  :  Vaxotate  acide  de  mercure,  le  bi-chlorure  de  mer- 
cure en  solution  alcoolique  (solution  de  Plenck),  l'acide 
chromique  en  solution  concentrée,  les  acides  suif urique . 
arctique,  phénique,  les  solutions  de  chlorure  d'anti- 
moine et  de  zinc. 

Mode  d'emploi.  —  Ces  caustiques  sont  appliqués  sur 
le  col  mis  à  di^couvert  par  le  spéculum  au  moyen  d'un 
pinceau  monlé  sur  une  tige  de  bois  (voy.  fig.  6,  p.  U). 
Le  pinceau  imbibé  de  la  substance  caustique  doit  être 
Tortement  exprimé  contre  les  parois  du  vase  pour  éviter 
que  le  liquide  fuse  le  long  du  museau  de  tanche  et 
produise  des  eschares  de  la  paroi  vaginale. 

Une  Fois  l'application  terminée,  il  est  nécessaire, 
avant  de  retirer  le  spéculum,  de  faire  une  injec- 
tion d'un  demi-litro  d'eau  au  moins,  pour  enlever 
l'excès  de  caustique.  C'est  là  une  précaution  qu'il  ne 
faut  jamais  négliger.  Une  fois  l'injection  pratiquée  et 
le  vagin  desséché  au  moyen  de  charpie  ou  de  ouate,  il 
est  bon  d'appliquer  un  tampon  muni  d'un  fil,  su  con- 
tact du  col. 

LiOrsque  nous  avons  recours  aux  caustiques  énergi- 
ques, nous  préférons  remplacer  le  pinceau  de  charpie 
par  une  mince  baguette  de  bois  à  l'extrémité  de  la- 
quelle nous  enroulons  une  légère  couche  de  ouate:  de 
celte  façon  on  n'a  pas  à  redouter  de  voir  le  caustique 
fuser  au  delà  du  point  que  l'on  veut  toucher,  à  cause  de 
la  très-petite  quantité  de  liquide  absorbée  par  la  ouate, 
mais  qui  cependant  est  suffisante. 

b.  Caustiques  solides  énergiques.  —  Les  caustiques 
solides  énergiques  employés  sont  :  l'acide  chromique 
cristallisé,  la  pâte  de  Canquoin,  la  pâte  de  Vienne,  le 
caustique  Filhos,  la  potasse  caustique. 
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Il  faut  avoir  grand  soin,  quand  on  fait  usage  de  Tune 
ou  l'autre  de  ces  substances,  d'éviter  qu'une  certaine 
quantité  de  l'agent  caustique  vienne  toucher  les  parois 
du  vagin,  car  il  pourrait  en  résulter  des  désordres 
graves.  Outre  des  cicatrices  vicieuses,  on  s'exposerait  à 
voir  survenir  une  ouverture  du  cul -de-sac  péritonéal 
rétro-utérin  ou  une  fistule  vésico-vaginale. 

Mode  d'emploi.  —  L'acide  chromique  dont  l'énergie 
est  très- considérable  et  qui  par  cela  même  se  rappro- 
che beaucoup  du  fer  rouge,  comme  action,  donne  une 
eschare  sèche,  jaunâtre.  M.  Gallard,  auquel  nous 
l'avons  souvent  vu  employer,  le  considère  comme  un 
des  meilleurs  caustiques  énergiques  auquel  nous 
puissions  recourir.  M.  Siredey  en  fait  de  fréquentes 
applications  dans  son  service  à  l'hôpital,  et  récemment 
M.  Kœberlé  (l)  en  a  préconisé  l'emploi  dans  les  altéra- 
tions rebelles  du  col  et  dans  l'épithélioma.  Ce  dernier 
auteur  conseille  d'appliquer  cet  agent  avec  certaines 
précautions  que  nous  allons  faire  connaître. 

La  forme  sous  laquelle  M.  Kœberlé  emploie  l'acide 
chromique  est  la  substance  en  cristaux.  Il  prend 
dans  une  soucoupe  une  petite  quantité  de  cet  ^cide,  et 
porte,  à  travers  un  spéculum  plein,  quelques  cristaux 
sur  les  différents  points  de  la  plaie,  à  l'aide  d'un  tortil- 
lon de  charpie  fixé  à  l'extrémité  de  la  pince  à  panse- 
ment utérin;  il  maintient  le  tortillon  appliqué  pen- 
dant quelques  instants  sur  la  surface  de  l'ulcération. 


(i)  Traitement  des  ulcérations  du  col  par  tacide  chromique  {Gazette 
médicale  de  Strasbourg,  {•*  septembre  1876  et  Annales  de  gynécologie 
octobre  1876^  p.  305). 
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ptùs  il  le  retire,  de  temps  en  temps,  alîii  d'en  essuyer 
rhumidité  et  le  reporte  sur  la  partie  malade,  chnrgé  de 
nouveaux  cristaux,  jusqu'à  c«  que  toute  la  surface  en 
soit  couverte. 

L'eschare  ainsi  obtenue  présente  uae  épaisseur  de  2  h 
3  millimètres. 

L'application  du  caustique  exige  quelquefois  un 
temps  assez  long,  d'un  quart  d'heure  à  une  demi-heure. 
n  est  bon  de  garnir  la  partie  inférieure  du  col  d'une 
petite  quantité  de  charpie  pour  éviter  que  le  sel  dissous 
par  les  liquides  sécrétés  s'insinue  entre  le  col  et  les  pa- 
rois du  spéculum. 

Il  n'est  pas  rare  de  voir  survenir  à  la  suite  de  cette 
cautérisation  quelques  symptômes  d'empoisonnement 
qui  se  traduisent  par  des  voinissemenls  et  quelquefois 
de  la  diarrhée.  Aussi,  esl^il  nécessaire,  lorsque  la  cauté- 
risation est  effectuée,  d'enlever  l'excès  du  médicament 
en  se  servant  d'un  tampon  de  charpie  imbibé  d'eau 
fraîche,  que  l'on  porte  à  plusieurs  reprises  sur  la  surface 
cautérisée,  jusqu'à  ce  que  l'eau  ressorte  parfaitement 
claire.  Une  bonne  précaution  consiste  alors  à  projeter 
sur  le  col  une  certaine  quantité  d'eau  (1  litre),  au  moyen 
d'un  irrigateur. 

Les  vomissements  surviennent  quelquefois  au  bout 
de  IS  à  20  minutes,  d'autres  fois  au  bout  d'une  heure  à 
une  heure  et  demie,  mais  après  7  heures,  tout  accident 
d'intoxication  a  généralement  disparu. 

L'escbare  produite  se  détache  du  10*  au  15' jour,  et  la 
cicatrisation  est  obtenue  au  bout  de  5  à  6  semaines. 

Lorsque  les  tissus  sont  profondément  altérés  il  est 
indispensable  de  faire  de  nouvelles  cautérisations  ; 
M.  Kœberlé  ne  s'est  pas  encore  trouvé  dans  la  nécessité 
d'en  fiiire  plus  de  trois. 
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Après  la  cautérisation  il  convient  d'appliquer  un 
tampon  et  de  faire  pratiquer  deux  injections  déter- 
sives  par  jour. 

Lorsqu'on  emploie  la  pâte  de  Vienne  ou  la  potasse 
caustique,  on  laisse  le  spéculum  en  place  pendant  tout 
le  temps  que  dure  l'application,  temps  qui  n'excède 
guère  8  à  iO  minutes,  puis  on  fait  une  injection  à  tra- 
vers le  spéculum  et  l'on  applique  un  tampon  d'ouate. 

Le  caustique  Filhos  (1)  qui  est  de  la  pâte  de  Vienne 
solidifiée,  s'emploie  dans  les  mêmes  conditions  que  la 
pâte  de  Vienne,  il  a  l'avantage  de  pouvoir  être  manié 
beaucoup  plus  facilement. 

La  pâte  de  Canquoin  s'applique  à  la  surface  du  col, 
ou  dans  sa  cavité. 

Lorsqu'on  veut  étendre  cette  pâte  sur  le  museau  de 
tanche,  on  taille  une  rondelle  d'une  étendue  propor- 
tionnelle à  la  surface  que  l'on  veut  couvrir,  puis  on 
applique  un  large  tampon  destiné  à  préserver  les  pa- 
rois vaginales  du  contact  de  ce  puissant  caustique. 

Quelquefois  aussi  on  place  cette  pâte  dans  Tinté- 
rieur  du  col;  il  faut  comme  dans  l'application  faite  à  la 
surface,  introduire  un  tampon  de  façon  à  soutenir 
la  flèche  de  caustique  et  à  l'empêcher  de  tomber  dans 
le  vagin. 

Nous  conseillons  d'employer  ces  caustiques  très- 
énergiques  avec  les  plus  grandes  précautions,  à  cause 
des  désordres  graves  qu'ils  pourraient  déterminer  s'ils 
venaient  à  se  mettre  en  contact  avec  les  parois  vagi- 
nales. 


{{)  De  la  cautérisation  du  col  de  F  utérus  avec  le  caustique  solidifié  de 
potasse  et  de  chaux^  par  le  D'  Filhos.  Revue  médicale^  cahier  de  janvier 
1847. 
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Indications-  —  Les  caustiques  solides  et  liquides 
énergiques,  conviennent  dans  les  ulcérations  rebelles 
et  végétantes,  dans  l't'pîthélioma  du  col. 

Le  nitrate  acide  de  mercure  qui  permet  d'obtenir  des 
cautérisations  également  profondes  présente  l'incon- 
■vénient  de  fuser  au  delà  du  point  touché,  de  mettre 
ainsi  à  vif  des  parties  saines,  et  au  dire  de  M.  Kœ- 
berlé,  il  prédispose  h  des  cicatrices  vicieuses.  Il  a  pu 
aussi  donner  lieu  parfois  à  des  accidents  d'intoxication 
mércurielle.  Ce  caustique  a  surtout  été  conseillé  dans 
les  ulcérations  syphiliques  du  col  :  plaques  muqueuses 
ou  chancres. 

L'acide  nitrique,  préconisé  récemment  par  le  doc- 
teur Woodbury  (de  Washington)  et  par  le  docteur 
James  Braithwle  (de  Leeds)  <1),  nous  a  fourni  de  bons 
résultats  dans  certains  cas  d'ulcérations  végétantes; 
son  application  n'est  pas  douloureuse,  et  l'eschare 
qu'il  détermine  est  assez  profonde. 

Contre-indications.  —  La  cautérisation  du  col  peut 
déterminer  des  accidents  dont  il  est  bon  d'être  pré- 
Tenu  si  l'on  ne  veut  discréditer  une  méthode  d'une  uti- 
lité incontestable. 

Lorsqu'on  se  met  en  devoir  de  pratiquer  une  cauté- 
risation du  col.  même  légère,  il  faut  s'ôtre  assuré  au 
préalable  par  le  toucher  qu'il  n'e-xiste  pas  de  com- 
plication inflammatoire  des  tissus  péri-utérins,  ou 
un  état  inflammatoire  aigu  de  l'organe  utérin  lui- 
même.  La  cautérisation  pratiquée  dans  ces  circon- 
stances pourrait  amener  une  recrudescence  de  l'état 


(1)  OtiUtnralJournnl.  !87S,  p.  iSl,  et  Aa.talf.t  de  gytUologie, 
hl*  ISTS,  p.  3K, 
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inflammatoire  et  l'extension  de  rinflammatîon  au  péri- 
toine. 

La  cystite  que  Ton  rencontre  assez  souvent  conlme 
complication  des  maladies  de  l'utérus ,  doit  égale- 
ment rendre  très-réservé  dans  l'emploi  de  la  cautéri- 
sation. 


§11.  —  CAUTÉRISATION  POTENTIELLE  INTRA-PARENCHTMATEUSS. 

• 

Dans  la  cautérisation  intra-parenchymateuse,  la  sub- 
stance caustique  est  injectée,  dans  Tépaisseur  du  tissu 
utérin,  au  moyen  d'une  seringue  armée  d'un  trocart 
capillaire. 

Les  caustiques  que  l'on  emploie  alors  sont  desti- 
nés à  amener  la  destruction  du  tissu,  dans  les  cas  de 
dégénérescence  de  l'organe.  Les  substances  qui  ont 
été  ainsi  injectées  sont  :  une  solution  de  chlorure  de 
zinCy  V acide  acétique,  le  perchlorure  de  fer. 

Nous  ne  nous  étendrons  pas  plus  longuement  ici  sur 
ce  mode  de  cautérisation,  que  nous  nous  proposons  de 
décrire  dans  un  chapitre  ayant  pour  titre  :  injections 
intra-^parenchymateuses. 


ARTICLE  II. 
CAUTÉRISATION  ACTUELLE. 

La  cautérisation  du  col  de  l'utérus  par  le  cautère 
actuel  n'a  pris  rang  dans  la  thérapeutique  des  ma- 
ladies utérines  que  depuis  un  petit  nombre  d'an- 
nées. C'est  à  Jobert(de  Lamballe),  en  1830,  que  reviei^t 


CAUTEEISATIO»   DU  COL.  203 

'noDDeur  d'avoir  fait  connaître  les  indications  théra- 
peutiques précises  de  cet  utile  agent. 

Depuis  cette  époque,  la  cautérisation  actuelle  n'a  cessé 
d'être  employée,  pur  la  plupart  des  chirurgiens,  entre 
les  mains  desquels,  elle  a  rendu  d'incontestables  ser- 
vices. 

La  cautérisation  actuelle  se  pratique  au  moyen  d'ap- 
pareils divers  :  fer  rougi  au  feu,  thermo-cautère, 
galvano-cautère,  cautère  à  gaz,  cylindres  de  char- 
bon, etc. 

Mais  avant  de  faire  connaître  ces  divers  appareils, 
il  est  utile  d'examiner  l'action  physiologique  du  cau- 
tère actuel,  afin  d'en  mieux  saisir  les  indications  théra- 
peutiques. 

Dans  la  description  que  nous  allons  fournir,  nous 
aurons  surtout  en  vue  la  cautérisation  au  moyen  d'un 
fer  rougi  au  feu,  à  laquelle  on  a  plus  généralement 
recours,  et  dont  l'action  thérapeutique  est  aussi  plus 
énergique. 

Lorsque  nous  examinerons  ensuite  les  autres  appa- 
reils employés,  nous  indiquerons,  chemin  faisant,  les 
différences  qu'ils  présentent  soit  dans  leur  action 
physiologique,  soit  dans  leur  mode  d'application. 

Action  physiologique  du  fer  ronge.  —  L'action  du 
cautère  actuel  varie  suivant  que  la  cautérisation  estpro- 
fonde  ou  superficielle,  dans  un  cas  elle  est  destructive, 
dans  l'autre  elle  est  surtout  modificatrice.  Ces  deux 
modes  d'action  différents  trouvent  leur  application  dans 
les  diverses  affections  de  ta  matrice. 

L'application  d'un  fer  rouge  à  la  surface  du  col  uté- 
rin n'est  point  douloureuse.  C'est  à  peine  si  les  ma- 
lades   éprouvent  la  sensation    d'une  légère  chaleur 


204   TRAITÉ  ELEMENTAIRE  DE  CHIRURGIE   GYNECOLOGIQUE. 

s^irradiant  dans  rabdomen,  ou  d'un  liquide  chaud  que 
Ton  verserait  dans  le  vagin.  La  douleur,  quand  elle 
existe,  est  due  à  la  pression  de  Tinstrument  sur  le  col 
utérin. 

La  cautérisation  au  fer  rouge  détermine  une  eschare 
blanchâtre  qui  varie  en  épaisseur,  suivant  le  temps 
pendant  lequel  le  fer  rouge  a  été  maintenu  au  contact 
des  parties  ;  elle  produit  en  outre,  une  coagulation  du 
sang  dans  les  vaisseaux,  à  une  certaine  distance  du 
point  mortifié;  d*où  résulte  une  diminution  de  la  vascu- 
larisation  et  la  rétraction  du  tissu,  au  moment  de  la  ci- 
catrisation. L'eschare,  qui  a  une  certaine  épaisseur,  met 
en  général  huit  à  dix  jours  avant  de  se  détacher.  Elle 
laisse  à  nu,  après  sa  chute,  une  surface  récouverte  de 
bourgeons  charnus^  qui  se  cicatrise  après  un  nombre  de 
jours  variable  suivant  les  sujets  et  retendue  de  Fes- 
chare.  La  cautérisation  actuelle,  même  profonde,  ne 
détermine  pas  la  production  d*un  tissu  de  cicatrice  ;  la 
muqueuse  se  répare  et,  au  bout  de  peu  de  temps,  il  ne 
reste  plus  de  traces  de  la  cautérisation. 

M.  Gourty  a  rapporté  un  exemple  remarquable  de 
cette  réparation  de  la  muqueuse  (1).  Il  s'agissait  d'un 
renversement  de  la  matrice,  chronique  et  irréductible, 
pour  lequel  l'ablation  ou  la  destruction  de  l'organe 
paraissaient  indiquées.  M.  Gourty  recourut  à  un 
cautère  composé  d*une  masse  de  fer  considérable  afin 
de  constituer  un  réservoir  de  chaleur  supérieur  à  celui 
des  cautères  ordinairement  employés.  Malgré  des  cau- 
térisations énergiques  et  répétées  jusqu'à  quatorze  fois, 
cet  auteur  vit  la  muqueuse  se  régénérer  au  point  de 
Tohliger  à  renoncer  à  ce  moyen. 

(1)  Courty,  Traité  des  maladies  de  Vutérus,   1872. 
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Cette  réparation  de  la  muqueuse  est  une  circonstance 
importante  à  noter  en  ce  qu'on  n'est  pas  exposé  à  voir 
des  cicatrices  vicieuses  se  produire,  non  plus  que  la 
réunion  du  col  avec  les  parois  -vaginales. 

Lorsque  l'application  du  cautère  rougi  au  feu  a  lieu 
rapidement  à  la  surface  du  tissu,  la  destruction  est  su- 
perficielle ;  l'application  a  alors  pour  but  d'imprimer 
une  modification  à  la  vitalité  de  l'organe  et  d'en  chan- 
ger le  mode  de  nutrition.  L'eschare  se  présente  alors 
sous  forme  d'une  pellicule  mince,  blanchâtre,  qui  se 
détache,  en  général,  au  bout  de  trois  à  quatre  jours,  et 
laisse  à  nu  une  surface  rouge,  granuleuse,  bourgeon- 
nante qui  se  cicatrice  après  un  temps  variable.  La  cau- 
térisation légère  ne  produit  pas,  comme  la  cautéri- 
sation profonde,  la  coagulation  du  sangdans  l'intérieur 
des  vaisseaux;  elle  détermine,  au  contraire,  une  aug- 
mentation de  la  vascularité  et  la  production  de  vais- 
seaux de  nouvelle  formation. 

La  cautérisation  au  fer  rouge  n'a  que  peu  d'influence 
sur  la  menstruation  ;  disons  même,  qu'il  n'est  pas  rare 
d'observer  le  retour  régulier  des  régies,  chez  des  fem- 
mes qui  présentaient  auparavant  quelques  irrégularités 
de  celte  fonction,  sous  l'influence  de  la  lésion  qui  a  ué- 
cessité  l'emploi  de  la  cautérisation  actuelle. 

Cela  dit,  passons  en  revue  les  divers  appareils  desti- 
nés à  pratiquer  la  cautérisation  actuelle. 

A.  Ter  rougi  au  lea.  —  Le  cautère  que  l'on  fait  rou- 
gir au  feu  se  compose  d'une  tige  de  fer  de  25  à  30  cen- 
timètres de  longueur,  terminée  à  l'une  de  ses  extréroi- 
Its  par  un  renllement  de  forme  variable  et  pouvant  de 
l'autre  s'adapter  sur  un  manche  de  bois,  destiné  à  être 
saisi  parla  main  de  l'opérateur. 
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La  partie  renflée  possède  des  formes  variables,  oli- 
vaire,  sphérique,  en  roseau,  nummulaire  ou  en  bec 
d'oiseau  (voy.  ûg.  86).  Cette  dernière  forme  est  sur- 
tout employée  quand  on  se  propose  de  cautériser  la 
cavité  du  col  ou  de  pratiquer  l'igniponcture  du  museau 
de  tanche. 

Le  fer  doit  être  porté  au  rouge  blanc,  afin  d'éviter 
l'adhérence  aux  tissus,  ce  qui  ne  manquerait  pas  d'arri- 
ver si  l'instrument  était  au  rouge  sombre. 

B.  Thermo-cautère.  —  Cet  appareil  très-lngénîeux 
inventé  il  y  a  quelques  mois  par  M.  le  docteur  Pa- 
quelin,  est  d'un  maniement  facile  ;  il  nous  semble  de- 
voir remplacer  très-avantageusement,  dans  un  grand 
nombre  de  circonstances,  les  cautères  précédents  ;  di- 
sons cependant,  qu'à  cause  de  son  peu  de  rayonnement 


B 
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«r^ 


E 


i 


Fi6.  86.  —  Diverses  formes  de  cautères. 

A,  Cautère  olWaire.  —  B,  Cautère  sphérique.  —  C,  Cautère,  en  bec 
d'oiseau .  ~~  D,  Cautère  nummulaire.  —  E,  Cautère  en  roseau. 


il  ne  nous  parait  pas  pouvoir  modifier,  aussi  énergique- 
ment  que  le  fer  rougi  au  feu,  la  vitalité  des  tissus.  G^est, 
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peut-ôtre,  un  inconvénient,  sur  lequel  il  est  bon  d'ap- 
peler l'attention.  En  revanche  il  n'expose  pas  aux 
mêmes  dangers  à  cause  de  sa  sphère  d'action  beau- 
coup plus  limitée. 

L'appareil  de  M.  Paquelin  repose  sur  des  principes 
que  nous  avons  appris  à  connaître,  dans  nos  cours 
de  physique,  à  savoir  :  qu'un  Ql  de  platine  préalable- 


ment rendu  incandescent  au  moyen  d'une  lampe  à  al- 
cool conserve  sa  température  lorsqu'on  le  place  dans 
la  vapeur  d'un  hydrocarbure  d'hydrogène. 

Le  thermo-cautère  se  compose  de  trois  parties  essen- 
Uelles:  un  flacon  contenant  une  certaine  quantité  d'es- 
sence minérale,  une  soufflerie,  le  cautère. 

Le  cautère  est  formé  d'un  cône  de  platine  au  cen- 
tre duquel  la  vapeur  d'hydrocarbure  d'hydrogène 
est  projetée  au  moyen  de  la  soufOerie.  L'extrémité  du 
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cautère  présente  des  formes  variables,  de  façon  à  s'q 
dapter  aux  divers  besoins  de  la  pratique  gynécoloj 
gique  (voy.  fig.  88). 

Quand  OD  veut  se_scrvir  de  l'instrument,  on  plonge 
l'extrémité  de  platine  dans  la  partie  blanche  delà  flamme 
d'une  lampe  à  alcool,  puis  au  bout  de  30  à  40  secondes 


Fig.  88.  —  Formes  diveriaB  des  cBulJres  thermo-eau rtique 
du   D'  Poquelin. 

sans  cesser  de  maintenir  le  cautère  dans  la  flamme,  oii'l 
fait  fonctionner  l'insufflateur  par  petites  saccades.  Une  i 
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sorte  de  bruissement  annonce  alors  que  la  combustion 
s'opère  et  presque  à  l'instant  le  platine  devient  incan- 
descent. L'instrument  fonctionne  avec  une  régularité 
parfaite,  pourvu  toutefois,  qu'on  ait  soin  de  ne  pas 
insuffler  la  vapeur  d'essence  minérale  avec  trop  de 
violence,  surtout  lorsqu'on  fait  les  premières  insuf- 
flations. 

Le  thermo-cautère  a  en  outre  l'avantage  de  ne  pas 
effrayer  les  malades,  l'appareil  pouvant  être  mis  en  état 
de  fonctionner  à  Tinsu  pour  ainsi  dire  de  la  femme. 

M.  Guèrard  a  fait  construire,  il  y  a  plusieurs  années 
déjà,  chez  M.  Mathieu,  un  cautère  assez  analogue  au 
précédent,  quant  à  la  forme,  mais  dont  le  principe  est 
un  peu  différent.  Comme  le  thermo-cautère,  il  peut 
Olre  très-utilement  employé  dans  la  pratique  gynéco- 
logique. 

G.  Galvano-cautëre.  —  Nous  ne  ferons  que  mention- 
ïior  ici  cet  appareil  qui,  d  cause  de  son  volume  et  du 
maniement  de  liquides  qu'il  nécessite,  doit  être  com- 
plètement laissé  de  coté  quand  il  s'agit  de  pratiquer  une 
simple  cautérisation  du  col. 

Nous  aurons  Toccasion  de  parler  de  cet  instrument, 
quand  nous  étudierons  les  divers  procédés  d'amputa- 
tion du  col. 

D.  Cautère  à  gaz.  —  11  se  compose  (voy.  Og.  89)  d'un 
ballon  de  caoutchouc^  dans  lequel  on  accumule  une 
certaine  quantité  de  gaz  d'éclairage  ou  de  gaz  hydro- 
gène; le  jet  de  gaz  est  ensuite  enflammé,  à  l'extrémité 
d'un  tube  capillaire  dont  on  règle  le  débit, au  moyen  d'un 
robinet.  La  flamme  est  alors  projetée  sur  le  tissu  qu'il 
s'agit  de  cautériser,  et  maintenue  en  contact  avec  lui, 

TB.   D£   CBIH     UTNKi'..  14 
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pendant  un  temps  plus  ou  moins  long,  suivant  Tépais- 
seur  Je  l'eschare  que  Ton  désire  produire. 


Fkî.  SKK  —  Ciiiitère  A  Gai. 
Fi.!.'.  1.    —   A,    Uéservoip    «lo  caoutcliuuc  «lestinc   û  coiitcuir  lo  j-'J" 

IJ,  Tu  1)0  muni  d'un  niimche  et  (Tun  roi >i net  K. 
'.',  Pertui?  nfir  lej|uel  s'ùcliîiiipe  le  j^a/. 

Fij,'.  2.  —  I),  Toile  métallique  qui  entoure  roxtrémilé  tlu  tube. 
K,  Jet  de  iraz  enflammé. 


Lorsqu'on  a  recours  au  cautère  à  gaz,  il  est  néces- 
saire de  faire  usage  d'un  spéculum  à  double  paroi  dans 
laquelle  circule  un  courant  d'eau  froide  (voy.  fîg.  90). 

0.  Cylindres  de  charbon  et  bâton  de  cire  à  cacheter. 

—  M.  Boniiafond  a  eu  l'idée  de  se  servir  pour  la  cauté- 
risation acluelK^  du  col,  de  petits  cylindres  formés  de 
charbon  mélaiigé  ù  une  certaine  quantité  de   nitrate 
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de  potasse  et  que  Ton  eiillamme  au  contact  d'une  bou- 
gie. 

Voici  la  composition  de  ces  crayons  : 

R.  Nitrate  de  potasse 2  grammes 

Poudre  de  charbon  de  bois.     30        — 
Gomme  adragant 10        — 

IMus  récemment,  le  docteur  Getchel  (1)  a  préconisé 


B 


Via,  iKK  —  Spéculum  à  iloulilo  courant  pour  la  cautérisation 

«lu  col. 


A,  Tu'ii?  .-ît-rvant  A  l'arrivro  du  liquiile. 
IJ,  l'uhe  .servant  ù  la  sortie  du  liquide. 


des  crayons  presque  entièrement  semblables  aux  pré- 
cédents et  dont  voici  la  composition  : 

11.  Nitrate  dépotasse 1   gramme. 

Charbon  de  bois 28        — 

Poudre  d'acacia i         — 

Kau Q.S. 

M. 

Ces  cylindres  qui  s'éteignent,  dès  qu'ils  arrivent  au 

l;  L'oM-fii'infijte,  ni;jrs  1 871  cl  Afuiaks (/'j  ,jijnccohnjir,  1. 1,  p.  39U. 
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contact  (les  tissus,  ne  peuvent  guère  Être  utilisés  que* 
lorsqu'il  s'agit  de  produire  des  escbares  superficielles. 
Quant  au  bùton  de  cire  à  cacheter  enflammé,  préco- 
nisé par  Scanzoni,  nous  ne  le  citons  que  pour  mémoire,  i 
à  cause  de  son  action  tout  à  frtit  insurûsante. 


Mode  d'emploi  du  cautère  actuel.  —  Quand  on  se 
propose  de  recourir  à  l'emploi  du  cautère  actuel,  iKaut 
mettre  le  col  à  découvert  au  moyen  d'un  spéculum 
plein,  mauvais  conducteur  du  calorique,  tels  que  les 
spéculums  en  bois  et  en  ivoire.  11  faut  avoir  grand  soin 
que  le  spéculum  embrasse  exactement  le  museau 
de  tanche  et  qu'aucun  repli  du  vagin  ne  se  trouva 
interposé  entre  l'instrument  et  le  col.  Sans  cette  pré- 
caution, le  tissu  vaginal  se  trouverait  atteint  par  la 
cautérisation  et  l'on  pourrait  voir  survenir  plus  tard 
une  cicatrice  vicieuse,  ou  bien  l'inflammation,  ou 
même  l'ouverture  du  péritoine  qui,  comme  l'on  sait» 
tapisse  la  partie  supérieure  de  lu  paroi  vaginale  posté- 
rieure. 

Avant  d'appliquer  le  fer  rouge  sur  le  museau  de 
tanche,  il  faut  absterger  la  surface  à  cautériser,  avec 
un  tampon  d'ouate  tenu  à  l'extrémité  d'une  pince  à 
pansement  utérin,  puis,  porter  sans  hésitation  le  Ter 
rouge  sur  le  col  et  le  laisser  en  contact  avec  lui,  plus 
moins  longtemps,  suivant  le  but  qu'on  se  propose  etquft^J 
nous  ferons  connaître  quand  nous  parlerons  des  iiu 
cations  de  la  cautérisation  actuelle. 

Il  peut  être  nécessaire  de  porter  successivemenfe 
deux  fers  rougis,  à  la  surface  du  tissu,  mais  c'est  là,  il 
faut  le  dire,  une  exception,  un  seul  fer  rouge  suffisant 
généralement.Lorsqu'on  appliqueainsi  deux  fers  rouges 
sur  le  museau  de  tanche,  il  est  bon  de  faire  enl 


«  a 
fer^H 

lOU^I 
qu»H 
Ldi^H 
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î  deux  applications  une  injection  d'eau  froide  dans 
le  spûculum,  afin  d'éviter  réchaufiement  de  cet  ins- 
trument, et  l'accumulation  du  calorique  dans  rr-paia- 
sear  des  tissus.  Môme  lorsqu'on  ne  fait  usage  que 
d'un  seul  fer  rouge,  il  faut  toujours  avoir  soin,  avant  de 
retirer  le  spéculum,  de  faire  l'injection  dont  nous 
venons  de  parler.  Cette  injection  d'eau  sera  faite  au 
moyen  d'un  irrigateur  Eguisier  ou  d'une  poire  de 
caoutchouc.il  ne  faut  jamais  oublier  do  faire  garderie 
repos  à  la  malade  ;  aussi  convient-il  d'éviter  de  faire  des 
cautérisations  dans  son  cabinet. 

La  cautérisation  a  pour  but,  avons-nous  dit,  d'agir  1 
superBciellement  en  vue  de  modifier  la  vitalité  de  l'or-  ' 
gane  ou  bien  de  détruire  une  certaine  épaisseur  des 
tissus.  Dans  le  premier  cas.  on  obtiendra  le  résultat 
désiré,  en  laissant  le  cautère  en  contact  avec  la  mu- 
queuse, pendant  une  ou  deux  secondes;  dans  le  second, 
en  appliquant  le  cautère  pendant  plusieurs  secondes 
ou  CD  faisant  agir  successivement  deux  fers  rougis. 

La  cautérisation  que  nous  venons  do  décrire,  peut  1 
être  appelée  cautérisation  en  surface.  Dans  une  autre  , 
variélé,  on  a  recours  à  des  cautères  filiformes,  que  ] 
l'on  fait  pénétrer  dans  l'épaisseur  du  tissu  utérin  à  une  ; 
profondeur  variable,  4  à  8  millimètres,  et  dans  six  ou  1 
huit  endroits  ditférents.  La  cautérisation  prend  alors  la  ■ 
nom  d'igniponcture. 

Cette  méthode  signalée  récemment  par  M-  Courty, 
et  que  M,  Siredey  emploie  depuis  un  certain  temps 
déjà,  comme  l'atteste  la  thèse  publiée  par  M,  Boda(l) 


(!)  Bodn.  Triritrmmt  df  la  a 
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en  187"),  nous  a  paru  rendre  île  véritables  services  dans 
le  traitement  de  la  m^trite  chronique. 

Ui^niponcture  peut  rtre  pratiquée  en  se  servant  d'un 
fer  en  forme  de  bec  d'oiseau  ^voy.  C,  fig.  80)  ou  mieux  au 
moven  du  thermo-cautère  filiforme  du  docteur  Pa- 
quelin.  Le  galvano-cautére  qui  a  été  employé  avant  l'in- 
vention du  thermo-cautère  conviendrait  également 
très-bien,  maïs  à  cause  de  la  C( implication  de  l'appareil 
nous  préférons  de  beaucoup  le  thermo-cautère. 

Lorsqu'on  pratique  l'icrniponcture,  le  col  doit  être 
misa  découvert,  comme  nous  l'avons  indiqué  précé- 
demment, puis  la  pointe  du  cautère  est  enfoncéo  dans 
le  tissu,  à  une  profondeur  de  i  à  8  millimètres.  Si  le  col 
est  un  peu  volumineux,  six  points  d'igniponcture  sont 
nécessaires,  trois  sur  la  lèvre  antérieure  et  les  trois  au- 
tres sur  la  lèvre  postérieure.  Quatre  points  suffisent  am- 
plement, si  le  col  n'est  pas  trop  volumineux. 

Après  la  cautérisation,  il  est  nécessaire  ilo  faire  une 
injection  d'eau  froide,  et  surtout  de  faire  garder  le 
repos  au  lit  pendant  plusieurs  heures  et  même  pendant 
tout  le  cours  de  la  journée  qui  suit  l'opération. 

Ce  mi^de  de  cautérisation  mérite  au  plus  haut  point 
de  fixer  Tattentitui  à  cause  des  bons  résultats  qu'il 
fournit  dans  le  traitement  de  la  métrite  chronique. 

Indications.  —  Les  deux  aflections  principales  du  col 
utérin,  dans  lesquelles  le  fer  rouge  a  été  employé,  sont: 
la  métrite  chronique  et  le  cancer:  mais,  c'est  dans 
la  première  do  ces  affections,  qu'elle  s'accompagne 
ou  non  d'ulcérations,  que  le  1er  rouge  a  rendu  le  plus 

de  services. 

La  métrite  chronique  comprend  deux  périodes  dis- 
tinctes. Dans  une  première  période,  que  Ton  doit  dési- 
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gncr  sous  le  nom  de  période  de  ramoUissemcnt  ou  d'fn- 
filtratioriy  le  col  est  gros,  rnugeatrc,  mollasse,  ordinai- 
rement recouvert  d'une  ulcération  d'étendue  variable. 
Cette  période  est  caractérisée,  au  point  de  vue  anatomo- 
pathologique,  par  une  augmentation  de  vascularîté  ♦les 
tissus  qui  sont  en  même  temps  infiltrés  de  sang  et  de 
sérosité.  Dans  In  seconde  période,  que  l'on  désigne  sous 
le  nom  do  période  dV'paîssissemoit  ou  d'induration^ 
l'utérus  augmenté  de  volume  et  induré  présente  une 
coloration  plus  pjlle,  souvent  jaun.llre.  Cette  seconde 
période  est  due  à  uno  proliférîition  exagérée  du  tissu 
conjonctif  qui  est  venu,  pour  nlnsi  dire,  étouffer  les 
vaisseaux  d(»  Torgono  et  prnrluin^  Tonémie  du  tissu. 

Dans  l'une  et  Tiiutre  période  In  cautérisation  se  pro- 
pose deux  buts  différents. 

Dans  la  première  elle  devra  être  profonde,  afin  de  dé- 
truire une  portion  notable  du  col  et  d'obtenir,  lors  de 
la  cicatrisation,  une  rétraction  des  tissus  capable  d'ex- 
primer, pour  ainsi  din»,  les  exsurlats  contenus  dans  leur 
•jpaissour.  Lorsque  le  col  est  Irés-gros  et  gorgé  de  li- 
quider? et  qu'il  est  nécessaire  d'agir  profondément,  Hu- 
jpfuier  et  M.  Courty  commencent  par  opérer  sur  le  col  des 
çïcarifications  et  lorsque  le  sang  a  cessé  de  couler,  ou  le 
lendemain,  ils  pratiquent  la  cautérisation  d'une  façon 
vigoureuse.  Lorsqu'il  s'agissait  de   produire  ainsi  des 
oautérisations  profondes,  Jobert  (de  Lamballe)  se  ser- 
vait d'un  fer  rouge  terminé  par  une  boule  volumineuse 
c»t  remplissant  la  majeure  partie  du  champ  du  spéculum . 
C'est  dans  ces  cas  que  ligniponcture  peut  ôtre  em- 
ployée Irtîs-utilement.  Nous  avons  vu  sous  rinfiuence 
rïc  ce  mode  de  cautérisation  l'utérus  se  dégorger  très- 
rapidement  et  une  diminution  considérable  du  volume 
*lu  col  en  être  la  conséquence. 


216  TRAITÉ  ÉLÉMENTAIRE  DE  CHIRURGIE  GYNÉCOLOGIQUE. 

Quand  le  museau  de  tanche  est  volumineux  et  que 
les  lèvres  du  col  sont  déjetées  en  dehors,  de  manière 
à  constituer  la  déformation  décrite  sous  le  nom  d'ec- 
tropion  des  lèvres  du  col,  Tintroduction  dans  la  cavité 
du  museau  de  tanche  d'un  cautère  en  bec  d'oiseau  est 
nécessaire  pour  déterminer  la  rétraction  des  tissus  vers 
Taxe  de  l'organe. 

Pour  obtenir  un  dégorgement  suffisant  des  tissus, 
il  est  souvent  indispensable  de  recourir  à  l'emploi  du 
cautère  actuel  à  plusieurs  reprises.  Les  cautérisations 
ne  doivent  être  renouvelées  que  tous  les  12  ou 
15  jours. 

La  seconde  période  ou  période  d'induration  de  la 
métrite  chronique  réclame  une  cautérisation  légère  et 
rapide.  Dans  ce  cas,  l'application  du  fer  rouge  a  pour 
but  non  plus  de  détruire  les  tissus,  mais  d'en  réveiller 
la  nutrition  en  y  déterminant  un  certain  afflux  sanguin. 
Sous  rinfluence  de  cautérisations  légères  et  rapides  à 
des  intervalles  de  temps  assez  rapprochés  et  qui  peuvent 
varier  entre  huit  ou  dix  jours,  la  vitalité  de  l'organe  est 
augmentée,  sa  nutrition  se  fait  mieux,  des  vaisseaux  de 
nouvelle  formation  se  produisent  et  les  ulcérations,  qui 
jusqu'alors  ne  tendaient  point  vers  la  guérison,  se  cica- 
trisent rapidement. 

Pour  obtenir  une  cautérisation  superficielle  le  cau- 
tère à  gaz  convient  très-bien  ;  l'escharc  qu'il  produit 
est  peu  profonde,  quand  son  action  est  rapide  et  elle 
s'étend  à  presque  toute  la  surface  du  museau  de 
tanche. 

Le  plus  souvent,  la  cautérisation  est  pratiquée  sur 
un  col  atteint  d'ulcération;  il  peut  se  faire  cependant 
que  le  museau  de  tanche  soit  exempt  de  cette  compli- 
cation. Cette  absence  d'ulcération  n'est  pas  une  raison 
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pour  rejeter  l'emploi  du  cautère  actuel  car  l'on  doit 
avoir  uniquement  égard,  pour  accepter  ou  pour 
repousser  le  cautère  actuel,  à  l'cxainen  des  symptômes 
qui  caractérisent  Tune  ou  Fautre  des  périodes  de  la 
maladie,  bien  plutôt  qu'à  la  présence  ou  à  l'absence 
d'ulcppalions. 

Lorsque  l'augmentation  de  volume  du  col  est  peu  con- 
sidérable et  que  les  ulcérations  ne  sont  pas  boursouf- 
(lées,  saignantes,  l'emploi  du  fer  rouge  est  de  peu  d'uti- 
liUî  ;  l'application  de  caustiques  moins  énergiques 
tels  que  la  teinture  d'iode  ou  la  solution  de  nitrate 
d'argent  au  tiers  ou  au  quart  suffit  géuéralement. 

II  peut  être  encore  indiqué  de  pratiquer  la  cautérisa- 
lion  actuelle,  dans  l'épithêlioma  du  col, lorsque  la  pro- 
duction morbide  est  très-limitée  et  qu'on  est  sûr  de 
pouvoir  en  atleindre  les  limt  tes  extrêmes. 

Dans  ce  cas,  la  cautérisation  devra  être  profonde  et 
très-énergique,  il  ne  faudra  pas  craindre  d'éteindre  suc- 
cessivement deux,  et  même  trois  fers  rouges,  sur  la 
surface  du  tissu  dégénéré. 

On  doit  se  souvenir  alors  que  l'escharo  produite 
pur  le  fer  rouge  est  bien  moins  profonde  qu'on  le  sup- 
pose généralement,  et  qu'il  faut  des  cautérisations 
nombreuses  et  très-énergiques  pour  obtenir  la  des- 
truction d'une  partie  notable  de  l'organe. 

Dans  quelques  cas  d'épithélioma  limité  au  col,  Néla- 
ton  n  employé  le  cautère  à  gaz,  cet  instrument  étant,  au 
dire  de  l'auteur,  susceptible  de  produire  des  eschares 
de  1  à  2  centimètres  d'épaisseur,  quand  son  action  est 
suffisamment  prolongée. 

M.  T.  Anger  (1),  qui  a  employé  ce  moyen  pendant  un 


(li  T.  Anger.  Theif  .Cnyrégnfmn.  18(10. 
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temps  considérable  (jusqu'à  30  minutes),  a  remarqué 
qu'au  bout  de  10  à  IS  minutes  d'application,  Teschari- 
fication  ne  faisait  plus  de  progrès,  à  cause  du  peu  de 
conductibilité  de  Teschare  pour  le  calorique  et  de 
l'existence,  autour  de  la  partie  mortifiée,  du  courant 
sanguin  qui  la  raFraîchit  incessamment.  Plusieurs 
cautérisations  faites  à  quelques  jours  de  distance  sont 
alors  nécessaires  pour  obtenir  la  guérison. 

A  quel  moment  doit-on  pratiquer  la  cautérisation  T  — 
Bien  qu'on  ait  vu  des  femmes  subir  une  cautérisa- 
tion au  fer  rouge  la  voillo  ou  le  matin  même  du  jour 
de  l'éruption  menstruelle,  sans  éprouver  aucun  dom- 
mage, nous  pensons,  avec  la  plupart  des  chirurgiens, 
qu'il  faut,  autant  que  possible,  éloigner  la  cautérisation 
de  la  période  menstruelle.  Huit  jours  après  les  règles 
ou  huit  jours  avant,  sont  les  deux  termes  extrêmes,  en- 
tre lesquels  la  cautérisation  peut  être  faite  sans  danger. 

Contre-indications.  — ■  Les  contre-indications  à  l'em- 
ploi du  cautère  actuel,  sont  nombreuses  et  pour  la  plu- 
part très-importantes. 

De  Tavis  do  tous  les  auteurs,  la  principale  contre- 
indication  est  l'existence  d'une  phlegmasic  péri-utérine  : 
ovarite,  inflammation  de  la  trompe  ou  du  péritoine 
pelvien.  Cette  contre-indication  est  formelle,  si  Ton  ne 
veut  pas  s'exposer  à  des  mécomptes  sérieux  et  même  à 
voir  survenir  des  accidents  capables  d'entraîner  la 
mort. 

Ajoutons  que  l'existence  d'un  certain  degré  d'acuité 
de  la  métrite  ello-mème,  sans  être  une  contre-indication 
au«5si  formelle  que  Texistenco  d'une  inflammation  péri- 
utérine,  n'en  doit  pas  moins  faire  rejeter  l'emploi  du 
cautère  actuel. 
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De  là  résulte  pour  le  praticien,  robligation  de  se 
rendre  un  compte  exact  du  degré  d'acuité  de  la  mé- 
lrite,et  d'explorer  avec  soin  les  tissus  péri-utérins,  pour 
voir  s'il  n'existe  pas  quelque  inflammation  plus  ou 
moins  ancienne  et  en  partie  éteinte  soit  du  tissu  cellu- 
laire p»'Ti-utérin,  soit  des  ovaires,  de  la  trompe  ou  du 
péritoine  pelvien,  susceptible  de  se  raviver  sous  Tin- 
Huencc  de  l'excitation  déterminée  par  la  cautérisation 
et  d'entraîner  une  péritonite  aiguë  dont  on  connaît 
toute  la  gravité . 

Quant  à  la  cystite  qui  complique  quelquefois  les  ma- 
Mes  utérines,  elle  doit  rendre  tros-réserv^é  dans 
Tapplication  de  ce  moyen  thérapeutique,  dans  la 
crainte  de  déterminer  une  acuité  plus  grande  de  cette 
maladie. 

Le  cancer  de  l'utérus  qui  occupe  tout  le  col,  qui 
a  pénétré  jusque  dans  l'intérieur  de  la  cavité  utérine 
ou  a  envahi  les  tissus  péri-utérins,  contre-indiquo 
également  remploi  du  fer  rouge.  La  stimulation 
résultant  de  l'action  du  fer  rouge  active  alors  le  déve- 
loppement du  tissu  morbide  et  produit  une  terminaison 
fatale  dans  un  espace  de  temps  moindre  que  lorsque 
la  maladie  a  été  abandonnée  à  sa  marche  naturelle. 

Nous  croyons  aussi  que  les  ulcérations  que  Ton  ren- 
contre si  souvent  dans  le  cours  de  la  grossesse  ne 
doivent  pas  être  soumises  à  l'application  du  cautère 
actuel. 

Bennet,  Boys  de  Loury*  Costilhes  et  Courty  pensent 
•ju'on  peut  employer  le  fer  rouge  contre  ces  ulcérations 
sans  crainte  de  déterminer  Tavortement.  Aran,  Gosse- 
lin  et  llichet  au  contraire,  admettant  que  les  ulcérations 
de  la  grossesse  existent  chez  la  plupart  des  femmes 
enceintes  sans  déterminer  d'accidents,  veulent  qu'on 
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les  abandonne  à  elles-mêmes  et  qu'on  ne  dirige  con- 
tre elles  aucun  traitement. 

Bien  que  dans  beaucoup  de  cas  la  grossesse  ait  pi 
suivre  son  cours  sans  accident,  après  une  cautérisif 
tion  au  fer  rouge,  je  pense,  avec  les  derniers  autenfl 
que  je  viens  de  citer,  qu'il  est  préférable  de  ne  pij 
avoir  recours  au  cautère  actuel. 

Si  cependant  on  jugeait  à  propos  d'employer 
agent,  il  est  bien  entendu  qu'on  devrait  éviter  de  fai 
pénétrer  le  cautère  dans  la  cavité  du  col  et  surtout  d 
sonoriGcc  interne. 


CHAPITRE  VI. 


MÉDICATION  INTRA-UTÉRINE. 


\i 


La  médication  intra-utérine  consiste  dans  Teni 
ploi  d'agents  divers  destinés  à  agir  sur  la  muquenij 
de  la  cavité  utérine,  et  à  en  combattre  les  altéj 
rations.  Ces  agents  sont  liquides,  solides,  ou  demi 
solides. 


ARTICLE  I. 
AGENTS    LIQUIDES. 


Les    agents   liquides  sont  introduits  dans   Tinté 
rieur  de  la  cavité  utérine  sous  forme  d'injection  o 
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au  moyen  de  pinceaux  imbibés  du  liquide  caustique 
adopté 

§   1.  —  INJECTIONS  INTRA-UTÉRINES. 

Les  injections  de  liquides,  dans  la  cavité  de  Tutérus, 
ont  donne  lieu  à  des  discussions  nombreuses.  Acceptées 
par  les  uns,  rejetces  par  les  autres,  elles  méritent  ce- 
pendant de  fixer  l'attention  à  cause  des  résultats 
avantageux  qu'elles  fournissent  dans  certaines  lésions 
de  la  muqueuse  de  la  cavité  utérine. 

Gaillard  Thomas,  en  Amérique,  condamne  l'usage 
des  injections  dans  Tintérieur  de  la  cavité  utérine,  et 
Barnes,  en  Angleterre,  ne  les  adopte  qu'avec  une  cer- 
taine répugnance.  En  France,  MM.  Gallard  et  Gui- 
chard  se  sont  fait  les  champions  de  la  méthode. 

Le  docteur  Liebmann  (1),  en  Italie,  se  prononce  éga- 
lement en  faveur  des  injections  intra-utérines.  «  Dans 
ces  quatre  dernières  années,  dit  ce  médecin  distingué, 
j'ai  pratiqué  beaucoup  d'injections  tant  à  l'hôpital  que 
dans  ma  clientèle  privée  sans  avoir  jamais  eu  de  motif 
de  m*en  plaindre,  c'est  pourquoi  je  puis,  en  toute 
conscience,  encourager  mes  confrères  à  recourir  avec 
conCance  à  un  mode  de  traitement  qui  souvent  entraîne 
la  guérison.  » 

De  notre  coté,  nous  avons  employé  les  injections 
intra-utérines,  dans  un  assez  grand  nombre  de  cir- 
constances, et  nous  n'avons  jamais  eu  à  déplorer  d'ac- 
cident sérieux. 

Qu'on  nous  permette  de  fournir  sous  forme  de  ta- 


(1)  Délia  medkazione  entrouterina,  mémoiro  public  par  les  Annàli 
Wiiversali  di  medicina^  vol.  235,  1876. 
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bleau  le  résumé  des  injections  que  nous  avons  prati- 
quées et  l'on  verra  que  les  quelques  accidents  qui  se 
sont  développés  ont  été  pour  la  plupart  des  troubles 
d'ordre  réllexe,  (Voir  le  tableau). 

Chez  une  malade  (observation  4)  une  ovarite  paraît 
s'être  développée,  sous  l'inHuenco  de  l'injection,  mais 
cet  accident  a  cédé  au  bout  de  quelques  semaines 

Dans  l'observation  7,  une  phlegmasie  péri-utériDB' 
est  survenue  huit  jours  après  l'injection,  mais  nous 
ferons  remarquer  que  le  tamponnement  ayant  été  pra- 
tiqué pendant  plusieurs  jours  de  suite,  il  y  apeut-t;lre 
lieu  d'attribuer  à  ce  mode  de  pansement  la  production 
de  la  phlegmasie,  et  ce  qui  nous  permet  do  supposer 
qu'il  en  est  réellement  ainsi,  c'est  le  temps  qui 
écoulé  entre  le  moment  de  l'injection  intrd-utérij 
et  1b  début  des  accidents  inilammatoiros. 

Quelques  cas  de  mort  ont  été  rapportés  h  la  suite  dl 
injections  intra-utérines.  Cela  est  incontestable,  muj 
nous    croyons    que    ces  cas    ne    doivent  pas 
taire  hésiter  à  recommander  la  méthode,  car  si 
analysons  quelques-unes  des  observations  publii 
nous    voyons   qu'il  existait  des  lésions  qui  aurait 
dû  faire  rejeter  l'emploi  de  ce  moyen  thérapeuliqi 
nous    voyons  aussi    que  les    précautions    que 
indiquerons,  quand  nous  allons  donner  la    descri] 
tion  de  la  méthode  opératoire,  n'ont  pas  été  prises  aï 
soigneusement.  Dans  une  observation  citée  par  Barat 
l'injection  fut  faite,  dans  un  utérus  rctrofléchi,  api 
dilatation  préalable  du  col  et  réduction  de  l'utérus 
déplacé;  une  injection  d'un  demi-litre  de  liquide  fut  pra- 
tiquée à  l'aide  de  la  seringue  d'Higginson  au  moyen 
d'une  sonde  ù  double  courant.  C'est  là  une  méthode  que 
certes  nous  ne  conseillerons  jamais.  D'abord  la  dilata- 
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tion  à  elle  seule  peut  olre  cause  d'accidents;  ensuite 
rinjeclion  d'un  demi-litre  de  liquide  avec  la  serinj^ue 
d'Higginson  qui  projette,  comme  Ton  sait,  le  liquide 
d'une  façon  intermittente  et  avec  une  force  que  nous 
ixc  pouvons  mesurer  facilement,  nous  semblent  exposer 
îi  de  graves  dangers. 

iJans  un  autre  cas,  dû  à  Ilaselberg  et  que  Barnes 
nous  fait  connaître,  Tautopsie  révi'îla  la  présence  d'un 
kyste  suppun''  et  rompu.  Nous  verrons  plus  lard  que  la 
pivsence  d'ure  tumeur  inflammatoire  au  voisinage  de 
l'utérus,  est  une  conlre-indication  formelle  à  remploi 
des  injections  intra-utérines. 

Barnes  cite  encore  une  malade  de  Ilermann  qui 
mourut  à  la  suite  d'une  injection  intra-utérine  faite  à 
l'aide  d'un  clysopompe,  pratique  que  nous  n'hésitons 
pas  il  déclarer  des  plus  di}lectueuses. 

Clu'z  une  malade  observée  par  Liebman,  chez  laquelle 
l'utérus  était  fortement  antéfléchi,  il  survint  une  péri- 
tonite qui  fit  courir  des  dangers  à  la  patiente  pendant 
plusieurs  jours. 

Ces  cas  malheureux  portent  à  conclure  qu'il  faut  être 
tivs-rései'vé  dans  l'emploi  des  injections  intra-utéj'ines, 
lorsqu'il  existe  une  déviulion  ou  une  lésion  inllainnui' 
tuire  au  voisinage  d(î  l'utérus,  mais  ne  sont  pas  suffisants, 
pour  l'aire  i-ejoter  une  méthode  qui  a  donné  de  vérita- 
hlrs  succès  entre  les  mains  de  ceux  qui  ont  su  en  saisir 
avec  précision  les  indications. 

N*a-t-un  pas  vu  la  mort  survenir  après  un  simple 
toucher  fiu  à  la  suite  d(;  l'examen  au  spéculum.  Kst-ce 
ur:t'  raison  p(jur  riîjeter  ces  moyens  d'exploration? 
nous  ne  le  croyons  certes  pas. 

L'objection  la  plus  sérieuse  que  l'on  ait  faite  h  la  mé- 
thorle,  c'est  la  possibilité  du  passage  du  liquide  à  tra- 
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vers  les  trompes.  Les  expériences  de  Guyon,  de  Fon- 
taine (1),  d'Ambroise  Guichard  (2)  tendent  à  prouver 
que  cette  pénétration  ne  peut  s'efiectuer,  mais  ces 
expériences  ayant  été  faites  sur  des  cadavres,  ne  per- 
mettent pas  déjuger  la  question  d'une  façon  définitive, 
car  elles  ne  tiennent  pas  compte  des  contractions  qui 
peuvent  se  produire  chez  la  femme  vivante  et  changer 
ainsi  les  conditions  de  Texpérimenlation. 

De  plus,  les  examens  nécroscopiques  ont  démontré 
la  possibilité  de  la  dilatation  des  trompes,  circonstance 
anatomique  se  rencontrant  assez  fréquemment  dans  le 
cas  d'inflexion  de  Torganc  et  pouvant  faciliter  le  passage 
du  liquide  injecté  dans  Tin térieur  de  la  cavité  péritonéale. 

Disons,  cependant,  que  malgré  les  dangers  auxquels 
cette  méthode  peut  exposer,  elle  n*en  reste  pas  moins 
une  ressource  précieuse  dans  le  traitement  de  Tendo- 
métrite,  aflection  pénible  et  qui  épuise  si  rapidement 
la  santé  des  femmes  qui  en  sont  atteintes. 

Dans  ce  chapitre,  nous  ne  parlerons  qu'incidemment 
des  injections  intra-utérines  à  la  suite  des  couches,  ce 
que  nous  dirons  s'appliquera  plus  spécialement  aux  in- 
jections pratiquées  dans  l'utérus,  en  dehors  de  l'état 
puerpéral. 

Appareil  instrumental.  —  L'injection  doit  être  prati- 
quée à  l'aide  d'une  seringue,  munie  d'un  ajutage  coni- 
que pouvant  s'adapter  sur  une  sonde  en  gomme.  La 
sonde  qu'il  convient  d'employer  ne  doit  pas  avoir  plus 
de  3  millimètres  à  3  millimètres  et  demi  de  diamètre, 


(1)  Fontaine.  Etude  sur  les  injections  utérîjies  après  Vaaouchcment, 
Paris,  1869. 

(2)  Quichard,  Rechercher  sur  les  injections  utérines  en  dehors  de  Cétat 
puerpéral,  thèse  1870. 
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ce  qui  correspond  au  n"  9  ou  10  de  la  filière  Charrière, 
afin  de  pénétrer  facilement  dans  l'orince  interne  du  col 
qui  présente  à  l'état  normal  4  millimètres  de  diamètre. 

/De  la  sorte,  il  reste  au  pourtour 
de  la  sonde  un  espace  libre  qui 
permet  au  liquide  injecté  de  re- 
fluer facilement  et  l'on  évite  ainsi 
-_-  la  distension  de  la  cavité  utérine. 
j:|  M.  Gatlard  préfère  la  sonde  en 
gomme,  qui  ne  heuriepas  les  pa- 
rois de  la  matrice  et  en  suit  mieux 
les  sinuosités  qu'une  sonde  ri- 
gide. Disons  cependant  qu'on 
peut,  dans  certains  cas,  employer 
une  sonde  métallique,  présentant 
une  courbure  analo(çue  à  celle  de 
rbystérométre  d'Huguïer;  mais 
pour  recourir  à  la  sonde  rigide  il 
est  nécessaire  que  l'utérus  ne  soit 
1 .  pas  dévié  afin  que  la  pénétration 

11  puisse  se   faire  sans  obstacle  et 

sans  produire  de  froissements  de" 
la  muqueuse. 
La  sonde  rigide  dont  nous  nous 


—  Seriagoe 


Fio.91. 

A.  Pition. 

B.  Tie»  (tradurt 

"Ê ,' "so^Jb"  mitoiïiquè  servons  alors  présente  2  millimé- 
ÎSwi4ire"d'Hu'Kuier.  ^^  tfcs  de  diamètre  ;  elle  est  percée  à 
l4ii^i"<ij^i*TnT~«dé'S0nextrémitéquisetcrmineparun 
M  gomm».  i^gei-  renflement  de  2  millimètres 

cl  demi  de  diamètre.  Cette  dimension  lui  permet  de 
Jouer  librement  dans  roriOce  interne  du  col.  La  sonde, 
pour  traverser  facili^ment  le  spéculum  et  atteindre  le 
Tond  de  la  matrice,  doit  avoir  au  moins  20  centimètres 
de  longueur. 

TH.   PB  CHin.  GY>KC,  1& 
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La  seringue  que  nous  employons  est  entièrement 
semblable  à  celle  usitée  pour  pratiquer  les  injections 
hypodermiques;  sa  capacité  seule  est  plus  grande,  elle 
atteint  S  centimètres  cubes.  La  tige  qui  porte  le  pis- 
ton présente  une  graduation  qui  permet  de  se  rendre 
compte  à  tout  instant  de  la  quantité  de  liquide  in- 
jectée. 

M.  le  professeur  Pajot  a  fait  construire  une  sonde 
à  jets  multiples  et  récurrents  en  vue  d'éviter  la  projec- 


PiQ.  92.  —  Seringue  à  injections  intra-utërinesà  jets  continus  récurrents 

du  professeur  Pajot. 


tion  du  liquide  contre  la  paroi  supérieure  de  la 
matrice.  C'est  là  une  disposition  que  nous  ne  croyons 
pas  indispensable.  Quelques  auteurs  ont  cru  devoir 
recommander  l'emploi  d'une  sonde  à  double  cou- 
rant, destinée  à  assurer  le  retour  du  liquide;  mais 
cette  sonde  ne  nous  paraît  avoir  aucun  avantage 
sur  une  sonde  à  courant  unique  de  petite  dimen- 
sion; le  tube  qui  doit  servir  au  retour  du  liquide 
est  exposé  à  se  boucher  par  la  présence  des  muco- 
sités, ou  des  caillots  contenus  dans  la  cavité  utérine, 
ou  par  la  coagulation  de  ceux-ci  au  contact  du  liquide 
employé. 

Manière  de  procéder.  -  La  malade  doit  être  placée 
sur  le  dos,  sur  le  bord  d'un  lit,  dans  la  position  que 
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Ton  fait  prendre  en  France  aux  femmes  pour  Texamen 
au  spéculum.  Le  col  étant  mis  à  découvert  avec  un 
spéculum  bivalve  de  Ricord  ou  de  Bouveret,  on  intro- 
duit doucement  la  sonde  en  gomme  dans  la  cavité  de 
Tutérus  au  moyen  d'une  pince  à  pansement  utérin, 
jusqu'à  ce  qu'elle  atteigne  le  fond  de  cette  cavité. 
Pour  s'assurer  que  la  sonde  a  bien  pénétré  jusqu'au 
fond  de  la  matrice,  il  suffit  de  prendre  une  autre 
sonde  de  même  longueur  que  celle  qui  a  pénétré  dans 
rinlérieur  de  l'utérus  et  de  porter  son  extrémité  au 
contact  du  col  ;  la  différence  de  longueur  entre  les  deux 
sondes,  iùdique  exactement  de  quelle  quantité  la  pre- 
mière a  pénétré  dans  l'utérus. 

La  sonde,  pour  atteindre  le  fond  de  la  cavité  uté- 
rine, doit  pénétrer  d'au  moins  6  centimètres.  Assez 
souvent  la  sonde  pénétre  plus  profondément  à  cause 
de  la  dilatation  que  la  matrice  a  subie. 

Quand  on  introduit  la  sonde  et  que  l'on  est  arrêté  à 
2  ou  3  centimètres,  c'est  qu'il  existe  un  obstacle  à  son 
introduction.  On  doit,  dans  ce  cas,  retirer  légèrement 
la  sonde  et  essayer  de  la  faire  pénétrer  de  nouveau. 
On  y  parvient,  le  plus  souvent,  sans  peine. 

Avant  de  pratiquer  l'injection,  il  convient  de  s'assu- 
rer que  la  sonde  joue  librement  dans  l'orifice  interne 
du  col  ;  cette  précaution  est  indispensable  pour  que  le 
liquide  injecté  puisse  facilement  refluer  au  pourtour  de 
la  sonde. 

Une  fois  la  sonde  introduite,  il  convient  d'injecter 
une  certaine  quantité  d'eau  tiède,  en  vue  de  débarrasser 
la  muqueuse  des  produits  de  sécrétion  ou  du  sang  qui 
la  recouvrent.  La  température  de  l'eau  doit  avoir  30  à 
33  degrés  centigrades,  pour  éviter  que  l'impression 
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du  froid  détermine  la  contraction  des  fibres  muscu- 
laires et  la  production  de  coliques. 

L'injection  doit  être  poussée  lentement  afin  de  ne 
pas  distendre  la  cavité  utérine  et  d'éviter  une  projection 
brusque  du  liquide  contre  les  parois.  On  suit  de  l'œil  le 
moment  précis  où  l'eau  reflue  au  pourtour  de  la  sonde 
et  l'on  cesse  de  pousser  le  piston.  On  lit  alors  sur  la 
tige  graduée  la  quantité  d'eau  injectée  et  l'on  a  ainsi 
la  mesure  exacte  de  la  cavité  utérine.  Il  faut  se  sou- 
venir qu'une  certaine  quantité  de  liquide  a  rempli  la 
sonde;  cette  quantité  peut  être  évaluée  exactement 
en  prenant  la  précaution  de  remplir  la  sonde,  au  moyen 
de  la  seringue  graduée,  avant  son  introduction  dans 
l'utérus. 

Il  est  bon,  une  fois  la  capacité  de  la  cavité  utérine 
connue,  de  continuer  l'injection  en  vue  de  pratiquer 
un  lavage  complet  de  la  muqueuse.  Lorsque  la  récur- 
rence du  liquide  s'eflectue  bien,  il  n'y  a  nul  danger  à 
continuer  l'injection  qui  reflue  à  travers  le  col  et 
tombe  dans  le  spéculum. 

Après  que  la  muqueuse  utérine  a  été  ainsi  débar- 
rassée des  produits  de  sécrétion  qui  la  recouvraient,  on 
procède  à  l'injection  du  liquide  caustique  que  l'on  a 
choisi. 

La  seringue  qui  a  servi  à  l'injection  d'eau  tiède  est 
remplie  du  liquide  à  injecter  et  adaptée  de  nouveau 
sur  la  sonde  que  Ton  a  laissée  en  place  et  maintenue 
jusqu'au  fond  de  la  cavité  utérine.  On  pousse  alors  len- 
tement le  piston  de  la  seringue  de  façon  à  faire  pénétrer 
sans  brusquerie  le  caustique  qu'elle  contient.  On  in- 
jecte ainsi  une  quantité  de  liquide  égale  à  celle  que  peut 
contenir  Tutérus  et  dont  la  mesure  a  été  prise  au 
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moment  de  l'injection  d'enu  tiède.  Quand  la  récurrence 
du  liquide  a  lieu  facilement,  on  peut,  sans  inconvé- 
nient, continuer  Tinjection,  l'excès  de  liquide  s'écou- 
lant  au  pourtour  de  la  sonde. 

Lorsque  l'injection  est  terminée,  on  retire  la  sonde, 
puis  le  spéculum,  et  l'on  recommande  à  la  femme  de 
garder  le  repos  au  lit  pendant  plusieurs  heures. 

Il  survient  souvent,  au  moment  de  l'injection,  une 
sensation  de  chaleur  plus  ou  moins  vive  au  niveau  de 
l'hypogastre  suivant  la  susceptibilité  propre  de  chaque 
femme  et  la  nature  du  liquide  employé.  La  douleur 
disparaît,  le  plus  ordinairement,  au  bout  de  quelques 
heures;  le  ventre  devient  un  peu  douloureux  et  il  se  pro- 
duit un  léger  mouvement  fébrile  ;  mais,  le  lendemain, 
le  plus  souvent,  tout  rentre  dans  l'ordre,  et  la  ma- 
lade n'éprouve  plus  aucun  trouble  dépendant  de  l'opé- 
ration. 

Lorsqu'il  survient  ainsi  quelques  symptômes  dou- 
loureux, il  est  nécessaire  de  recouvrir  le  ventre  d'un 
cataplasme  laudaaisé  et  de  faire  prendre  une  potion 
contenant  quelques  centigrammes  d'extrait  thébaïque 
ou  de  chlorhydrate  de  morphine. 

Un  grand  nombre  d'auteurs,  parmi  lesquels  nous 
devons  citer  Spiegelberg,  Barnes,  Schrœder,  ont  con- 
seillé de  dilater  le  col  en  vue  de  faciliter  le  reflux  du 
liquide  injecté  à  l'intérieur  et  d'éviter  ainsi  sou  séjour 
dans  la  cavité  utérine  et  son  passage  à  travers  les 
trompes;  mais  cette  dilatation  ne  nous  paraît  guère 
utile  en  raison  de  la  nature  musculaire  du  col,  dont 
l'oriGce  interne  surtout  se  contracte  quelquefois  très- 
énergiquementsous  l'influence  du  liquide  irritant  qu'on 
injecte.  L'utilité  de  cette  dilatation  est  donc  con- 
tâalable  et  nous  suivons  à  cet  égard  la  pratique  de 
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Hildebrand,  de  Liebman,  de  Gallard,  de  Guichard, 
qui  rejettent  cette  dilatation  préalable. 

Liebman  remédie  à  cette  contraction  possible  des 
fibres  musculaires  en  se  servant  d'uoe  sonde  à 
double  courant,  de  calibre  assez  considérable  pour  ne 
pas  être  obstruée  par  les  mucosités  ou  les  caillots 
contenus  dans  la  cavité  de  la  matrice. 

Nature  des  liquides  injectés.  —  On  a  injecté  des 
liquides  très-variés  dans  l'intérieur  de  la  cavité  utérine. 
Nous  ne  croyons  pas  devoir  examiner  toutes  les  sub- 
stances auxquelles  on  a  eu  recours.  M.  Gallard  se 

sert  habituellement  de   solution   de   perchlorure   de 

* 

fer  (solution  Pravaz  à  30®),  de  teinture  d'iode,  de  solu- 
tion d'azotate  d'argent  cristallisé  au  cinquième  ou  au 
quart.  Nous  avons  encore  employé  un  mélange  de  glycé- 
rine ou  d'huile  d'amandes  douces,  contenant  une  forte 
proportion  d'iodoforme  finement  pulvérisé. 

L'iodoforme  ne  se  dissout  pas  dans  l'huile  ou  la 
glycérine,  mais  il  forme  avec  ces  substances  un  mé- 
lange que  l'on  injecte  facilement. 

M.  Liebman  se  sert  souvent  de  perchlorure  de  fer 
dissous  dans  la  glycérine,  dans  la  proportion  de  1/10. 

Ce  médecin  préfère  la  glycérine  à  l'eau  parce  qu'elle 
coule  plus  lentement,  et  que  le  perchlorure  a  plus  de 
temps  pour  exercer  son  action  sur  la  muqueuse  ma- 
lade. 

Lés  injections  de  teinture  d'iode  et  de  perchlorure  de 
fer  occasionnent  en  général  très-peu  de  douleur.  Les 
malades  éprouvent,  au  moment  de  l'injection,  une 
sensation  de  chaleur  siégeant  au  niveau  deThypogfiustre, 
qui  cesse  au  bout  de  peu  de  temps. 

Le  nitrate  d'argent  donne  naissance  à  des  coliques 


MÉDICATION    INTRA-UTÉRINE.  "231 

ulérines,  souvent  violentes,  qui  durent  pendant  un 
temps  beaucoup  plus  long.  Aussi  avons  nous  presque 
complètement  renoncé  à  l'emploi  de  cet  agent. 

Indications.  —  '-es  injections  intra-utérines  ont  été 
surtout  employées  dans  la  métrite  interne  ou  endomé- 
trite.  Les  fongosités  et  les  métrorrhagies  (I),  que  l'on 
rencontre  si  souvent  comme  conséquence  de  cette 
afTectîon,  sont  surtout  justiciables  de  l'emploi  de  ce 
moyen  thérapeutique. 

IjBs  injections  sont  également  indiquées  dans  les  mé- 
trorrhagies qui  dépendent  de  la  présence  de  corps 
Gbreux.  L'existence  de  ces  tumeurs,  lorsqu'elles 
proéminent  du  côté  de  la  cavité  utérine,  occasionne 
ordinairement  une  hypervascularisalion  de  la  mem- 
brane muqueuse,  qui  est  l'origine  des  pertes  si  re- 
belles que  l'on  observe  dans  le  cours  de  cette  mala- 
die. On  conçoit,  dès  lors  très-bien,  qu'une  injection 
de  percblorure  de  fer  puisse  amener  l'oblitération  des 
vaisseaux  et  fasse  cesser  l'écoulement  sanguin  qui 
eo  est  la  conséquence,  ou  tout  au  moins  en  diminue 
l'aboodaace. 

Sans  doute  l'injection  ne  peut  avoir  aucune  influence 
SOT  la  diminution  de  volume  du  fibrome  ou  sur  sa 
disparition,  mais  tout  au  moins ,  elle  peut  faire 
cesser  un  des  accidents  les  plus  graves  occasionnés 
par  ces  tumeurs  l'hémorrhagie,  et  prolonger  ainsi 
l'existence  de  malheureuses  que  des  pertes  sangui- 
nes   répétées   et  souvent  abondantes,    feraient    pé- 


(1)  Déviai.  Elude  tur  le  traiUmtnl  dci  ménorrhagies  en  général  el  »pi- 
tUdetnenl  atr  Ut  tautérUatHnu  inira-uUriiKt.  Parle,  1816. 
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rir  infailliblement  dans  un   assez  court   espace   de 
temps. 

Dans  la  convalescence  de  certaines  maladies  qui  ont 
profondément  altéré  la  constitution  des  femmes,  il  peut 
se  produire,  lors  do  l'époque  menstruelle,  une  métror- 
rhagie  capable  de  compromettre  les  jours  de  la  malade 
par  son  abondance  ou  par  sa  durée  ;  dans  ce  cas,  l'in- 
jection intra-utérine  de  perchlorure  de  fer  nous  semble 
encore  indiquée.  Nous  avons  été  mandé,  il  y  a  quelques 
années,  auprès  d'une  dame  convalesceate  de  fièvre 
typhoïde  grave,  qui  fut  prise  d'une  métrorrhagie  abon- 
dante. L'écoulement  sanguin  avait  résisté  aux  moyens 
ordinaires,  et  la  vie  était  sur  le  point  de  s'éteindre. 
Je  crus  devoir  pratiquer  une  injection  intra-utérine  de 
perchlorure  de  fer.  La  perte  s'arrêta,  et,  bien  que  la 
malade  ait  eu  beaucoup  de  peine  à  sortir  de  l'état 
d'anémie  profonde  où  elle  était  tombée,  la  santé  se 
rétablit  néanmoins  complètement. 

Les  injections  intra-utérines  de  perchlorure  de  fer, 
ans  les  hémorrhagies  post-puerpérales  conseillées  en 
France  depuis  plusieurs  années  (1),  ont  été  employées 
récemment  en  Angleterre  où  elles  ont  donné  lieu  à 
de  nombreuses  discussions  au  sein  de  la  Société  obsté- 
tricale de  Londres  (2).  Les  opinions  qui  ont  été  émises 
par  les  divers  orateurs  qui  ont  pris  successivement 
la  parole  sont  contradictoires  ;  aussi  ne  pouvons  nous 
nous  permettre  de  formuler  notre  opinion  dans  l'état 
actuel  de  nos  connaissances.  Ce  que  nous  devons 
dire  c'est  que  beaucoup  de    membres  éminents  de 


{\)  Fontaine,  Sur  les  {réfections  utérines  après  taccouchemeni.  Pari», 
1869. 

(2)  Transactions  of  the  obst.  Soc.  of  London,  vol,  15.  London,  1874. 
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la  société  ont  condamné  ces  injections.  Pour  notre 
part,  nous  croyons  que  les  injections  de  perchlorure 
de  fer,  immédiatement  après  l'accouchement,  alors 
que  Tutérus  est  encore  fortement  distendu  et  que 
ses  vaisseaux  sont  béants,  constituent  une  pratique 
dangereuse  que  nous  ne  croyons  pas  devoir  con-> 
seiller. 

Néanmoins,  nous  serions  disposé  à  pratiquer  l'injec- 
tion intra-utérine  de  perchlorure  de  fer  dans  Thémor- 
rhagie  post  parturriy  si  tous  les  moyens  que  nous  avons 
à  notre  disposition,  en  pareil  cas,  avaient  été  préalable- 
ment essayés,  et  s'il  nous  paraissait  évident  que  la  vie 
de  la  malade  est  sur  le  point  de  s'éteindre  (1). 

Examinons  maintenant  à  quel  moment  Vinjection 
intra^térine  doit  être  pratiquée.  L'utérus  étant  forte- 
ment congestionné  au  moment  des  règles,"  et  pour 
Binsi  dire  sous  l'imminence  d'une  inflammation,  on 
conçoit  qu'il  faille,  de  toute  nécessité,  éviter  de  pra- 
tiquer les  injections  au  voisinage  de  cette  époque. 
Nous  croyons  devoir  renoncer  à  ce  moyen  thérapeutique 
dans  les  huit  jours  qui  suivent  ou  qui  précèdent  l'érup- 
tion menstruelle. 

D  est  des  cas  cependant  où  l'injection  devra  être  faite 
Pendant  le  cours  des  règles,  c'est  lorsque  l'époque  se 
prolonge  au  delà  de  son  terme  physiologique  et  menace 
de  se  continuer  sans  interruption.  Nous  ne  voyons 
*lors,  nul  inconvénient  à  procéder  à  Tinjection.  Di- 
sons, toutefois,  que  celle-ci  devra  être  pratiquée,  au 
plus  tôt,  dix  jours  après  le  commencement  de  l'épo- 
que  menstruelle,  c'est-àrdiré  au  moment  où  l'état 


(i)  Oo  troQ?era  un  résomé  de  la  question  dans  les  Annales  de  gynéco- 
'^tpabUé  par  M.  MarUn,  no  d'avril  t875,  p.  285. 
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d*éréthisme,  qui  survient  du  côté  de  tout  l'appareil  gé- 
nital, est  déjà  passé  depuis  plusieurs  jours. 

L'injection  intra-utérine  convient  lorsque  la  cavité 
utérine  est  agrandie,  ou  bien  devenue  anfractueuse 
par  la  présence  d'une  tumeur  fibreuse  proéminant 
dans  son  intérieur  ;  le  liquide  injecté  parvient  à  tou- 
cher tous  les  points  de  la  muqueuse  malade,  ce  que 
ne  pourrait  faire  aisément  un  simple  pinceau  imbibé 
de  liquide  caustique. 

L'injection  est  aussi  préférable  au  pinceau  dans  le 
cas  d'hémorrhagie  par  la  raison  bien  simple  que  le 
pinceau,  qui  ne  contient  qu'une  petite  quantité  de  li- 
quide, se  trouve  immédiatement  imbibé  de  sang  qui 
vient  diluer  la  substance  caustique  et  en  rend  Faction 
presque  nulle. 

Il  est  eacore  une  maladie  de  la  matrice  dans  laquelle 
les  injections  utérines  ont  fourni  des  résultats  favora- 
blés;  je  veux  parler  delà  dysménorrhée  membraneuse. 
Cette  affection  qui  est  caractérisée  par  le  rejet  pério- 
dique de  la  membrane  muqueuse  utéri-ne,  semble  liée, 
dans  un  certain  nombre  de  cas,  à  l'existence  d'une 
endométrite  chronique.  M.  Courty  a  conseillé,  dans 
cette  affection,  de  recourir  aux  injections  de  nitrate 
d'argent,  de  tannin,  de  perchlorure  de  fer,  de  teinture 
d'iode,  de  liqueur  iodo-tannique,  de  solutions  arse- 
nicale ou  mercurielle  très-faibles. 

Contre-indications.  —  Toute plegmasie  aiguë  siégeant 
au  voisinage  de  Vutérus  est  une  contre-indication  for^ 
melle  à  V emploi  des  injections  intra^-utérines.  Les 
phlegmasies  anciennes  elles-mêmes,  alors  que  toute 
trace  d'état  inflammatoire  aigu  a  disparu,  doivent 
rendre  très-réservé  dans  l'emploi  de  ces  injections 
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dans  la  crainte  de  réveiller  des  accidents  aigus  dont 
l'extension  au  péritoine  serait  capable  d'entraîner  la 
mort. 

Aussi,  devons- nous,  avant  de  pratiquer  Tinjection 
examiner,  avec  le  plus  grand  soin,  l'état  des  tissus 
ou  des  organes  qui  entourent  l'utérus,  et  si  nous 
constatons  l'existence  d'un  phlegmon  péri-utérin  ou 
quelque  trace  d'ovarite,  de  salpingite  ou  de  cystite, 
nous  devons  renoncer  à  l'emploi  de  ce  moyen  cu- 
ratif. 

C'est  pour  avoir  négligé  l'observation  de  ces  préceptes 
que  certains  médecins  ont  eu  à  déplorer  des  accidents 
graves,  et  même  la  mort. 

L'existence  d'une  flexion  utérine  contre-indique  éga- 
lement l'emploi  de  ces  injections,  comme  le  prouvent 
les  faits  cités  par  Bames,  et  que  nous  avons  fait 
connaître  précédemment.  On  doit,  en  effet,  se  rap- 
peler que,  dans  les  cas  de  flexion,  les  trompes  uté- 
rines pouvant  être  dilatées,  le  passage  du  liquide  dans 
le  péritoine  peut  alors  se  produire  assez  facilement. 

§  II.  —  Emploi  des  pinceaux. 

La  cautérisation  de  la  cavité  utérine  peut  être  faite 
utilement,  dans  beaucoup  de  cas,  à  l'aide  d'un  pinceau 
imbibé  d'un  liquide  caustique  ;  un  grand  nombre  d'au- 
teurs préfèrent  même  aux  injections  intra-utérines, 
cette  méthode  qui,  selon  eux,  expose  à  moins  de 
dangers. 

Pour  introduire  un  pinceau  dans  la  cavité  de  l'utérus, 
on  s'est  servi  de  moyens  variés  que  nous  allons  passer 
en  revue. 
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A.  Instrument  de  Woodbury  (de  Washington).  — 
M.  le  D' Woodbury  a  décrit  sous  *  le  nom  d'dpplicateur 
un  instrument  formé  d'un  tube  de  verre,  deux  fois 
recourbé  en  sens  inverse,  comme  l'indique  la  figure  93. 


FiG.  93.  —  Applicateur  du  D»  Woodbury. 

Le  tube  dont  les  extrémités  ont  été  soigneusement  ar- 
rondies, à  la  flamme  de  la  lampe,  afin  de  ne  pas  bles- 
ser le  col  au  moment  oii  il  est  introduit,  doit  présenter 
environ  6  millimètres  de  diamètre.  Bien  que  ce  volume 
soit  un  peu  supérieur  à  celui  de  l'orifice  interne  de  l'uté- 
rus qui  a,  on  le  sait,  4  millimètres  à  l'état  normal,  h 
tube  pénètre  en  général  assez  facilement,  cet  orifice 
étant  dilaté  dans  la  plupart  des  cas  où  l'usage  de  cet 
instrument  est  indiqué. 

Dans  ce  tube  glisse  une  tige  flexible,  de  façon  à  suivre 
les  sinuosités  du  tube  et  à  lui  permettre  ainsi  des  mou- 
vements de  va  et  vient.  Cette  tige,  dans  le  modèle  que 
nous  avons  fait  construire  en  France,  est  formée  d'un 
fil  de  cuivre  recouvert  de  gutta-percha  (l).  Une  des 
extrémités  de  la  tige  est  garnie  de  ouate,  maintenue  en 
place  à  l'aide  d'un  fil  fin,  l'autre  extrémité  forme  un 
anneau  qui  peut  être  saisi  par  la  main. 


(1)  Le  fil  dont  nous  nous  servons  est  celui  qui  est  employé  dans  Is  ^^ 
graphie  électrique. 
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L'instrument  de  M.  Woodbury  est  destiné  à  cauté- 
riser la  surface  interne  de  Tutérus  au  moyen  de  l'acide 
azotique.  C'est  pour  cet  usage  particulier  que  M.  Wood- 
bury a  cru  devoir  faire  confectionner  son  instrument  en 
verre,  substance  inattaquable  par  l'acide  azotique. 

Voici  comment  il  convient  d'employer  cet  appareil. 
Le  col  étant  mis  à  découvert  à  l'aide  d'un  spéculum,  on 
nettoie  l'intérieur  de  la  cavité  utérine,  —  dont  on  a 
noté  préalablement  la  direction  par  l'hystéromètre, 
—  en  se  servant  d'une  tige  métallique  entourée  de 
ouate  à  son  extrémité.  Gela  fait,  on  imbibe  le  tampon 
qui  termine  la  tige  de  Tapplicateur  avec  le  liquide 
caustique,  on  retire  la  tige  de  façon  que  le  tampon 
soit  tout  entier  contenu  dans  l'intérieur  du  tube  ;  on 
essuie  avec  soin  ce  dernier  que  l'on  introduit  ensuite  à 
travers  le  col.  Quand  on  suppose  qu'il  a  franchi  l'orifice 
interne,  on  fait  saillir  le  tampon  en  poussant  sur  la  tige 
et  Ton  imprime  au  tube  quelques  mouvements  de  latéra- 
lité afin  de  badigeonner  toute  la  surface  de  la  muqueuse 
utérine  ;  on  laisse  l'instrument  en  place  quelques  se- 
condes, puis  on  fait  rentrer  le  tampon  dans  le 
tube  en  tirant  sur  l'anneau  et  l'on  enlève  l'appareil. 
On  applique  alors  un  tampon  d'ouate  enduit  de  glycé- 
rine au  contact  du  col,  pour  recevoir  l'excès  de  liquide 
caustique  qui  pourrait  s'écouler  du  col  et  pour  prévenir 
ainsi  la  cautérisation  du  vagin. 

Avant  de  pratiquer  la  cautérisation,  il  est  bon  de  faire 
tomber  dans  le  spéculum  une  petite  quantité  d'eau  des- 
tinée à  diluer  le  liquide  caustique,  dans  le  cas  où  un 
excès  de  celui-ci  viendrait  à  s'écouler  par  le  col,  ou  de 
glisser  un  petit  tampon  d'ouate  imbibé  d'eau  entre  la 
valve  inférieure  du  spéculum  et  la  surface  inférieure  du 
col. 
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On  a  reproché  à  cet  instrument  sa  fragilité,  qui 
l'exposerait  à  se  briser  entre  les  mains  de  l'opérateur. 
Ce  n'est  pas  là,  selon  nous,  une  objection  sérieuse, 
car  l'on  sait  qu'on  ne  doit  jamais  employer  la  moindre 
force  pour  pénétrer  dans  Tutérus  et  la  résistance  que 
L'appareil  présente  est  plus  que  suffisante  pour  ne  pas 
avoir  à  redouter  cet  accident. 

B.  Instrument  de  Nonat.  —  Il  se  compose  d'un  tube 
fermé  par  un  embout  et  présentant  un  renflement 
à  quelques  centimètres  de  son  extrémité  utérine;  ce 
renflement  sert  de  point  de  repère. 

On  introduit  Tinstrument  dans  le  col,  préalable- 
ment mis  à  découvert  au  moyen  du  spéculum»  Lorsque 
le  tube  a  franchi  l'orifice  interne,  on  retire  l'embout  et 
l'on  fait  pénétrer  dans  l'intérieur  du  tube  une  tige  portant 
à  son  extrémité  une  boulette  de  ouate  imbibée  de  1& 
solution  caustique  choisie. 

L'instrument  de  Nonat,  qui  est  rectiligne,  pénètre 
quelquefois  difficilement  ;  '  aussi  préférons-nous  de 
beaucoup  celui  que  nous  avons  décrit  précédem- 
ment. 

G.  Graphidomètre  de  M.  Menières.  —  Le  graphido- 
mètre  (de  ypaçiç,  iJoç  pinceau,  et  (xerpa  matrice),  ou  pin- 
ceau utérin,  se  compose  de  deux  tubes  concentriques. 
Le  tube  extérieur  sert  de  gaîne  à  un  pinceau  fixé  à  l'ex- 
trémité du  tube  intérieur,  et  destiné  à  être  imbibé  delà 
substance  caustique.  Le  liquide  est  propulsé  dans  le 
tube  intérieur  au  moyen  d'une  seringue  graduée  (!)• 


^i)  Le  Moniteur^  15  juiUet  1876* 


I 
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Après  que  l'on  a  mis  le  col  àdécouvertau  moyen  d'un 
sp'-'culum.on  fait  ptînétrer  le  tube  en  ayant  soin  d'incliner 
assez  fortement  en  bas  son  extrémité  externe,  afin  do 
pouvoir  franchir  plus  facilement  l'orifice  interne  du  col. 
Une  fois  cet  orifice  franchi,  on  presse  légèrement  sur  le 
piston  de  la  seringue;  on  imbibe  ainsi  le  pinceau  de 
liquide  caustique  et  l'on  pousse  le  tube  intérieur  de 
façon  à  faire  saillir  le  pinceau;  on  incline  le  graphi- 
domètre  à  droite  et  à  gauche  pour  badigeonner  toute 
la  surface  de  la  muqueuse  utOrine,  puis  on  fait  rentrer 
le  pinceau  dans  sa  gaine  avant  de  retirer  l'instru- 
nient. 

Cet  appareil  três-ingi^nieux,  a  l'inconv^-nient  d'être 
d'un  prix  élevé,  il  ne  nous  paraît  présenter  aucun  avan- 
tage sur  l'applicateiii'  de  Woodbury  que  nous  avons 
précédemment  mentionné;  disons  môme  qu'il  a  le 
désavantage  d'être  introduit  beaucoup  plus  difûcile- 
neot  à  cause  de  sa  disposition  rectiligne. 

D.  lostrnment  de  Barnes.  — Les  substances  liquides 
peuvent  encore  Otre  portées  dans  l'utérus  au  moyen  de 
l'instrument  décrit  page  3,  fig.  9.  Pour  cela,  on  garnit, 
comme  le  recommande  M.  Darnes,  l'intérieur  du 
tabe  de  quelques  fils  d'amiante  ou  d'une  éponge 
imbibée  du  caustique  choisi,  puis  on  exprime  le  liquide 
que  ces  substances  conticnncnten  pressant  sur  le  piston 
([ai  glisse  dans  le  tube. 

Hatore  des  liquides  employés.  —  Les  liquides  qui 
sont  le  plus  souvent  eniployés  pour  badigeonner  la 
muqueuse  utérine  au  moyen  du  pinceau  sont  :  la  tein- 
are  d'iode  (formule  du  Codex),  le  perchlorure  de  fer 
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(solution  Pravaz),  la  solution  de  nitrate  d'argent  sm 
tiers  ou  au  quart,  Vax^ide  azotique. 

Ce  dernier  agent,  surtout,  à  donné  de  bons  résul- 
tats dans  les  mains  d'un  assez  grand  nombre  d'expéri- 
mentateurs; en  Amérique,  il  a  été  préconisé  par  le 
D*"  Woodbury,  de  Washington  (1);  en  Angleterre 
parlâmes  Braithwaite  (de  Leeds)  (2),  et  Lombe  Atthill 
(de  Dublin)  (3)  ;  en  Italie,  par  le  D'  Carlo  liebman  (4). 
De  notre  côté  (5),  nous  avons  employé  ce  caustique 
puissant  avec  grand  succès  et  nous  proclamons  hau- 
tement, avec  les  auteurs  qui  précèdent,  son  utilité  dans 
le  traitement  de  Tendométrite  chronique. 

Le  peu  de  douleur  qu'il  produit  et  la  rapidité  de  ses 
effets  nous  le  font  préférer  aux  autres  substances  usitées 
dans  le  tredtement  de  cette  maladie. 

Indications.  —  La  cautérisation  à  l'aide  des  pinceaux 
est  surtout  indiquée  dans  l'endométrite  chronique 
légère,  dans  la  forme  qui  n'est  que  peu  ou  point 
accompagnée  de  métrorrhagie  ;  car  on  conçoit  que  la 
petite  quantité  de  liquide  caustique  qui  imbibe  le  pin- 
ceau, venant  à  être  diluée  par  le  fait  de  l'écoulement 
de  sang,  ne  peut  avoir  d'effet  utile  sur  les  lésions  de  la 
muqueuse. 

Le  pinceau  convient  encore  dans  les  cas  où  la  cavité 
utérine  n'est  point  anfractueuse  et  quand  la  dilatation 
de  cette  cavité  est  peu  prononcée,  c'esirà-dire  quand  on 


(1)  American  Journal  of  obstetricSf  février  1875  et  Annales  de  gynéco- 
logie, t.  III,  p.  296. 

(2)  Obstétrical  Journal^  octobre  18T3,  p.  467. 

(3)  Obstétrical  Journal,  }mn  1873. 

(4)  De  ta  médication  intra-utérine,  traduction  in  :  Archives  de  toco/ogie, 
avril  1877,  p.  207. 

(5)  Annales  de  gynécologie,  t.  IV,  1875,  p.  392. 
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a  lieu  de  supposer  que  toute  la  surface  de  la  muqueuse 
peut  être  facilement  touchée  par  le  liquide  caustique. 
Contre- Indications.  —  Nous  ne  parlerons  pas  ici  des 
contre-iadi  cation  s  de  la  cautérisation  intra-utérine  au 
moyen  des  pinceaux,  ces  contre-indications  étant  les 
mêmes  que  celles  que  uous  avons  énumérées  précé- 
demment, lorsque  nous  avons  parlé  des  injections 
intra-utérines. 

ARTICLE  II, 
AGENTS    SOLIDES. 

Lps  agents  solides  que  l'on  fait  pénétrer  dans  l'inté- 
rieur de  la  cavité  utérine  peuvent  y  être  introduits 
sous  forme  de  crayons,  de  capsules,  ou  de  poudres. 


SI- 


Les  agents  caustiques  solides  sont,  en  Kénéral,  por- 
tés dans  la  cavité  utérine  sous  forme  de  crayons  du 
volume  du.  crayon  d'azotate  d'argent  qui  garnit  nos 
trousses  ;  tantôt  ils  sont  abandonnés  dans  la  cavité  où 
ils  se  dissolvent,  tantôt  ils  sont  retirés  peu  de  temps 
après  y  avoir  été  introduits. 

Les  substances  qui  ont  été  Ee  plus  souvent  employées 
sont  :  l'azotate  d'argent  fondu,  Viodo forme,  le  sulfate 
dezinc,  l'alun,  etc.,  etc. 

Le  crayon  d'azotate  d'argent  peut  être  porté  dans  la 
cavité  utérine,  monté  sur  un  porte-nitrate  un  peu  long  ; 
il  doit  avoir  5  à  6  cent.,  pour  atteindre  le  fond  de  la 
cavité.  Le  crayon  étant  monté  sur  une  tige  droite 
pénétre  quelquefois  difBcilement  dans  la  matrice  à 
cause  de  l'inclinaison  de  cet  organe  en  avant.  De  plus, 

TK.   DK  CHIR.  SVKBC.  l6 
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avec  le  crayon  droit,  il  est  presque  impossible  d'at- 
teindre les  angles  de  lutérus.  M.  Âmbroise  Guichard 
a  fait,  à  cet  égard,  des  expériences  qui  démontrent 
parfaitement  cette  impossibilité. 

Quelques  auteurs  ont  conseillé  de  laisser  tomber  le 
crayon- d'azotate  d'argent  dans  Tintérieur  de  la  matrice 
et  de  l'y  abandonner,  mais  c'est  une  pratique  que  nous  ne 
recommandons  pas,  à  cause  des  douleurs  vives  que  le 
séjour  du  crayon  peut  déterminer  et  des  accidents  in- 
flammatoires qui  peuvent  en  être  la  conséquence.  Si 
Ton  se  décidait  à  laisser  un  crayon  de  nitrate  d'argent 
dans  l'utérus,  il  serait  utile  d'en  diminuer  l'énergie 
en  l'additionnant  d'une  forte  proportion  de  nitrate  de 
potasse. 

Lorsque  nous  pratiquons  la  cautérisatison  intra- 
utérine  au  moyen  de  l'azotate  d'argent,  nous  préférons 
avoir  recours  à  Thystéromètre  porte-caustique  de  Sire- 
dey  à  la  sonde  de  Lallemand,  ou  au  simple  fil  d'argent, 
dont  nous  parlerons  dans  un  instant.  Ces  instruments, 
dont  l'extrémité  est  recouverte  de  nitrate  d'argent,  pré- 
sentent une  courbure  qui  permet  de  les  faire  pénétrer 
facilement  dans  l'utérus  à  raison  de  son  obliquité  anté- 
rieure. 

L'instrument  de  Siredey  (voy.  fîg.  10,  p.  16)  se  com- 
pose d'une  tige  d'argent  montée  sur  un  manche  et  re- 
produisant la  longueur  et  la  courbure  de  l'hystéromètre 
d'Huguier.  Son  extrémité  utérine  présente  deux  cu- 
vettes, Tune  sur  la  convexité  de  la  courbure,  l'autre 
sur  sa  concavité.  On  charge  l'hystéromètre  en  le  plon- 
geant, à  plusieurs  reprises,  dans  une  capsule  de  por- 
celaine contenant  une  certaine  quantité  de  nitrate  d'ar- 
gent en  fusion.  On  obtient  ainsi  un  dépôt  de  sub- 
stance caustique  d'une  épaisseur  plus  ou  moins  grande^ 
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iir  la  CUV' 

/ 


Baivant  les  besoins.  Cette  méthode  permet  de  recouvrir 
la  tige  d'une  couche  de  sel  parfaitement  pur,  ce  qui 
ne  peut  être  obtenu  par  le  procédé  employé  pour 
garnir  la  cuvette  de  la  sonde  de  Lallemand,  et  qui 
consiste,  comme  l'on  sait,  à  faire 
fondre  le  nitrate  d'argent  dans  la 
Qamme  d'une  lampe  à  alcool. 

Lorsque  nous  voulons  cautériser 
la  muqueuse  de  la  cavité  utérine  au 
moyen  du  nitrate  d'argent,  nous 
avons  l'habitude  de  remplacer  l'hys- 
téromùlre  por  te-caustiquo  par  un  sim- 
ple fil  d'argent,  de  lU  ù  12  cent,  de 
longueur,  enroulé  sur  lui-même  à 
l'une  de  ses  extrémités  dans  une 
étendue  de  4  à  5  cent,  et  formant  de 
l'autre  un  anneau  destiné  à  être  saisi 
entre  les  mors  d'une  pince  à  panse- 
ment utérin.  Nous  avons  préala- 
blement chargé  ce  El  de  nitrate 
d'argent,  comme  il  a  été  dit  pour 
l'hystéromclre  porte  -caustique  de 
Siredey. 

Le  ûl  d'argent  a  l'avantage  de  ne 

Ôpas    nécessiter  un  instrument  spé- 
cial, et  d'être  d'un  prix  très-peu  con- 
p     f^  sidérable;  de  plus,  sa  flexibilité  per- 

rJd'BrtMotdontl'euré-  met  de  l'introduire  dans  un  utérus, 
mji^  Batoriiiifc  «ur  môme  dévié,  et,  à  raison  de  son  pe- 

•Ito-nihiie  poul  *lre 

rMrau*«ri«  a'aiwute  tit  volume,  il  peut  trancbtr  un  col 
d-MgMt*.  ^t^it 

Le  porte-caustique  de  Lallemand,  modiflé  en  vue  de 
la  cautérisation  intra-utérine,  permet  d'introduire  dan» 
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rutàus  la  cmnette  qui  rafame  Fuolate  d'argent,  saas 
toucher  la  cairité  du  eol,  cette  curette  étant  protégée,  à 
soQ  passage  a  IraTers  le  canal  œnrkal,  par  une  gaine 
métallîqDe. 

Pour  pratûiner  la  cautérisation,  cm  fait  saillir  la  cu- 
vette en  pressant  sur  la  tige  qui  traverse  le  tube  pro- 
tecteur, et  Ton  imprime  à  cette  tige  un  mouvement  de 
rotation  sur  son  axe;  on  incline,  pendant  qu'on  fait 

[mouvements,  le  tube  à  droite  et  à  gauche,  de  façon  à 
toucher  tous  les  points  de  la  cavité. 

Lliystéromètre  de  Siredey  est  bien  préférable  au 
porte-caustique  de  Lallemand,  à  cause  de  la  quan- 
tité plus  grande  de  substance  caustique  dont  il  est 
chargé. 

On  a  reproché  au  crayon  d'azotate  d'argent,  porté 
dans  rutérus,  de  cautériser  le  col  à  son  passage  dans  ce 
conduit,  mais  cet  inconvénient  ne  nous  semble  pas  avoir 
une  bien  grande  importance,  le  col  étant  lui-même,  le 
plus  souvent,  le  siège  de  lésions  qu'il  n'est  pas  inutile 
de  modifier. 

La  cautérisation  de  la  cavité  utérine,  avec  le  crayon 
d'azotate  d'argent,  ne  jouit  pas  partout  de  la  même 
faveur  qu'en  France. 

Liebmann  pense  que  Faction  du  crayon  est  assez  fai- 
ble, et,  à  cet  égard,  il  partage  l'opinion  de  Spiegelberg  et 
de  Schrœder.  Ces  auteurs  expliquent  le  peu  d'action  de 
Tazotate  d'argent  par  ce  fait,  que  le  mucus  et  le  sang 
contiennent  une  grande  quantité  de  chlorures  qui 
neutralisent  le  sel  et  en  atténuent  l'action.  Sans 
aller  jusqu'à  prétendre  avec  ces  auteurs  que  l'azo- 
tate d'argent  est  presque  inefQcace^  nous  dirons  cepen- 
dant qu'il. nous  a  donné  peu  de  résultats  dans  les  cas 
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3'ebdométrite  simple  où  nous  l'avons  employé,  et  que 
son  action  nous  a  paru  bien  inférieure  à  celle  de  l'acide 
nitrique  appliqué  sur  la  surface  utérine,  au  moyen  de 
rinstpumentde  M.  Woodbury  (de  Washington),  dont 
nous  avons  donné  la  description  précédemment  (voyez 
fig.  93.  p.  236). 

Le  sulfate  de  zinc,  sous  forme  de  crayons  (i2  à  15 
centigrammes  par  crayon),  peut  être  porté  dans  futérus 
à  l'aide  du  porte-crayon  que  nous  avons  déjà  fait  con- 
naître (voyez  fig.  9,  p.  13)  ;  il  en*est  de  même  de  l'iodo- 
forme  et  du  tannin. 

Quant  à  la  préparation  de  ces  crayons,  nous  n'avons 
pas  à  y  revenir  ici;  elle  a  été  indiquée  précédem- 
ment quand  nous  avons  étudié  la  médication  appli- 
cable aux  lésions  de  la  surface  externe  du  col  ou 
de  sa  cavité  (voyez  p.  192). 

Le  sulfate  de  zinc  est  considéré  par  Barnes  comme 
un  des  topiques  le  plus  largement  utiles  pour  la 
muqueuse  du  col  et  du  corps  de  l'utérus.  Ne  l'ayant 
jamais  employé  ni  vu  employer  par  nos  maîtres,  il  nous 
est  impossible  de  nous  prononcer  sur  la  valeur  de  ces 
agent. 

Quant  aux  crayons  de  tannin,  qui  ont  été  sur- 
tout préconisés  par  Becquerel,  ils  paraissent  aujour- 
d'hui condamnés  par  la  plupart  de  ceux  qui  les  oui 
employés.  Noël  Gueneau  de  Mussy  (1),  Hildebrand  (2). 
Carlo  Liebman  ont  observé,  à  la  suite  de  leur  introduc- 
tion dans  la  matrice,  des  accidents  souvent  graves.  Dans 
presque  tous  les  cas,  ils  ont  déterminé  des  coliques  uté- 
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rines  violentes,  et  on  les  a  vus  être  le  point  de  départ 
de  métrites  et  de  pelvi-péritonites. 

M.  Noël  Queneau  de  Mussy»  en  vue  de  prévenir  la 
rupture  des  crayons  de  tannin,  et  aussi  pour  pouvoir  les 
extraire  de  la  cavité  utérine  quand  il  le  juge  à  propos, 
a  eu  ridée  de  faire  placer  dans  leur  centre  un  gros  fil  ou 
un  cordonnet  autour  duquel  on  enroule  le  tannin  au 
moment  de  la  confection  des  crayons. 

Les  crayons  d'iodoforme  que  nous  avons  employés, 
dcms  un  assez  grand-  nombre  de  cas,  ne  paraissent 
pas  exposer  aux  mêmes  dangers  ;  ils  sont  bien  tolé- 
rés et  ne  déterminent  pas  ordinairement  de  coli- 
ques utérines  ;  il  faut  veiller,  toutefois,  à  ce  qu'ils  soient 
préparés  avec  soin  afin  qu'ils  se  désagrègent  rapidement 
et  ne  jouent  pas  le  rôle  de  corps  étranger. 

Ces  crayons  nous  ont  rendu  de  grands  services 
dans  les  formes  légères  d'endométrite.  Quand  on  se 
trouve  en  présence  de  fongosités,  leur  action  est  in- 
suffisante et  il  ne  faut  pas  perdre  son  temps  à  les 
employer,  mais  recourir  immédiatement  à  une  mé- 
dication plus  énergique. 

Lorsqu'on  veut  introduire  un  crayon  dans  l'inté- 
rieur de  la  cavité  du  col,  voici  comment  il  convient 
de  procéder  : 

On  prend  un  crayon  d'environ  trois  centimètres 
de  long  et  de  trois  à  quatre  millimètres  de  diamè- 
tre. On  le  place  dans  le  porte-crayon  représenté  page  13, 
puis  on  introduit  l'extrémité  de  ce  porte-crayon  dans  le 
col,  mis  préalablement  à  découvert  avec  un  spécu- 
lum. L'instrument  étant  insinué  dans  le  col  le  plus  pro- 
fondément possible,  on  pousse  le  piston  au  moyen  de  la 
tige  qui  glisse  dans  le  tube,  afin  de  faire  tomber 
le  crayon  dans   la  cavité    de  l'utérus,  et  l'on  retire 
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l'instrument.  Le  crayon,  une  fois  introduit  au  delà 
de  l'orifice  interne,  reste  dans  la  cavité  de  rorg;ane 
où  U  fond  dans  l'espace  de  quelques  minutes.  Il  est 
bon  toutefois  d'appliquer  un  tampon  d'ouate  au  con- 
tact du  col. 

Si  l'on  n'a  pas  à  sa  disposition  de  porte-crayon, 
l'introduction  du  crayon  est  encore  possible  au  moyen 
de  la  pince  à  pansement  utérin. 

Lorsqu'on  introduit  le  crayon  au  moyen  de  la  pince, 
il  faut,  au  moment  où  l'on  va  en  écarter  les  mors, 
que  la  main  du  côté  opposé  soit  armée  d'un  hystiïro- 
mètre,  à  l'aide  duquel  on  presse  sur  l'extrémité  du 
crayon  de  façon  à  le  faire  pénétrer  au  delà  de  l'orifice 
interne  du  col.  Sans  ce  petit  artifice,  le  crayon, 
aussitôt  devenu  libre,  est  expulsé  et  rejeté  au  de- 
hors. 

Quand  on  emploie  des  crayons  qui  se  dissolvent 
trop  lentement,  il  se  produit  assez  souvent  des  con- 
tractions de  l'utérus  qui  déterminent  l'expulsion  du 
cylindre  avant  sa  dissolution  par  les  liquides  sécré- 
tés. Aussi  conseillons-nous  d'apporter  les  plus  grands 
soins  à  la  fabrication  do  ces  crayons.  Les  formules 
que  nous  avons  fait  connaître  et  que  nous  avons  adop- 
tées, après  de  nombreux  tâtonnements,  nous  semblent 
devoir  être  particulièrement  recommandées . 

S    II.   — CaPSOLES    MÈD1CAMESTBU8ES. 


L'emploi  de  ces  capsules,  préconisé  par  le  D'  Sale, 
d'Aberden  (1),  n'a  pas  encore  été  essayé  en  France. 
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Mais  comme  ce  moyen  nous  semble  pouvoir  rendre 
quelques  services,  nous  croyons  utile  de  le  mention- 
ner. Les  capsules  dont  se  sert  le  D'  Sale  sont  faites 
de  gélatine,  ont  une  forme  allongée  et  contiennent, 
dans  leur  intérieur,  les  diverses  substances  médicamen- 
teuses que  Ton  porte  habituellement  dans  rutérus  sous 
forme  d'injections  ou  de  crayons.  Les  capsules  médi- 
camenteuses sont  introduites  dans  Tintérieur  de  la  ca- 
vité utérine  en  prenant  les  précautions  que  nous  avons 
indiquées  quand  il  s'est  agi  de  Tintroduction  des 
crayons. 

~§  III. —  Substances  PULVÉRULENTES. 

Des  substances  pulvérulentes  ont  été  rarement  por- 
tées dans  rintérieur  de  la  cavité  utérine.  M.  Noël  Que- 
neau de  Mussy  (1)  les  a  employées  plusieurs  fois,  mais 
sans  grand  succès. 

« 

Manière  de  procéder  à  rinjection  palyémlente.  — 

Voici  comment  Fauteur  que  nous  venons  de  citer  a 
l'habitude  de  procéder  à  ces  injections  : 

Il  se  sert  d'un  tube  en  argent  dans  lequel  se  meut  un 
piston  fixé  au  bout  d'une  longue  tige.  On  tire  ce  piston 
en  arrière  d'une  longueur  déterminée  avec  soin  et  qui 
limite  ainsi  la  quantité  de  poudre  à  injecter.  On  plonge 
ensuite  le  tube  dans  un  vase  renfermant  la  poudre 
dont  on  veut  faire  usage  et,  quand  il  est  rempli  jusqu'à 
la  hauteur  du  piston,  on  applique  ce  tube  contre  Torifice 
utérin,  puis,  poussant  le  piston,  on  introduit  dans  le 


(1)  Clinique  médicale,  1876,  p.  305. 
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[  la  quantité  de  poudre  que  l'on  a  réglée  k  I'q- 
vance. 

L'instrument  de  Woodbury  (voy.  Qg.  93,  p.  236} 
peut  remplacer  avantageusement  le  tube  d'argent  pré- 
conisé par  M.  N.  Queneau  de  Mussy. 

Ce  savant  praticien  a  ainsi  injecté  de  la  poudre  de 
calomel,  de  la  poudre  d'alun,  de  sang-dragon.  L'in- 
jection d*alun  provoqua  une  fois  des  accidents  sérieux, 
et  le  tannin  a  produit  des  symptômes  alarmants  : 
douleurs  atroces,  tyrapanite,  syncopes,  convulsions 
hystériques.  Aussi  cet  auteur  a-t-il  cru  devoir  renoncer 
à  cette  médication. 

Nous  avons  employé  plusieurs  fois  la  poudre  d'iodo- 
forme.  Cette  substance,  qui  nous  a  donné  de  bons  résul- 
tats, ne  présente  pas  les  m^mes  dangers  que  celles 
auxquelles  M.  N.  Queneau  de  Mussyaeu  recours. 


ARTICLE  III. 
AGENTS  SEMI-SOLIDES  :  POMMADES,  GLYCÉROLÉS. 


La  plupart  des  agents  médicamenteux,  usités  dans 
la  thérapeutique  des  maladies  utérines,  peuvent  être 
portés  dans  la  cavité  de  l'utérus  en  les  incorporant 
à  l'axonge  ou  à  la  glycérine. 

Ces  pommades  sont  introduites  dana  l'utérus  à 
l'aide  de  l'hystéromètre  înjecleur  du  D'  Gamuset  (voy. 
Cg.  93),  ou  du  porte-pommade  que  nous  avons  fait  con- 
struire chez  M.   Aubry  (voy.  fig.  9,  p.  13). 

L'hystéromètre  injecteur,  qui  présente  la  forme 
et  les  dimensions  d'un  hystérométre  d'Huguier,  se 
compose    d'un    tube  vissé   sur  un    manche  de  bois 
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-ç  et  termini^    à    soa   autre    extré- 

/ï  mité  par  un  bouton    légèrement 

renflé. 
3  Lorsqu'on    veut    so    servir  du 

tube  pour  l'injection  des  pom- 
mades ou  des  glycérolés ,  on 
remplace  le  manche  de  boiï 
par  un  récipient  contenant  la 
pommade  que  l'on  désire  injec- 
ter, et  l'on  diH'isse  le  bouton  qui 
termine  le  tube.  Cu  récipient 
n'est  autre  que  le  lube  compressi- 
ble en  étain  qui  sert  aux  peintres 
pour  renfermer  les  couleurs  ft 
l'huile. 

Le  col  de  l'utérus  étantmisà  dé- 
couvert au  moyen  d'un  spéculum, 
on  y  introduit  le  bec  de  l'hystéro- 
mètre  injecteur  jusqu'à  une  pro- 
fondeur que  l'on  adéterminée  d'a- 
vance à  l'aide  du  curseur  E,  et  on 
obtient  l'expulsion  du  médicament 
en  pressant  entre  les  doigts  Tex- 
trémité  G  du  récipient. 

Les  pommades  que  l'on  ren- 
ferme dans  les  tubes  d'étain  doi- 
vent être  rendues  légèrement  flui- 
des par  l'addition  d'une  certaine 
quantité  d'huile  d'amandes  dou- 
ces, afin  de  faciliter  leur  passage 
à  travers  le  tube. 

Voici  la  formule  d'une  pom- 
made que  nous  avons  employée  & 


FiG,  Î15. 

Hjitéromètre    injecteur 

du  D' Camuret. 

AB,  Mflorhe  de  Tin- 


t  plomb 


OH."'Tub 
destiné   ù 
pommade. 

I.  BuDchon  desiintf  a 
fermer  le  tube  de  plomb. 
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^ôsîeurs  reprises  dans  Je  cas  d'endoraétrîte  chronique 
simple  : 

R.     Axonge 20  gr. 

Poudre  d'iodoforme I 

Hude  d'amandes   douces.  .  (  ^  " 

M. 

Dans  l'hiver,  il  convient  d'augmenter  notablement 
la  quantité  d'huile  d'amandes  douces-  à  cause  de  la 
consistance  beaucoup  plus  grande  de  la  pommade, 
BOUS  l'influence  du  froid. 

Outre  les  pommades,  on  peut  encore  employer  les 
glycérolés  d'amidon,  de  tannin,  etc. 

Les  pommades  peuvenlencore  ôtre  introduites,  avons- 
nous  dit,  en  se  ser\'ant  du  porte-pommades  que  noua 
avons  décrit  précédemment  (voyez  Gg.  9,  p.  13). 

L'irfstrument,  qui  est  fait  de  caoutchouc  durci,  se 
charge  en  faisant  pénétrer  la  pommade  par  les  yeux, 
qu'il  présente  latéralement.  On  insinue  doucement  le 
tubedaosie  col,  misa  découvert  au  moyen  d'un  spécu- 
lum, à  une  profondeur  de  cinq  ou  six  centimètres,  puis 
on  pousse  le  piston  qui  exprime  la  pommade.  Une  fois 
l'injection  terminée,  on  applique  un  tampon  d'ouate  au 
contact  du  museau  de  tanche  pour  empêcher  la  pom- 
made de  s'épancher  à  l'extérieur. 

Indications.  —  E^es  injections  de  pommades  dans  la 
cavité  utérine  ont  été  jusqu'ici  peu  employées  dans 
le  traitement  de  l'endomélrite  chronique  ;  c'est  cepen- 
dant un  moyen  qui  peut  rendre  des  services,  mais 
dajis  les  cas  légers  seulement. 

Quant  aux  contre-indications,  elles  ne  diffèrent  pas 
.  de  celles  que  nous  avons  fait  connaître  en  parlant  des 
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injections  intra-ntérines.  Noos  n'avons  donc  pas  à  y 


revenir  ici. 


CaZAPITRE  XI. 

INJECTIONS  INTRA-PARENCHYMATEUSES 

DU  COL. 

On  désigne  sous  ce  nom  Tinjection  dans  Tépaissear 
du  tissu  du  museau  de  tanche  de  liquides  divers. 

Kiwish,  le  premier,  conseilla  dans  le  cancer  de  dila- 
cérer  le  tissu  du  col,  et  d'injecter  ensuite  au  milieu  du 
magma  une  certaine  quantité  de  perchlorure  de  fer. 
Cette  idée  fut  reprise  plus  tard  par  M.  Gallard  qui,  dans 
les  cas  de  dégénérescence  cancéreuse  du  museau  de 
tanche,  injecta  au  moyen  d'une  seringue  de  Pravaz, 
munie  d'une  aiguille  un  peu  longue,  des  caustiques  di- 
vers, en  vue  de  produire  la  mortification  du  tissu  dé- 
généré et  d'en  obtenir  l'élimination.  Les  résultats  de 
ces  expériences  de  M.  Gallafd,  ont  été  consignés  dans 
la  thèse  d'un  de  ses  élèves,  M.  Guichard  (1). 

Des  liquides  divers  ont  été  injectés  dans  l'épaisseur 
du  tissu  utérin.  Parmi  les  principaux,  nous  citerons  :  le 
sulfate  d'atropine,  le  laudanum^  la  morphine^  le  per- 
chlorure de  fer  à  30**,  Yacide  acétiquCy  le  chlorure  de 
zinc,  ïergotine. 

L'appareil  instrumental  nécessaire  pour  pratiquer 
rinjection  se  compose  d'une  seringue  graduée,  ana- 


(1)  Guicîiaptl.  Rechercher  sur  /^.«  injections  utérines  en  dehors  de  tétat 
puerpéral.  Pari»,  1870. 
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logue  à  la  seringue  de  Pravaz,  mais  un  peu  plus  grande, 
d'un  trocart  capillaire  pouvant  s'adapter  sur  la  seringue 
et  assez  long  pour  atteindre  facilement  le  tissu  uti^rin. 

On  fait  coucher  la  malade  dans  le  décubitus  latéral 
gauche  {voy.  fig.  48,  p.  82)  et  l'on  applique  le  spéculum 
de  Sims.  On  fait  alors  pénétrer  le  trocart  à  une  profon- 
deur qui  varie  entre  5  miUimètres  et  i  centimètre, 
l'on  injecte  4  ou  S  gouttes  de  la  substance  choisie,  et  on 
répète  l'injection  sur  deux  ou  trois  autres  points. 

Quand  on  a  recours  à  des  substances  narcotiques  ou 
à  la  solution  d'ergotine,  une  seule  ponction  suffit  géné- 
ralement. 

n  s'écoule  ordinairement  une  très-petite  quantité  de 
saog  au  niveau  du  point  piqué;  cet  écoulement  a'arrôte 
d'ailleurs  très-rapideiùent  si  l'on  a  employé  une  sub- 
stance caustique.  Pour  faciliter  l'introduction  du  trocart, 
il  est  nécessaire  de  fixer  le  col  avec  le  ténaculum  de 
Sims,  afin  d'empêcher  l'organe  de  fuir  sous  la  pression 
de  l'instrument. 

Indicatioas.  —  Les  injections  intra-parenchymateuses 
de  substances  narcotiques  ont  été  employées  dans  le 
cancer  utérin  en  vue  de  calmer  les  douleurs  que  l'on 
observe  si  souvent  dans  le  cours  de  cette  maladie.  Ces 
injections  ne  doivent  guère  être  recommandées,  à  cause 
delà  facilité  avec  laquelle  on  obtient  la  diminution  des 
douleurs,  par  l'introduction  des  narcotiques  dans  l'éco- 
nomie par  la  méthode  hypodermique  ou  par  la  voie 
stomacale  ou  rectale. 

Quant  aux  liquides  caustiques,  ils  ont  été  préconisés 
dans  le  but  d'amener  la  destruction  du  col  atteint  de 
cancer. 

Le  D'  Guichard  a  rapporté  dernièrement  un  cas  de 
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gut:Tison  d'une  tumeur  végétante  siégeant  sur  la  lèvre 
postérieure  du  col  parTemploi  d'injections  intra-paren- 

chymateusesde  chlorure  dezin';(l). 

La  tumeur {voy.  flg.  9S),  qui  mesurait  i, 5  centimètres 


Fio.  96.  —  Aspect  de  la 


l'injaolioQ  pareiichjtaute«n. 


traversalement  et  3  centimètres  de  hauteur,  s'insérait 
sur  la  lèvro  postérieure  et  était  parfaitement  limitée.  Au 
bout  de  deux  mois,  après  que  des  injections  eurent  été 
pratiquées  à  cinq  reprises  différentes  avec  yne  solutiou 
de  chlorure  de  zinc  au  1/?,  la  lèvre  postérieure  avait 
complètement  disparu  ;  et,  moins  de  trois  mois  après 
le  début  du  traitement,  on  constatait  que  le  col  avait 
sa  coloration  normale,  excepté  dans  le  point  correspon- 
dant au  tisâu  détruit,  qui  était  rougeàtre  et  saignait  \ia<, 
peu  (voy.  fig,  97).  La  malade,  revue  au  bout  d'un  ao* 
était  parfaitement  guérie. 

Les  injections  destructives  trouveront  surtout  leur 
application  lorsqu'on  aura  afTaire  à  un  cancer,  ayant; 


(1)  Ouichard,  Annales  de  Gynécologie.  T.  VU,  p.  142,  22B. 
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détruit  en  partie  le  col  et  ne  permettant  pas  de 
recourir  à  l'un  des  procédés  d'amputation  que  nous 
ferons    connaitre   ultérieurement .  L'injection    intra- 


■^a^%: 


FlU.  9T.  —  AipecI  du  col  aprêa  gucrisua  de  la  lumeur. 

parenchymateuse  remplacera  alors  avantageusement  la 
cautérisation  au  fer  rouge,  ou  avec  les  flèches  de 
Cauquoîn. 

I.ea  injections  de  solution  d'ergotine  ont  été  préco- 
nisées par  le  D'  Collins.de  Guilford,  dans  les  États-Unis, 
dans  le  cas  de  subinvolution  de  l'utérus  el  dans  la  mé- 
Irite chronique  (1).  Avant  de  pratiquer  l'injection,  ce  mé- 
decin produit  l'anesthésie  localement,  en  plaçant  au 
contact  du  col  un  bourdonnet  de  coton  imbibé  de  chlo- 
roforme. Les  injections,  qu'il  répète  tous  les  six  jours, 
déterminent  une  très-légère  irritation  locale,  et  la 
douleur,  s'il  en  survient,  est  passagère, 

Récemment  M.  Delore  (de  Lyon)  a  eu  recours  aux 
injections  d'ergotine  dans  l'épaisseur  du  museau  de  tan- 
cbo,  chez  des  malades  atteintes  de  tumeurs  Gbreuses 
utérines  [2), 


(I)  ne  CImie  et  The  nteifkal  Record,  S9  BepUrrabra  !877. 
(3;  CoBUnuniMtioDÏIaStHSflédc(.l>iruTgie,  Scioce  du31  octobre IS77, 
pulfUée  îa  Atatoîet  dt  g^nteologie,  I.  \%,  p.  B3. 
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M.  Delore  emploie  une  partie  d'ergotine  pour  deux 
d'eau  distillée.  Il  injecte  20,  30  ou  40  centigrammes 
d'ergotine. 

Au  point  de  vue  physiologique;  cet  auteur  a  noté  que 
les  effets  sont  beaucoup  plus  intenses  que  lorsque  le 
médicament  est  absorbé  par  l'estomac.  U  a  observé 
chez  les  malades  qu'il  a  injectées  des  phénomènes  de 
diverse  nature:  frisson,  tremblement,  vomissements 
bilieux,  syncope,  troubles  de  la  vue,  diarrhée,  douleurs 
dans  les  reins,  les  cuisses,  les  jambes,  le  ventre  ou  la 
tête  ;  dans  deux  cas,  il  a  vu  se  produire  des  abcès. 

Au  point  de  vue  thérapeutique,  les  malades  ont  été 
soulagées  :  les  hémorragies  se  sont  arrêtées. 


CHAPITRE  XII. 

CEINTURES  ABDOMINALES  ET  HYPOGASTRIQUES. 

On  désigne  sous  le  nom  de  ceintures  des  bandes 
d'étofle,  de  peau,  de  cuir  ou  de  métal,  destinées  à  entou- 
rer la  partie  inférieure  du  tronc.  Ces  ceintures  ont  pour 
but  de  renforcer  la  paroi  de  l'abdomen  et  de  soutenir  la 
masse  intestinale,  afin  d'en  diminuer  le  poids  et  de  l'em- 
pêcher de  presser  sur  les  organes  contenus  dans  le  petit 
bassin. 

Les  ceintures  employées  dans  la  pratique  gynécolo- 
gique sont  de  deux  espèces  :  les  ceintures  abdominales 
et  les  ceintures  hypogastriques. 

Les  premières  entourent  la  paroi  abdominale  dans 
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une  hauteur  plus  ou  moins  grande,  et  pressent  à  peu  près 
également  sur  toute  In  surface  avec  laquelle  elles  se 
trouvent  en  contact;  les  secondes,  au  contraire,  n'oxer- 
cent  de  pression  que  sur  la  partie  inférieure  de  l'abdo- 
men, au-dessus  du  pubis,  dans  une  étendue  peu  consi- 
dérable. 


§  I.  —  Ceintl'ri 


On  a  inventé  un  très-grand  nombre  de  ces  cein- 
tures. Il  n'est  pour  ainsi  dire  pas  de  fabricant  ou  de 
bandagiste  qui  n'ait  tenu  à  avoir  son  modèle.  Nous  ne 
décrirons  que  les  ceintures  les  plus  communément 
employées  et  celles  qui  se  recommandent  par  quel- 
ques avantages  spéciaux. 

Ceinture  abdominale  à  articulations  latérales.  — 
Cette  ceinture  (voy.  flg.  98)  est  formée  de  trois  bandes 


k 


Fis.  98,—  Ceialure  Abdominale  ft  partie uUlioat  latéralM. 


de  tissu  élastique  de  3  centimètres  de  largeur;  les 
bandes  sont  reliées  entre  elles  par  d'autres  bandes  de 
même  tissu,  au-dessous  desquelles  sont  placées  des  ba- 
leines très-Qexibles,  aQn  de  maintenir  l'écartement 
qu'elles  présentent. 


.   Dl  CUIR.   G1SÈC. 
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La  largueur  de  la  ceinture  est  de  1 0  centimètres  à  sa 
partie  antérieure,  tandis  qu'elle  n'est  plus  que  de  5 
centimètres  au  niveau  du  point  qui  est  destiné  à  con- 
tourner les  parties  latérales  du  tronc. 

En  outre,  la  ceinture  présente  une  solution  de  conti- 
nuité de  chaque  côté,  à  14  ou  15  centimètres  du  point 
où  elle  doit  être  bouclée  en  arrière.  Les  trois  parties  qui 
forment  dès  lors  la  ceinture  (une  antérieure  et  deux  pos- 
térieures) sont  réunies  par  des  lacets  de  tissu  élastique 
qui  passent  dans  des  œillets. 

Il  résulte  de  cette  disposition  deux  articulations 
latérales  qui  empêchent  la  ceinture  de  se  déplacer  dans 
les  mouvements  du  tronc. 


Ceinture  du  D'  Bourg eaurd.  —  Cette  ceinture,  qui 
est  formée  d'un  assez  grand  nombre  de  bandes  de  tissu 
élastique,  enveloppe  presque  tout  l'abdomen  et  lui  forme 
un  appui  excellent  quand  il  est  régulièrement  globuleux. 

Lorsque  le  ventre  présente  des 
inégalités,  on  se  trouve  bien  de 
recourir  à  la  ceinture  imaginée 
par  M.  Courty  et  qui  est  connue 
sous  le  nom  de  ceinture  à  pres^ 
sion  méthodique  (voy.  flg.  99). 
Cette  ceinture  présente  sur  l'un 
des  côtés  une  série  de  boucles  qui 
permettent  de  serrer  plus  ou 
moins  les  bandes  qui  la  compo- 
sent. 


FiG.  99. 

Ceinture  à  compression 
m»?thodique  de  M.  Courty. 


La  ceinture  du  D"^  Pinard,  imaginée  pour  soute- 
nir l'abdomen  pendant  la  grossesse,  a  pour  but  de 
maintenir  le  fœtus  dans  une  position  déterminée  quand 


CEINTURES.  259 

"une  présentation  vicieuse  a  été  tranformée  en  présenta- 
tion régulière,  au  moyen  de  manœuvres  externes.  Cette 
ceinture,  que  nous  avons  vu  appliquer  chez  plusieurs 
femmes  à  l'hôpital  des  Cliniques,  rend  de  très-grands 


FiB.  100.  —  Ceinlnre  sbdomiDste  du  D'  Piasrd,  rue  de  proBl. 
A.  Cordoni  lie^a  et  cn>is^. 
B*  Pi^  mAliaiie  et  mobila. 
C  TiBQ  èluliqus  furinant  sangle  lalérale. 

P.  BoDctra  pon^rieures.  ■ 

S.  Suiw-caiwei. 

T.  Toite  tendue  par  di>s  baleines. 

services.  E2Ie  devrait  être  employée  chez  presque  toutes 
les  femmes  dont  la  paroi  abdominale  est  tant  soit  pou 
relâchée,  comme  cela  s'observe  si  souvent  à  la  suite  des 
accouchements  multiples. 


Cein(i/rei)en(riÈrc.— Cette  ceinture,  l'orméed'un  tissu 
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élastique  (voy.  lig.  102),  présente  dans  son  épaisseo^a 
un  certain  nombre  de  baleines  très-minces,  qui  l'em-^ 


Firt.  loi.  —  Ceinture  du  D' Picard,  i 

pèchent  de  se  plisser.  Deux  boucles  placées  à  la  partie 
postérieure  servent  à  la  fixer. 


FlG.  102.  —  Ctii 


CEINT  lut  ES  . 


g  II.  —  Ceintures  hypogastrioubs. 

Elles  sont  surtout  destinées  à  agir  sur  la  partie  infé- 
rieure de  la  paroi  abdominale.  Placées  immédiatement 
au-dessus  du  pubis,  et  présentant  une  face  postérieure 
qui  regarde  légèrement  en  haut  et  en  arrière,  elles  sup- 
portent une  partie  du  poids  des  viscères  abdominaux  et 
déchargent  ainsi  l'ulérua  d'une  partie  de  ce  poids. 

Les  ceintures  hj^pogastriques    sont   formées   d'une 


Fia.  103.  —  Ceinture  hypogastrique. 


plaqué  métallique,  rembourrée  de  crin,  doublée  de  peau 
de  chamois  à  sa  partie  postérieure,  et  mobile  h,  l'aide 


FlQ.  10*.  —  Cainture  hypogaslriquo. 
erranl  ft  réunir  les  eilrjmiUs  Je  In  cexn 
,1 A  incliner  plaa  ou  moins  U  pelote. 


d'une  clef,  autour  d'un  axe  horizontal  permettant  à  la 
plaquedes'incliaerplus  ou  moins  (voy.  fig.  103  et  i04). 
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La  plaque  est  supportée  par  deux  ressorts  d'acier  qui 
contournent  les  parties  latérales  du  tronc  et  dont  les 
extrémités  postérieures  sont  réunies  au  moyen  d'une 
courroie  de  cuir. 

M.  le  professeur  Pajot  a  fait  construire  une  ceinture 
à  pelote  plus  large  que  la  précédente,  qui  a  pour  but  de 


FiG .  1(^.  —  Ceinture  hypogistriqne  da  professeur  Pajot. 

soutenir  la  paroi  abdominale  sur  une  étendue  beaucoup 
plus  considérable. 

M.  Guéniot  a  présenté  à  la  Société  de  chirurgie  une 
ceinture  hj-pogastrique  qu'il  désigne  sous  le  nom  de 


FiG.  106.  —  Ceinture  hvpogastrique  de  M.  Gaéniot. 

ceinture  à  pression  continue  et  à  laquelle  il  attribue 
certains  avantages  sur  les  autres  modèles 
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La  ceinture  de  Bourgeaurd  dont  nous  avons  donné 
précédemment  la  descriplioifc  peut  aussi  tenir  lieu  de 
ceinture  hypogastrique.  II  sufût  pour  cela  d'adapter  à 
la  partie  postérieure  du  tissu  qui  la  compose  une  pelote 
de  caoutchouc  que  l'on  distend  au  moyen  de  l'air. 

Indications. —  Les  ceintures  abdominales  sont  utile- 
ment employées  dans  la  plupart  des  maladies  inQam* 
matoires  de  l'utérus.  Comme  elles  soutiennent  la  masse 
intestinale,  ellesont  pour  résultat  de  diminuer  la  pression 
que  cette  masse  exerce  sur  l'utérus  et  de  soulager  ainsi 
notablement  les  malades.  La  ceinture  à  laquelle  nous 
avons  habituellement  recours  est  celle  que  nous  avons 
désignée  sous  le  nom  de  ceinture  à  articulations  laté- 
rales. Chez  les  femmes  dont  l'abdomen  est  volumineux, 
on  se  trouvera  bien  de  fairii  porter  la  ceinture  ventrière. 

La  ceinture  élastique  du  D'  Bourgeaurd  est  utile  dans 
Tascite,  en  ce  qu'elle  retarde  l'accumulation  du  liquide. 
Elle  aencore  été  employée  dans  les  cas  de  kj-ste  de  l'o- 
vaire, en  vue  de  faciliter  l'issueduliquidc contenu  dans 
la  poche  kystique,  lorsqu'on  fait  la  ponction  de  la 
tumeur.  Cette  ponction  est  alors  pratiquée  au  moyen 
d'un  trocarl  aspirateur  plongé  dans  la  tumeur  au  tra- 
vers de  la  ceinture. 

Dans  la  grossesse,  c'est  à  la  ceinture  du  D'  Pinard 
que  l'on  doit  recourir  de  préférence. 

Les  ceintures  hypogastriques  ont-été  conseillées  dans 
les  déplacements  utérins,  et  plus  particulièrement  dans 
l'antéversion,  dans  le  but  de  replacer  l'utérus  dans  sa 
situation  normale.  Ces  ceintures,  qui  sont  lourdes  et  ne 
suivent  que  difticUement  les  mouvements  du  tronc, 
détenniacnl  des  froissements  de  la  peau  et  quelque- 
fois mfime    des  excorations    qui  obligent  btentàt  les 
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femmes  à  renoncer  à  leur  emploi.  Gomme  elles  n*ont 
jamais  guéri  une  déviation  utérine  et  ne  soulagent 
qu*en  apportant  un  soutien  à  la  paroi  de  Tabdomen, 
nous  leur  préférons  de  beaucoup  les  ceintures  dites 
abdominales.  Disons  cependant  que  quelques  malades 
se  trouvent  bien  de  leur  usage. 


CHAPITRE 


:«ii 


PESSAIRES. 

»  • 

Les  pessaires  sont  des  appareils  destinés  à  maintenir 
Tutérus  dans  sa  situation  naturelle  dans  les  cas  de  chute 
ou  de  déviation  de  cet  organe,  ou  à  remédier  au  prolap- 
sus des  parois  du  vagin. 

Les  pessaires  sont  faits  de  substances  variables  : 
buis,  ivoire,  étain,  plomb,  argent,  etc..  Ceux  dont  on 
se  sert  le  plus  habituellement  aujourd'hui  sont  confec- 
tionnés avec  du  caoutchouc  souple  ou  durci,  de  Tétain, 
de  Taluminium,  du  zinc,  du  cuivre  et  du  zinc. 

Ces  appareils,  qui  étaient  connus  dès  Tantiquité,  ne 
sont  guère  employés  méthodiquement  que  depuis  le 
commencement  de  notre  siècle. 

La  forme  des  pessaires  a  considérablement  varié. 
Presque  tous  ceux  qui  se  sont  occupés  de  ces  appareils 
se  sont  appliqués  à  créer  des  modèles  nouveaux  ou  à 
modifier  ceux  qui  étaient  précédemment  connus.  C'est 
dans  ces  dernières  années  surtout  que  les  pessaires  ont 
subi  des  perfectionnements  importants,  destinés  à  les 
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G^Sffîenablement  aux  dimensions  du  vagin  et 
au  but  en  vue  duquel  ils  ont  été  construits. 

Sans  ^tre  un  partisan  bien  déclaré  des  pessaires, 
nous  devons  dire  cependant  qu'ils  rendent  de  véritables 
services  dans  un  assez  grand  nombre  de  cas  que  nous 
nous  appliquerons  à  faire  connaître.  Il  faut  parfois  des 
tâtonnements  assez  longs  pour  découvrir  le  modèle  qui 
convient,  et  il  arrive  souvent  qu'une  malade,  qui  n'a 
été  que  peu  ou  point  soulagée  par  un  appareil  appliqué 
lors  d'un  premier  examen,  porte  avec  avantage  un  pes- 
saire,  mieux  choisi,  lors  d'une  seconde  exploration. 
Aussi  le  praticien  qui  se  met  en  devoir  de  recourir  à  ca 
moyen  de  prothèse  doit-il  posséder  un  nombre  assez 
considérable  de  ces  instruments, de  formes  et  de  dimen- 
sions variables,  aQn  de  pouvoir  choisir  au  milieu  d'eux 
celui  qui  convient, 

Notre  intention  n'est  pas  de  fournir  une  description 
complète  de  tous  les  pessaires  connus.  Beaucoup  d'entre 
eux  sont  tombés  dans  un  juste  oubli.  Nous  ne  parlerons 
pas  non  plus  des  pessaires,  qui  ont  été  désignés  sous  le 
nom  de  pessaires  Tnédicamenteux.  Ces  derniers,  que 
nous  avons  décrits  quand  nous  nous  sommes  occupé  de 
la  médication  intra-vaginale  (voy.  pag.  178),  sont  plutôt 
destinés  à  agir  sur  les  organes  par  la  substance  dont  ils 
sont  formés  que   comme  moyens  de  soutien. 

Les  pessaires  que  l'on  emploie  de  nos  jours  peuvent  être 
ramenés  àquatretypes  principaux;  les  uns  sontcomposés 
d'unemasse  plus  ou  moins  volumineuse  destinée  à  soute- 
nir l'utérus,  ce  sont  les  pessaires-soutiens;  les  autres  dis- 
tendent les  parois  vaginales  et  tendent  à  diminuer  la 
longueur  de  ce  conduit  :  ils  peuvent  être  désignés  sous 
le  nom  de  peaaaires-dtlatatcura.  Dans  une  troisième 
variété,  l'instrument  agit  à  la  façon  d'un  levier,  d'où  le 
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nom  de  pessaires-leviers  qui  leur  a  été  assigné.  La  qua- 
trième variété,  qui  est  munie  d'une  tige  destinée  à  être 
introduite  dans  la  cavité  utérine,  comprend  les  pessai- 
res  intra-utérins. 

§  1.  —  Pbssairbs-soutibns. 

Les  pessaires-soutiens  sont  formés  d'une  masse  plus 
ou  moins  volumineuse  que  Ton  introduit  dans  le 
vagitl  et  sur  laquelle  vient  reposer  le  col  de  l'utérus. 
Ces  pessaires,  dont  la  forme  et  les  dimensions  ont  varié 
considérablement,  sont  peu  employés  de  nos  jours,  et 
nous  croyons  que  c'est  ajuste  titre,  à  cause  de  l'irrita- 
tion qu'ils  déterminent  assez  rapidement  du  côté  des 
organes  génitaux  et  du  dégoût  qu'ils  inspirent  aux  ma- 
lades et  aux  personnes  qui  entourent  ces  dernières.  C'est 
pourquoi  nous  nous  contenterons  de  passer  rapidement 
en  revue  ces  appareils,  sans  donner  ime  description 
détaillée  de  chacun  d'eux. 

hepessaire  en  hondon  ou  de  Velpeau  a  la  forme  cy- 
lindrique (voy.  fig.  107). 

Lq pessaire  élythroîde  de  Jules  Cloquet  est  cylindri- 

&ALANTE 


FiG.  107.  FiG.  108.  FlG.  109. 

Pessaire  en  bondon.      Pessaire  en  gimblelte    Pessaire  en  gimblelte 

circulaire.  elliptique. 

que  comme  le  précédent;  seulement  il  présente  une  cer- 
taine courbure  sur  son  axe,  de  façon  à  lui  permettre  de 
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se  mouler  exactement  sur  la  courbure  normale  du 
vagin. 

hes  pesaaires  engimblette  circulaire  (voy.  flg.  108) 
elliptique  (voy.  Gg.  109)  ou  en  8  de  chiffre  sont  Formés 
d'une  masse  dont  les  bords  son  t  arrondis  et  de  formes 
variables;  ils  sont  percés  d'un  oriDce  vers  leur  partie 
centrale. 

he  peasaire  en  entonnoir  est  trèa-év&sé  et  fortement 
échancré  en  avant  (voy.  flg.  110). 

MUMTC 

FlO,   110.  FKi.  111, 

loir  échancré.       Peuaire  ea  raquette. 


hepessaire  en  raquetteeside  forme  quadrangulaire  ; 
il  présente  à  sa  partie  inférieure  une  petite  tige  qui  fait 
saillie  en  dehors  de  la  vulve  quand  Tinstrument  est  en 
place  (voy.  fig.  lU). 

Ces  deux  derniers  pessaires  sont  destinés  non-seule- 
ment  à  soutenir  Tutôrus,  mais  encore  à  appuyer  sur  sa 
face  postérieure  quand  cet  organe  se  trouve  en  rétro- 
version. 

Les  divers  appareils  que  nous  venons  de  mentionner 
sont  faits  de  feutre  recouvert  de  gomme  élastique. 

Ils  sont  introduits  après  avoir  été  préalablement  en- 
duit:) d'un  corps  gras,  en  faisant  placer  la  femme  dans 
la  position  que  nous  avons  indiquée  pour  l'examen  au 
spéculum  (voy.  pag.  74). 

D'autres  pessaires  dont  les  formes  sont  à  peu  près 
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semblables  à  celles  que  nous  venons  de  faire  connaître 
sontfaits decaoutchouc souple (voy.flg.  112,  H3etii4), 


FiG.  112. 
Pesaairo  circula  tn 


Fis.  113.  PiG.  lU. 

Pessaire  dont  l'uQe  de*    Pwsaire  eu  am 
eitr^milà  est  plue  ëpaUse 


que  l'on  peut  ensuite  distendre  au  moyen  d'un  insuffla- 
teur  (voy.  fîg.  Ii2,  H3etH4). 
Les  pessaires  en  caoutchouc  souples  sont  introduite 


FiG.  115.  —  Pesanire  Garie] 


dans  le  vagin  lorsqu'ils  sont  vides  d'air  ;  leur  volume  5e 
trouvant  ainsi  considérablement  réduit,  l'introduction 
est  rendue  plus  aisée.  Pour  faciliter  le  glissement,  U  « 
faut  les  mouiller  et  les  enduire  d'une  couche  de  savosil 


PE8S.URBS. 


On  doit  éviter  de  recourir  aux  corps  gras  :cératou  huile, 
qui  ont  l'inconvénient  de  détériorer  le  caoutchouc. 


Onrtel,  distendu  par  l'ai 


Lorsque  l'introduction  a  eu  lieu,  on  adapte,  sur  le 
tobe  de  caoutchouc  qui  leur  est  annexé  et  qui  est  fermé 
par  un  robinet,  un  insufflateur  qui  permet  de  les  rena- 


plir  d'tme  quantité  d'air  variable  suivant  le  degré  de 
distension  que  l'on  veut  obtenir;  une  fois  le  pessaire 
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rempli  d'air,  on  ferme  le  robinet  et  l'on  enlève  l'insuffla- 
teur.  Le  tube  de  caoutchouc  qui  pend  en  dehors  de  la 
vulve  est  relevé  sur  le  devant  de  l'abdomen  et  fixé  à  une 
ceinture  que  doit  porter  la  malade. 


FiG.  118.  —  Ceinture  dé  Becquerel  (1). 

Les  pessaires  de  Gariel  ont  l'inconvénient,  par  suite 
de  la  distension  continue  qu'il  font  subir  aux  parties,  de 
dilater  la  vulve,  et  de  s'échapper  au  dehors  au  bout 
d'un  certain  temps. 


FiG.  119.  —  Pessaire  &  air  de  Bourgeaurd. 

Quelquefois  ces  pessaires  sont  munis  d'une  tige  qui 


(1;  A,  plaque  dorsale  munie  d'une  ceinture  à  ressort  de  bandage  se 
bouclant  en  avant.  ^ 

B,  tige  d'acier  fondue  au  milieu,  glissant  de  haut  en  bas  et  defbas  en  haot, 
et  que  Von  fixe  au  moyen  d'une  via  de  pression. 

D,  articulation  dite  &  marteau,  servant  à  IncUnor  plus  ou  moins  la  Uge 
partant  de  la  pelote  C. 
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prend  un  point  d'appui  sur  un  coussin  passant  au  devant 
de  la  vulve,  telssont:  lepessaire  de  Coxeter.le peBsaire 
de   ScariLoni,    le  redresseur  utérin  de  Nélaton  (voy, 

,  fig.  117),  Vhysiêrophore  de  Roser,  inodifi<5  par  Scan- 
zoni,    la    ceinture   de    Becquerel    (voy.    flg.    !18),   le 

I  pessaire  à  ressort  de  Coxeter,  le  pessaire  à  air  de 
Bourgeaurd   (voy.   fig.   119),   les  pessaircs   de   Bor- 


FlG.  120.  --  HjiUrophore  Js  Borgciel. 

gniet  pour  le  prolapaus  simple  et  pour  l'antéver- 
eion  (voy.  fig.  120  et  121),  le 
pessaire  de  €utter  pour  le  pro- 
lapsus, dont  la  tigo  peut  Gtre 
lixée  sup  une  ceinture,  indiffé- 
remment à  la  partie  antérieure 
ou  à  la  partie  postérieure  du 
tronc  (voy.  fig.  122  et  123).  Ci- 
tons en  dernier  lieu  Vkysté- 
rophore  de  GrandcoUot.  qui  se 
compose  d'une  ceinture  sur  la 
partie  antérieure  de  laquelle  est  placée  une  tige  courbe 
terminée  par  une  cupule  destinée  à  supporter  le  col 
utérin,  et  qu'on  peut  élever  ou  abaisser  suivant  les 
besoins  (voy.  fig.  12i). 

Quelques-uns  de  ces  pessaire»  à  tiges  sont  spéciale- 
ment destinés  à  être  employés  dans  la  rétroversion; 
d'autres,  dansl'antéversion. 

Le  peaaaire  de  Cutter  (voy.  fig.  125),  modifié  par 
Gaillard  "Hiomas  (voy.  fig- 126),  se  compose  d'une  partie 


Pni.  121.— RedraiHnr  de 
BorKiûol  pcnir  raDtéreraioa. 
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oylindrique  destinée  à  être  introduite  dans  le  cul-de- 
vaginal  postérieur  et  supportée  par  une  tige  qui  se  r 


Fu:.  122.  Flu.  V2-J. 

Peasaire»  de  Cutter  pour  le  prolapsus  ulérinl 


courbe  en  arrière  pour  se  placer  au-dessous  du  coccyx, 
d'un  tube  de  caoutchouc  qui  lui  est  annexé  et  qui  [ 


FiG.  134.  —  Hj-siérophore  Je  Grandcollol, 
son  insertion  au-dessus  du  sacrum  sur  une  ceinture  qui 
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entoure  le  tronc.   M.  Gaillard  Thomas  recommande 

remploi  de  ce  pessaire  dans  la  rétroversion. 

Dans  l'an  téversjon ,  cet  auteur  emploie 
quelquefois  un  pessaire  composé  d'une 
partie  renflée,  supportée  par  une  tige 
qui  fait  saillie  en  dehors  de  la  vulve, 
et  qui  vient  s'appliquer  sur  une  ceinture 
en  avant  du  tronc  ou  en  arriére. 

La  partie  renflée  est  insérée  par  le 
médecin  dans  le  cul-de-sac  antérieur  du 
vagin.de  façon  à  refouler  ce  cul-de-sac  en 

i-MMiM  oBv^nnor.   jjgyj  ^j  ^  repousser  le  corps  de  l'utérus 

en  arrière  (voy.  Gg.  127  et  128), 


Pis.  ISS.  —  Pauftira  do  Cattcr  modifld  par  Gaillard  ThoniBs. 

A,  Partie  rjtioitriqae  qui  se  place  datu  la  cul-ile-sac  réiro-utdriii. 

B,  Point  Je  jonction  de  la  ti^  qui  supporte  le  pessaire  et  du  lube  d« 
caoutchoDC. 

C,  Point  d'intertion  du  tube  de  caoutchouc  aur  lac^einlure  quîenlour* 

Le  pessaire  peut  aussi  consister  en  une  pelote  plus 
ou  moins  saillante  fixée  sur  une  ceinture  passant  au 

TB.   DR  CHIH.  GVHÉC.  18 
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devant  du  périnée  (voy.  fig.  129  et  130).  Cespessain 
sont  employés  dans  le  prolapsus  de  l'utérus  quaoi 


l'organe  saillant  à  la  vulve  ne  peut  Hre  réduit  au 
moyen  de  l'un  des  pessaires  précédents. 


FlG.  129  —  Pâlolâ  périnéii1«  qua  I'od  iasuMa  au  moyea  île  l'i 
g  II.   —  Pe  sa  .IIR  ES -DILATATEUR  S. 


Ces  pessaires  agissent  en  distendant  les  parois  du  . 
vagin,  et  en  diminuant  par  conséquent  la  longueur  d^J 

ce  conduit. 


Parmi  les  pessaires-dilatateurs  nous  devons  citer  ; 
Le  pessaire  à  dilatation  continue  de  Pertusio  (de 


FlO.  130.  —  Pelota  p*rin*al«  aïnc  ceinture. 

A,  Coonoia  serTant  ft  fixer  les  eitrdmitëe  de  la  ceinture  qui  entoure  le 
UQaC 

B,  Pelote  de  ckoutehouc. 

ÇC,  Courroies  allant  s'insérer  en  arriéra  inr  ta  cûnlnre  abdominale, 
D,  PUqoe  fènêlr^  urvant  &  élever  on  A  abaisser  la  pelote  perioéala. 

Turin)  (voy.  fig.  131-132),  Vhystérophore  de  Zicanck,\e 


Fia.  131-13E.  ~~  Peuiiraà  dilatation  contmiie  de  Pertusio  (<)e  Turin). 

A,  Peuaire  Ternie . 

B,  Pessaire  ouvert. 

peasaire  de  Zwanck  modifié  par  Coxeter  (voy.  fig.  133). 


k 
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Vhystérophore de  Schilling,  VelytromochliondeKiliai 
(levier  vaginal  horizontal).  (Voy.  Og,  !34.) 

Ces  pessaires  sont  introduits  fermés,  et  lorsqu'au 
sont  ouverts,  ils  distendent  transversalement  les  para 
du  vagin. 


w 


Fia.  133.  —  Pessaire  de  Zwanck  modiSé  par  Coieter,  parVaddi^on  <fn  I 
écroa  pour  l'ouïrir  el  le  fermer.  ^ 

Le  vagin,  ainsi  tendu  à  la  façon  d'une  toile,  a  siW 
centre  occupé  par  le  col.  Cette  tension  du  vagin  redresse 
l'utérus  et  fait  disparaître  les  mouvements  qui  résuileni 
d'une  déviation  de  la  matrice  ou  du  prolapsus  de» 
parois  vaginales. 


rf'^gH'**°***'**"""""HP% 


Pis,  131.  —  Elythromochlioi 


mm 


Parmi  les  pessaires  qui  distendent  ainsi  les  parois 
vaginales  ei  s'opposent  au  prolapsus  de  ces  dernières, 
nous  devons  encore  citer  lepessaire  élastique  de  Meige. 
modifié  récemment  par  M,  Dumontpallier(voy.Qg.l33). 

Nous  ne  faisons  que  mentionner  ce  pessaire,  nooftji 
réservant  d'en  Fournir  la  description  quand  nous  noi 
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occuperons  des  pessaîres- leviers .  Si ,  en  effet ,  ce 
pessaîre  distend  les  parois  vaginales,  nous  devons  recon- 
naître qu'il  agit  bien  plutôt  encore  comme  levier. 


5  ni. 


-  PESSAiaES-LEVTERS. 


Les  pessaires-leviers  sont  des  instruments  destinés  à 
presser  sur  l'utérus  par  l'une  de  leurs  extrémités,  et 
à  prendre  de  l'autre  un  point  d'appui  sur  la  face  posté- 
lieuredu  pubis. 

On  a  donm'-  des  formes  très-diverses  aux  pessaires- 
leviers  :  nous  ne  ferons  connaître  que  les  principales. 

Parmi  ces  pessaires,  les  uns  ont  une  forme  annu- 
laire :  tel  est  lepessatre  de  Meigs  ou  de  Dumontpallier; 
d'autres  ont  une  forme  plus  ou  moins  aplatie,  se  rap- 
prochant d'un  parallélogramme  :  tels  sont  lespessairea 
de  tîewiil,  de  Hodge,  de  Smith,  de  Thomas,  en  berceau 
1  de  Graily-Hewitt. 


FlO,  IK.  —  PfïSAÎr*: 


Quelques-uns  de  ces  instruments  présentent  des  bran- 
ches surajoutées  :  tel  est  le  pessaire  de  Gaillard  Tho- 
■mas,  le  pessaire Hitchock  pour  l'antéversion. 
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Les  pessaires  que  nous  venons  de  mentionaer  sont  ] 
les  uns  destinés  à  être  employés  dans  la  rétroversion, 
les  autres  dans  l'anlé version. 


A.  —  Pessaires-leviers  pour  la  rétroversion.  —  I* 
pessaire  de  Dumontpallier  (1)  (voy.  Cg.  133)  est  formé 
de  plusieurs  spirales  d'un  ressort  de  montre  très-souple 
et  très-élastique  dont  les  extrémités  sont  retenues  par 
un  fil  métallique  circulaire,  lequel  permet  un  certain 
jeu  aux  deux  extrémités  du  ressort.  Ce  ressort  est  re- 
couvert d'un  tube  de  caoutchouc  qui  l'empêche  d'être 


FlQ.  136.  —  Peasai fa-anneau  de  Dumontpallier  avec  aupporl, 
C,  Ceinture. 

T,  TigB  desiinée  &  «apporter  le  pessaire  A. 

P,  Grillage  qui  est  filé  au  devant  du  pubis  et  qui  supporte  U  tigfl  T 
SS,  Sdui 


souillé  par  les  liquides  sécrétés.  Ce  pessaire,  qui  jouit 


(I)  Bulltlin  de  hirapevtiquet  15  «aptembre  1ST7,  p.  199. 
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d'ane  élasticité  parfaite,  peut  être  introduit  sans  la 
moindre  difficulté;  il  convient  dans  le  prolapsus  des 
parois  vaginales  et  dans  la  rétroversion. 


u 


Fro.  13T,  —  Peauira  de  Bciritl. 


Lorsque  le  périnée  fait  défaut,  comme  cela  a  lieu  à 
la  suite  des  déchirures  de  cet  organe,  la  partie  du  pes- 
saire  située  en  avant  et  qui  appuie  contre  la  symphyse 
du  pubis  tend  à  être  expulsée  au  dehors,  et  le  pessaire 


Fio.  138.  —  Peowïn  d«  Hod^. 

ne  peut  être  porté  utilement.  M.  Dumontpallier  a  re- 
médié h  cet  inconvénient  en  faisant  souder  a  la  partie 
antérieure  du  pessaire  une  tige  qui  le  soutient  en  ve- 
nant prendre  un  point  d'appui  sur  une  plaque  métal- 
lique fixée  sur  une  ceinture  qui  entoure  l'abdomen  de 
la  patiente  (voy.  Cg.  136). 

Le  pessaire  de  Hetcitt  pour  la  rétroversion  (voy. 
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fig.  137}  est  de  forme  ùvalaire  et  légèrement  concave,  j 
hepessaire  de  Hodge  (voy.  fig.  138)  Oiffère  du  précé*  1 

dent  parla  disposition  de  ses  extrémités,  qui  sont  moins  I 

allongées,  et  par  sa  courbure,  qui  est  plus  prononcée.  - 
Le  pesaaire  de  Smith  a  la  forme  d'un  S  ;   il  est  plus  J 

long  que  le  précédent. 


I.  139.  —  Pessaire  de  Smitb . 


Ces.divers  pessaires  sont  employés  dans  la  rétrover- 
sion ;  l'une  des  extrémités  prend  son  point  d'appui  der- 
rière le  pubis,  tandis  que  l'extrémité  opposée,  placée 
dans  le  cul>de-sac  vaginal  postérieur,  appuie  sur  la  face 
postérieure  de  l'utérus. 

On  introduit  ces  pessaires  dans  l'axe  vulvaire,  en 
repoussant  le  périnée  avec  le  doigt,  et  on  presse  l'in- 
strument en  arrière  pour  éviter  la  symphyse  pubienne. 
Lorsque  le  pessaire  a  pénétré  dans  le  vagin,  on  lui  fait 
subir  un  mouvement  de  rotation  sur  son  aie,  de  façon 
à  placer  son  petit  axe  transversalement.  Le  bras  supé- 
rieur dont  la  concavité  regarde  en  avant  se  trouve  alors 
placé  en  avant  du  col.  Un  doigt  introduit  dans  le  vagin 
repousse  ensuite  ce  bras  supérieur  en  arrière,  de  façon, 
à  l'engager  dans  le  cul-de-sic  postérieur.  , 

Parmi  les  pessaires-1  éviers  auxquels  on  a  encore  re- 
cours dansla  rétroversion,  nous  devons  citer  le  jjessaire, 
de  Fowler  (voY-  fig.  140  et  14i),  construit  en  caout- 
cfaouc  durci.  Il  se  compose  d'une  partie  excavée 
en  forme  de  cupule  pour  recevoir  le  col,   et  d'une 


1 
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branche  se  détachant  du  corps  de  l'instrument  et  des- 
tiaée  à  être  placée  dans  le  cul-de-sac  vaginal  postérieur. 
Cette  branche,  dont  la  longueur  varie  suivant  la  pro- 
fondeur du  cul-de-sac,  presse  sur  la  face  postérieure 
de  l'utérus. 


eu  lie  proSI. 

A.  Ctwps  du  pesnaire. 

B,  Branché  d«slin^  A  Jlre  plt- 
efe  dan*  le  cal-de-aac  Tagin»! 

C.  Partie  qui  le  plaça  <1>di  te 

D,  Partie  inrérieure  du  pe«- 


ïu  de  face. 

B,  Partie  anCdrieure. 

C.  Partie  poatjrîeurfl. 

D.  Trou  dans  lequel  la  mI  ««t 

E,  Oriflce  dans  lequel  on   peut 
inlrodnire   le  doigt  pour  placer  le 


En  tournant  en  avant  la  branche  qui  surmonte  le 
corps  du  pessatre,  on  peut  remédier  à  l'antéversion. 


B.  —  Pessaires-leviers  pour  l'antéversion. —  Le  pes- 
satre de  Graity  Hewitt  pour  Vantéverston  (voy. 
lig.  142)  est  Tormé  de  deux  anneaux,  réunis  à  angle 
presque  droit.  Le  col  de  l'ulérus  est  embrassé  par  l'an- 
neau postérieur,  tandis  que  l'anneau  antérieur  s'ap- 
plique derrière  le  pubis.  L'angle  qui  réunit  ces  deux 
anneaux  est  placé  dans  le  cul-de-sac  vaginal  anté- 
rieur; il  sert  à  repousser  la  face  antérieure  de  l'utérus 
en  arrière. 

LBpeasaire  à  antéoeraion  de  Gaillard  Thomas  (voy. 
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fig.  143)  est  formé  de  deux  parties,  dont  l'une,  la  prin- 
cipale, 90  compose  d'un  pessaire  de  Suaith,  et  dont 
l'autre,  accessoire,  articulée  sur  la  première,  est  desti- 
née à  être  insinuée  dans  le  cul-de-sac  vaginal  an- 
térieur. 


FiG.  U2.  -  Pe! 


On  introduit  l'instrument  en  appliquant  la  branche 
surajoutée  contre  la  partie  postérieure  du  pessaire.  Lors- 
que l'introduction  est  opérée,  on  redresse  la  partie  ar- 
ticulée à  l'aide  d'un  fil  qui  lui  est  attaché  et  qui  glisse 
dans  un  trou  pratiqué  sur  la  partie  antérieure  du  pes- 
saire. La  branche  articulée,  une  fois  redressée, 
trouve  placée  dans  le  cul-de-sac  antérieur  du  vagin,  bI 
sert  à  repousser  l'utérus  en  arriére. 


l 
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Le  pessaire  de  Eitchock  (voy.  Cg.  14i),  également 
employé  dans  l'antéversion,  consiste  en  un  anneau, 


FlO.  143.  —  PsiMira  ds  Oaillard  Tbcraas  pour  l'aDtdversioa. 

A,  Branche  snrBJouIée  arlïcul^  sur  un  pessiire  de  Smith. 

B,  Ligne poDctuëe  indiquant  la  poaîiiou  de  la  bruncbe  A  avant  le  re- 
dreM«nieDl  de  cette  braucbe. 

C,  Fîl  dealiné  i,  redraiser  la  branebe  A. 

élastique  ou  non, surmonté  d'un  arc  destiné  à  être  logé 
dans  le  cul-dc-sac  vaginal  antérieur. 


Pis.  144.  -  Peiiaire  i  aiiléTBrBÎon  de  Hilcboclt. 
S  4.    —    PeSSAIRES   IXTIU-CTÉRINS. 

Les  pessaires  intra-utérins  sont  composés  d'une  tige 
que  l'on  introduit  dans  l'intérieur  de  la  cavité  utérine 
et  qui  est  supportée  par  une  partie  renflée  sur  laquelle 
vient  reposer  le  museau  de  tanche. 
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Préconisés  par  Simpson,  Valleix,  Graily-Hewitt,  ces 
instruments  ont  été  condamnés  par  Gruveittiier,  Broca, 
Depaul,  Gazeaux,  Aran,  entre  les  mains  desquels  ils 
ont  déterminé  des  accidents  redoutables  et  même  la 
mort. 

Nous  devons  nous  demander  quelle  peut  être  la  cause 
d'opinions  aussi  dissemblables.  Ces  divergences  d'opi- 
nion s'expliquent  par  ce  fait  que  ces  appareils  ont  été 
employés  dans  des  conditions  variables  et  dans  des  cas 
où  ils  auraient  dû  être  absolument  rejetés;  aussi, 
n'est-ce  pas  la  méthode  qu'il  faut  condamner,  mais 
bien  plutôt  l'absence  de  précautions  prises  par  ceux  qui 
y  ont  eu  recours. 

Lorsque  l'utérus  est  dévié,  il  arrive  souvent  qu'il 
existe  en  même  temps  un  état  inflammatoire  plus  ou 
moins  marqué,  soit  du  parenchyme  utérin,  soit  des 
tissus  ou  des  organes  situés  au  voisinage  :  métrite,  péri- 
métrite,  ovarite,  salpingite.  Si,  dans  ces  conditions,  on 
introduit  une  tige  dans  l'utérus,  et  qu'on  opère  le  re- 
dressement de  l'organe,  on  est  à  peu  près  certain  de 
provoquer  l'explosion  de  nouveaux  troubles  inflamma- 
toires, et,  comme  on  ne  sait  au  juste  quel  peut  être  le 
degré  de  l'inflammation,  on  est  exposé  à  voir  survenir 
des  accidents  graves,  parmi  lesquels  la  péritonite  est 
l'un  des  plus  redoutables. 

Si,  au  contraire,  l'utérus  et  les  tissus  circonvoisins 
sont  exempts  d'inflammation,  si  l'utérus  est  mobile  et 
n'est  point  maintenu  en  place  par  des  adhérences,  le 
redressement  au  moyen  d'un  pessaire  intra-utérin  ne 
sera  guère  plus  dangereux  que  le  redressement  avec 
la  sonde. 

C'est  pour  n'avoir  pas  tenu  compte  de  ces  diverses 
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conditions  que  certains  auteurs  ont  vu  survenir  des  ac- 
cidents graves  et  m^me  l.i  mort. 

Lors  donc  qu'on  se  meltra  en  devoir  d'opérer  le  re- 
dressement de  l'utérus  au  moyen  des  pessaires  întra- 
utêrins,  il  faudra,  au  préalable,  s'assurer  parle  toucher 
et  par  le  calhétérisme  que  les  organes  du  voisinage 
soat  sains  et  que  l'utérus  est  parfaitement  mobile. 

Disons  cependant  que  cette  méthode  ne  doit  être  em- 
ployée que  lorsqu'il  y  a  absolue  nécessité,  c'est-à-dire 
lorsqu'on  s'est  convaincu  que  la  déviation  seule  est  la 
cause  des  souffrances  dont  se  plaint  la  malade. 

Voj'ons  maintenant  quels  sont  les  divers  instruments 
auxquels  on  a  recours. 


Le  pessaire  de  Simpson  est  formé 
d'une  tige  métallique  composée  de  zinc 
et  de  cuivre,  en  vue  de  produire  un  cer- 
tain dégagement  d'électricité.  La  tige, 
soudée  sur  une  boule  ,  présente  des 
grosseurs  différentes,  aGn  de  pouvoir 
s'adapter  aux  dimensions  de  l'orifice 
utérin  (voy.  Cg.  143;. 

L'instrument    est    placé   au  moyen 
d'une  tige  montée  sur  un  manche  et 
qu'on  introduit  dans  un  trou  pratiqué 
>w,  145.— pMuin  sur  la  partie  inférieure  de  la  boule. 
imptDD.       jj^^  j.^.^  l'instrument  insinué  dans  l'u- 


térus, on  retire  la  tige  qui  a  servi  à  l'introduction  et  l'on 
abandonne  le  pessaire  au  fond  du  vagin. 

La  boule  appuie  sur  la  face  postérieure  du  vagin  et 
maintient  l'appareil  en  place.  On  peut  encore  intro- 
duire un  tampon  de  coton  pour  empi^cher  le  pessaire 
de  se  déplacer. 
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Cet  appareil  a  l'avantage  de  ne  produire  que  peu  de 
tiraillements  ;  il  est  en  général  bien  supporté. 

Le  pessaire  d'Eklund  (de  Stoc- 
kholm) (1)  se  compose  d'une  tige  de 
zinc,  de 4 à6 centimètres delongueur, 
soudée  sur  une  plaque  de  même  mé- 
tal. Après  que  F  utérus  a  été  redressé 
au  moyen  de  la  sonde,  la  tige  est 
introduite  dans  la  cavité  utérine  dès 
que  la  sonde  a  été  retirée,  comme 
pour  surprendre  l'utérus.  Lorsqu'il 
s'agit  de  remédier  à  une  rétrover- 
sion, la  plaque  est  appliquée  contre 
la  paroi  postérieure  du  vagin  et  un 
tampon  d'ouate  est  placé  en  avant  de 
la'plaque  ;  un  second  tampon  est  in- 
sinué au-dessous. 

Dans  l'antéversion,  la  plaque  doit 
appuyer  sur  la  paroi  antérieure  du 
vagin  et  le  premier  tampon  introduit 
être  placé  en  arrière  de  la  plaque. 


FiG.  146. 
Pessaire  d*£klund. 


Le  pessairC'-redresseur  de  Valleix  est  formé  d'une 
tige  supportée  par  un  pessaire  de  caoutchouc  souple  et 
articulée  avec  une  tige  qui  sort  de  la  vulve  et  dont  l'ex- 
trémité est  soudée  à  angle  droit  sur  une  partie  plane 
que  Ton  désigne  sous  le  nom  de  plastron  et  qui  est  des- 
tinée à  s'appliquer  sur  le  devant  de  l'abdomen. 

Voici,  d'après  Valleix  (2),  comment  il  convient  de 


(1)  ObsielricalJaumni,  déc.  1874,  et  ArmnUs  de  Oynéc.  t.  II,  p.  459. 

(2)  Valleix.  Des  déviations  utérines.  Leçons  recueillies  par  M.  T.  Gallard. 
Paris  1852. 


procéder  à  l'introduction  de  l'instrument.  Le  redres- 


■redreweur  de  Vallaïi  (t). 


(I)  A,  Uge  dgitinéeïdanBpéiiitrer  U  c&vilé  u(ériD£. 
^■qtie  de  wèlaX  de  2  eeoUaiUrea  de  dUroèlrc,  lequd  est  entouré  d'un  pes- 
■ûre  de  caoutchouc  souple,  D,  qui  peut  (tro  goaOé  au  moyeci  de  l'iruar- 
llaliur  E.  Cette  partie  de  l'appareil  est  unie  par  une  arliculalion  k  ressort 
B  arec  uue  autre  t'ge  de  mêlai  I  qui  eat  destinée  k  rester  dans  le  va^n. 
d'où  la  nom  de  lige  vagiaaie  qui  lui  a  été  (Ldsiené. 

Le  ressort  H.  aitu£  t  l'ortlcultlion  du  di«que  avec  la  tige  vaginale,  est 
Almfott  de  (elle  sorte  qu'il  sert  1  maintenir  Beideux  parties  ûécliiei  à  angle 
driNt  l'aoe  sur  l'autre.  La  tige  vaginale  est  crou»ée  pour  renevulr  une  tige 
pleine  qui  s'adapte  aar  elle  i  frottement  et  qui  coudée  1  angle  droit  va  se 
ttiersar  un  grillage  F  qui  se  Bxe  au  devant  de  l'abdomen  au  moyeu  de 
deux  ra bans  entourant  le  tronc  OO. 

Deux  aulrea  rubans  OO  servent  do  sous^uisses.  —  B.  maiiclie  destiné  1 
Mre  pUoé  dans  la  tige  creuse  l  lors  de  riotroduotion  de  l'iDstninianl. 
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seur  est  introduit  dans  l'utérus  comme  le  serait  une 
sonde  droite.  Pour  cela,  il  doit  être  préalablement  ou- 
vert de  telle  sorte  que  la  tige  utérine  et  le  disque  qui  la 
supporte  fassent  avec  la  tige  vaginale  une  ligne  droite. 
Comme  cette  partie  de  l'appareil  n'offre  pas  assez  de 
longueur  pour  pouvoir  être  facilement  manœuvrée,  on 
se  sert  d'un  manche  porte-tige  presque  droit  qui  pé- 
nètre dans  la  cavité  de  la  tige  vaginale  et  que  l'on  re- 
tire ensuite  pour  placer  le  plastron. 

Lorsque  la  tige  a  pénétré  en  entier  dans  la  cavité 
utérine,  le  doigt,  qui  était  resté  dans  le  vagin  pour 
servir  de  conducteur  à  Tinstrument,  sent  le  col  venir 
toucher  le  disque  sur  lequel  il  s'applique  directement; 
alors  il  faut  rétablir  la  flexion  entre  les  deux  tiges,  et, 
pour  cela,  il  sufQt  de  porter  en  haut,  en  le  poussant  en 
arrière,  le  manche  qui  entraîne  la  tige  vaginale.  Mais 
comme,  au  moment  où  le  ressort  entre  en  jeu,  la  mu- 
queuse du  cul-de-sac  postérieur  du  vagin  pourrait  être 
pincée,  il  faut  avoir  soin  de  l'éloigner  à  l'aide  du  doigt. 
On  tient  alors  la  tige  vaginale  entre  les  doigts  et  l'on 
retire  le  manche,  auquel  on  substitue  la  tige  qui  porte  le 
plastron.  On  maintient  ensuite  le  tout  autour  du  corps 
à  l'aide  de  cordons  placés  à  la  partie  supérieure  du 
plastron. 

Les  cordons  attachés  à  la  partie  inférieure  du  plas- 
tron font  ofQce  de  sous-cuisses. 


Lepessaire  de  Greenhalgh  est  formé  d'un  tube  d 
caoutchouc  souple,  de  6  centimètres  de  longueur,  ferm 
à  son  extrémité  utérine  et  terminé  à  l'autre  par  un 
rondelle  de  caoutchouc  souple  destinée  à  s'applique 
sur  le  col.  A  un  centimètre  de  son  extrémité  fermée,  1 
tube  est  percé  de  quatre  fentes  longitudinales  et  form 


PEiS.URES.  289 

sur  ce  point  un  renflement  A,  semblable  aux  crcut's  qu'on 
portait  autrel'ois  aux  manches  des  vôtements.  Lors- 
qu'on introduit  ce  pessairc  au  moyen  de  la  sonde,  ce 
rendement  disparait  par  la 
tension  du  tube,  qui  prend 
la  forme  cylindrique. 

M.  Greenhaigh  recom- 
mande ce  pessaire  (I)  dans 
la  dysménorrhée  due  à  un 
rétrccissement  des  deux 
oi'iGces  du  canal  cervical, 
rantéflexion,larétroflexion, 
la  stérililè. 

Avant  d'appliquer  l'in- 
slrument,  l'auteur  conseille 
les  précautions  suivantes  : 
(iprC's  qu'on  a  fait  disparaître 
tous  lessymptûmes  aigus,  on 
.nrra-tiiérm  d.  iireo^ii^igi,.  cojnbatraugmentalïon de vo- 
lumecttoute  induration  du  tissu  par  des  tamponsde  coton 
iodé,  la  glyc'''nne,  le  nitrate  d'argent  en  solution.  Cela 
fait,  on  cathi-têrise  deux  ou  trois  fois  pour  s'assurer  de 
la  manière  dont  l'utérus  tolère  une  intervention  méca- 
nique. Si  l'on  produit  peu  ou  pas  d'irritation,  et  s'il  n'y 
a  pas  de  douleur  durable,  on  commence  l'emploi  des 
pessaires.  Tout  d'abord,  on  inlroduifune  petite  tige 
d'argent  qui  est  laissée  en  place  pendant  trois  ou  quatre 
jours,  puis  une  plus  grosse  pendant  le  même  laps  de 
temps;  enfin  on  introduit  le  peasaire  lorsque  le 
canal  est  assez  dilaté  pour  permettre  son  introduction 
facile. 


Fio.  HR.  - 


L 


11)  Annalet  de  (fgarmlojie,  février  1S77,  p.  135. 
TH.  DK  CUIR.  GÏNte. 
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Le  traitement  mécanique  est  commencé  peu  après 
une  époque  menstruelle,  et  le  pessaire  est  porté  pen- 
dant environ  trois  mois.  On  enlève  l'instrument  deux 
ou  trois  jours  avant  le  moment  où  les  règles  sont  atteihd 
dues.  M 

Quoique  le  pessaire  ait  une  très-mauvaise  odeur 
quand  on  l'extrait,  l'auteur  n'a  jamais  vu  de  résultats 
fâcheux.  Si  le  pessaire  est  bien  supporté,  on  peut  per- 
mettre des  rapprochements  sexuels  modérés.  On  pres- 
crit une  douche  vaginale  chaque  jour  avec  du  perman- 
ganate de  potasse  et  de  l'eau  chaude.  L'état  du  ventre 
est  observé  minutieusement,  et  l'on  fait  garder  le  repos 
pendant  la  durée  de  l'écoulement  menstruel. 

Grâce  à  ces  précautions,  leD'  Greenhaigh  n'a  jamais 
obsei'vé  d'accidents,  et  il  a  toujours  obtenu  de  bons 
effets  qui,  après  trois  ou  quatre  ans  d'expérience,  sont 
très-encourageants.  | 


Dangers.  —  Les  pessaîres  introduits  dans  le  vagin 
exposent  à  certains  dangers  qu'il  est  facile  d'éviter. 
Lorsqu'un  pessaire  reste  en  place  pendant  un  temps  un 
peu  considérable,  il  s'eijcroùte  de  matières  calcaires  qui 
irritent  les  parois  vaginales  et  peuvent  déterminer  des 
ulcérations  delà  muqueuse  du  vagin  d'où  des  perforations 
de  ce  conduit  et  sa  communication  avec  les  organes  voi- 
sina. Aussi  convient-il,  lorsqu'on  emploie  ces  appareils, 
de  les  retirer  du  vagin  de  temps  à  autre,  afin  de  les  neU 
toyer  et  d'empêcher  la  muqueuse  de  se  trouver  irrita 
par  le  contact  de  ce  corps  étranger. 

Quant  aux  pessaires  intra-utérins,  il  faut  se  souveni 
qu'd  exposent  à  la  métrite,  et  aux  inflammations  péri' 
utérines  ;  aussi  convientril  de  ne  les  employer  qu'avec 
la  plus  grande  réserve  et  en  s'entourant  de  toutes  les 
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précautions  qui  ont  été  indiquées  lorsque  nous  nous 
sommes  occupé  de  ce  genre  d'instruments. 

Indications.  —  Les  déviations  de  l'utérus  s'accompa- 
gnent le  plus  souventd'uncertain  degré  d'inflammation 
de  l'organe  ;  il  est  très-difficilo  do  distinguer  les  sym- 
ptômes qui  dépendent  de  l'inflammation  seule  de  ceux 
qui  résultent  de  la  déviation.  Cette  distinction  importe 
cependant  au  plus  haut  point  car  lo  traitement  doit  né- 
cessairement être  diUérent,  suivant  que  les  symptômes 
observés  sont  la  conséquence  de  l'une  ou  de  l'autre 
lésion. 

Il  faut  aussi  se  souvenir  que  l'inflammation  peut  avoir 
la  déviation  pourpointde  départ,  ou  être  entretenue  par 
eUe. 

Lorsque  l'inflammation  est  prédominante,  et  que  l'on 
suppose  que  la  déviation  peut  en  être  la  conséquence,  il 
faut  tout  d'abord  s'appliquer  à  combattre  l'inflammation 
en  recourant  aux  moyens  appropriés,  et  si,  après  avoir 
obtenu  un  amendement  de  l'élément  inflammatoire,  la 
déviation  persiste,  s'accompagnant  de  symptômes  dou- 
loureux, on  est  en  droit  de  supposer  que  ceux-ci  sont  le 
résultat  de  la  déviation  ;  on  devra  alors  chercher  à  obte- 
nir le  redressement  de  la  matrice  par  l'emploi  d'un  pes- 
saire  approprié. 

On  voit  dès  lors  à  quels  tâtonnements  on  se  trouve 
exposé,  et  combien  il  est  difQcile  d'instituer  immédiate- 
ment un  traitoment  rationnel. 

Nous  avons  indiqué  chemin  faisant  les  indications  de 
la  plupart  des  pessaires  que  nous  avons  mentionnés  ; 
aussi,  ne  nous  reste-t-il  que  peu  do  choses  à  dire  à  ce 
sujet. 

Les  pessaires  désignés  sous  le  nom  de  pessaires  sou- 
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tiens  et  de  pessaires  dilatateurs  sont  principalement 
employas  dans  le  prolapsus  de  l'utérus  ou  des  parois  du 
vagin.  Les  pessaires  dilatateurs  peuvent  néanmoins  être 
appliqut.'8  dans  certains  cas  de  déviation.  Les  parois 
vaginales,  se  trouvanttendues  sousla  pression  de  l'in- 
strument, peuvent  amener  le  redressement  de 'l'u- 
térus. 

Lorsque  I'uIltus  estprocidenlàlavulve,  si  l'on  se  met 
en  devoir  d'appliquer  un  pessaire,  il  faut  examiner  avec, 
soin  les  parties  pour  voir  si  l'on  n'aurait  pas  afTaire  à  la 
lésion  qu'Huguier  a  décrite  sous  le  nom  d'allongement 
hypertrophique  de  la  portion  sus-vaginale  du  col,  car 
l'application  d'un  pessaire  ne  donnerait  guère  alors  de 
i-ésultat  favorable.  Lorsqu'on  réduit  l'utérus  dans  l'al- 
longement hypertrophique,  le  col  se  recourbe  et  déter- 
mine le  plus  souvent  une  pression  douloureuse  du  côté 
du  rectum,  laquelle  oblige  bientôt  à  renoncer  au  pes- 
saire. 

On  remédie  à  la  rétroversion  et  à  l'antéversion  en  sa 
servant  de  l'un  des  pessaires  que  nous  avons  désignés 
sous  le  nom  de  pessaires  leviers, 

Si  l'on  ne  parvient  pas.  i  amener  de  soulagement  au 
moyen  de  ces  appareils,  on  peut  tenter  le  redressement 
ù  l'aide  du  pessaire  intra-utérin,  d'Eklundoude  Green- 
halgh.  Mais  il  faut  se  souvenir  quand  on  emploie  ces 
instruments  qu'ils  exposent  à  des  dangers.  Aussi  ne  doi- 
venlrils  être  conseillés  que  dans  des  cas  tout  à  fait  excep- 
tionnels etquand  il  n'existe  aucune  complication  inflam- 
matoire du  côté  des  tissus  péri-utérins  ou  de  l'utérus 
lui-même. 

Si  l'on  se  met  en  devoir  d'appliquer  un  redresseur 
intra-utérin,  il  faut  au  préalable  s'être  assuré  par  l'em- 
ploi de  la  sonde  que  l'utérus  est  mobile  et  qu'aucune 
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adhérence  susceptible  de  se  déchirer,  ne  relie  la  matrice 
aux  organes  contenus  dans  la  cavité  pelvienne. 

Le  redressement  avec  la  sonde  doit  être  pratiqué  i't 
plusieurs  reprises  avant  d'introduire  la  tige  du  pessaire, 
afin  d'émousser  pour  ainsi  dire  la  sensibilité  de  l'organe 
et  de  le  rendre  moins  apte  ^  s'enflammer  sous  l'in- 
fluence du  corps  étranger  qu'il  va  contenir. 

En  outre,  l'instrument  ne  doit  être  placé  qu'fi  une 
époque  un  peu  éloignée  de  la  période  menstruelle.  Val- 
leix  conseillait  d'introduire  la  tige  au  plus  tôt  quatre  îi 
cinq  jours  après  la  disparition  des  règles,  et  sept  à  huit 
jours  avant  l'apparition  probable  de  l'écoulement  mens- 
truel. Il  doit  être  enlevé  immédiatement  s'il  est  mal 
supporté. 


CHAPITRE    XIV. 


REDRESSEMENT  DE  L'UTERUS,  A  L'AIDE  DR 
L'HYSTfiROMÈTRE. 


Lorsque  l'utérus  esten  rétroversion,  certains  auteurs 
ont  conseillé  de  le  rétablir  dans  sa  position  normale 
avec  la  sonde  utérine,  et  de  le  maintenir  dans  cette 
situation  au  moyen  de  tampons  d'ouate  introduits  dans 
la  cavité  du  vagin. 

Voici  comment  il  convient  d'exécuter  cette  manœu- 
vre. 

La  malade  étant  placée  dans  le  décubitus  dorsal,  la 
sonde  est  introduite  dans  le  col,  en  prenant  les  précau- 
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tions  que  nous  avons  indiquées  quand  nous  avons  étu- 
dié le  cathétérisme  de  l'utérus  (voy.  p.  113). 

La  sonde  est  introduite,  la  convexité  de  la  courbure 
qu'elle  présente  étant  tournée  en  arrière.  Le  bec  de  la 

sonde  est  insinué  jusqu'au  fond  de 
la  cavité  utérine  en  prenant  soin  de 
relever  légèrement  son  manche  en 
haut  vers  le  clitoris. 

Lorsque  l'hystéromètre  a  pénétré, 
on  ramène  la  concavité  de  la  cour- 
bure en  avant. 

Pour  porter  la  courbure  de  la  sonde 
dans  un  sens  différent  de  celui  dans 
lequel  elle  a  été  primitivement  intro- 
duite, a  il  ne  suffit  pas  comme  l'a  fait 
remarquer  M.  Gallard  (1)  de  faire 
opérer  un  simple  mouvement  de  ro- 
tation sur  son  axe  au  manche  de  l'in- 
strument. Si  l'on  procédait  ainsi,  on 
ferait  décrire  au  bec  de  la  sonde  un 
arc  de  cercle  considérable  (fîg.  149), 
qui,  en  passant  dans  une  cavité  aussi 
étroite  que  celle  du  col  ou  même  du 
corps  de  la  matrice  dont  les  parois 
sont  rapprochées  au  contact  l'une  de 
l'autre,  y  déterminerait  des  désor- 
dres, ou  tout  au  moins  des  froisse- 
ments pénibles  et  douloureux.  » 

Il  faut  au  contraire,  dit  M.  Gallard,  considérer  le  bec 
de  la  sonde  comme  un  centre  immobile  et  faire  décrire 


FiG.  149. 

Trajet  décrit  par  le 
bec  de  la  sonde 
quand  on  opère 
la  rotation  sur 
Taxe  de  Tinstru- 
ment. 

AA,  Arc  de  cercle. 


(1)  Gallard.  Laçons  clirUq,  sur  les  mal.  des  femmes.  Paris,  1873. 
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le  mouvement  d'arc  de  cercle  au  manche  de  l'instru- 
ment. 

La  Qg.  ISO  indique  comment  ce  mouvement  doit  être 
exécuté. 

Uue  fois  la  courbure  de  l'hystéromètre  ramenée  en 
avant,  on  abaisse  le  manche  de  l'instrument  entre  les 
cuisses  delà  patiente  et  sans  employer  la  moindre  Force. 


Fia.  ISO. —  MoQvemenl  à  imprimer  A  la  londe  pour  faire  décrire  le 
plaa  petit  arc  de  cercle  possilile  sa  hec  couteau  dans  la  cavité  utèrina, 
AB,  Trajel  de  la  sonde  dans  l'utérus. 
CD,  Arc  de  cerci*  décrit  par  le  mancbe  de  l'io 


Si  l'utérus  résiste,  c'est  qu'il  existe  desadhérences  qui 
le  maintiennent  dans  la  position  vicieuse  qu'il  occupe  ; 
dans  ce  cas,  on  doit  renoncer  à  toute  tentative  de  redres- 
sement. 
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Pendant  qu'on  opère  ce  mouvement  de  redressement, 
le  doigt  resté  dans  le  vagin  suit  les  mouvements  du 
col  et  repoussse  le  museau  de  tanche  en  arrière,  après 
qu'on  a  retiré  la  sonde.  On  introduit  ensuite  trois  ou 
quatre  tampons  d*  ouate  réunis  par  un  fil,  de  façon  à  dis- 
tendre le  vagin  et  à  maintenir  le  col  dans  la  position  où 
la  sonde  Ta  laissé. 

Les  tampons  restent  en  place  pendant  vingt-quatre 
heures  au  moins.  Il  est  bon  de  les  enduire  d'une  solu- 
tion étendue  d'acide  phénique  ou  d'un  mélange  de 
coaltar  saponiné  et  d'eau,  afin  d'éviter  la  fétidité  des 
sécrétions. 

Pour  rétablir  l'utérus  dans  sa  situation  normale,  on 
peut  se  servir  avantageusement  de  l'instrument  repré- 
senté fîg.  ISi,  qui  se  compose  d'une  courte  tige  de 
métal  supportée  par  une  boule.  Cette  boule  se  meut 
sur  un  pivot  passant  par  le  diamètre  perpendiculaire  à 
la  direction  de  la  tige;  elle  est  perforée  de  sept  trous 
destinés  à  recevoir  l'extrémité  d'une  tige  qui  traverse 
le  manche  de  la  sonde  et  que  maintient  un  ressort.  Un 
anneau,  dans  lequel  on  peut  passer  un  doigt,  lui  est 
annexé  et  sert  à  en  opérer  le  retrait  de  façon  à  l'em- 
pêcher, quand  on  le  veut,  de  pénétrer  dans  les  trous  de 
la  boule.  Pour  redresser  l'utérus  à  l'aide  de  cet  in- 
strument, on  introduit  la  tige  de  métal,  que  surmonte 
la  boule,  dans  la  cavité  de  la'matrice  en  se  servant  du 
doigt  indicateur  comme  conducteur.  Cela  fait,  on  re- 
pousse le  col  utérin  en  arrière  au  moyen  de  l'indicateur 
resté  dans  le  vagin,  mais  on  a  soin  en  même  temps 
d'opérer  le  retrait  de  la  tige  qui  s'engrène  dans  les 
trous  de  la  boule.  On  abaisse  le  manche  de  l'instru- 
ment après  que  la  boule  est  de  nouveau  fixée  en  lais- 
sant l'anneau  libre  et  l'on  redresse  ainsi  Tutérus.  Le 
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doigt  indicateur  continue  à  maintenir  le  col  dans  la 
position  qu'il  occupe,  et  l'on  renouvelle  la  manœuvre 
précédente  pour  opérer  la  réduction  complète  de  l'or- 


-^o* 


Fis.  151.  —  liedreeseur  <te  Sim|isoQ. 

gane;  une  fois  la  réduction  opérée  on  retire  l'instru- 
ment et  l'on  maintient  le  col  en  plaçant  dans  le  vagin 
quatre  ou  cinq  tampons  de  ouate. 

Indications.  Contre-indications.  —  Le  redressement 
de  l'utérus  dans  la  rétroversion  ne  doit  être  tenté  que 
lorsque  l'utérus  est  mobile  et  par  conséquent  exempt 
d'adhérences  avec  les  parties  voisinea.  Car  on  conçoit 
que  si  des  adhérences  retiennent  l'utérus  en  place  on 
a  bien  peu  de  chances  de  lu  rétablir  dans  sa  situation 
normale.  En  outre,  les  tractions  que  l'on  produit  peu- 
vent rompre  des  adhérences  dans  lesquelles  des  vais- 
seaux se  sont  formés,  et  déterminer  la  production 
d'une  hémorrhagie  dans  la  cavité  du  péritoine.  C'est 
pour  avoir  négligé  ces  précautions,  que  certains  au- 
teurs ont  vu  se  produire  des  accidents  de  péritonite 
et  mènie  la  mort  à  la  suite  d'un  cathétérisme  pratiqué 
ti'une  façon  intempestive, 
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CHAPITRE  XV. 

CATHÉTÉRISME  DE  LA  VESSIE*. 

L'urèthre  est  un  canal  musculaire  entièrement  uni  à 
la  paroi  antérieure  du  vagin,  dans  laquelle  il  est  creusé. 
Sa  longueur  moyenne  est  de  3  centimètres,  et  sa  lar- 
geur de  7  millimètres,  mais  cet  organe  est  très-dila- 
table, sauf  au  niveau  du  méat. 

Ce  canal  forme  une  légère  courbe  à  concavité  anté- 
rieure, son  orifice  externe  ou  méat  distant  de  7  à8  milli- 
mètres de  la  symphyse  pubienne ,  s'ouvre  immédiatement 
au-dessus  du  tubercule  formé  par  la  colonne  antérieure  du 
vagin.  Ce  méat  est  susceptible  de  se  déplacer  légère- 
ment et  de  remonter  derrière  le  pubis,  chez  les  femmes 
âgées,  chez  celles  gui  ont  eu  beaucoup  d'enfants  ou 
pendant  la  gestation. 

Le  cathétérisme  se  pratique  de  deux  manières  diffé- 
rentes :  au  moyen  de  la  vue  ou  du  toucher  en  opérant 
sous  la  couverture. 

a.  Cathétérisme  an  moyen  de  la  vue.  —  La  malade 
couchée  sur  le  dos,  le  bassin  légèrement  relevé,  les 
cuisses  dans  l'abduction,  et  fléchies,  on  écarte  les 
grandes  et  les  petites  lèvres  à  l'aide  du  pouce  et  de  l'in- 
dex de  la  main  gauche  de  façon  à  mettre  l'entrée  de 
la  vulve  à  découvert-  et  à  apercevoir  le  tubercule  anté- 
rieur du  vagin.  La  main  droite  de  l'opérateur  saisit  la 
sonde  de  femme  comme  une  plume  à  écrire,  et  en  pré- 
sente le  bec  immédiatement  au-dessus  du  tubercule 
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£?riêur  du  vagin.  Dès  que  la  sonde  a  pénétré  de  quel- 
ques millimètres,  il  faut  abaisser  un  peu  le  paviîloa 
pour  faire  pénétrer  rinstrument  dans  la  direction  de 
l'urèthre. 

Si  les  parties  sont  déformées  comme  cela  s'observe 
quelquefois  après  l'accouchement,  et  si  le  tubercule  an- 
térieur n'est  plus  visible,  on  parvient  assez  facilement 
à  engager  le  bec  de  la  sonde  dans  l'urèthre  en  faisant 
glisser  ce  bec  sur  laligne  médiane  à  partir  du  clitoris 
et  en  le  dirrigeant  en  arrière.  Il  faut  avoir  bien  soin  de 
suivre  la  ligne  médiane  afîn  de  ne  pas  s'égarer  dans  les 
lacunes  qui  entourent  le  méat,  à  droite  et  a  gauche. 

b.  Cathétèrisme  par-dessous  la  couverture  au  moyen 
dn  toucher. —  Premier  procédé.  —  La  femme  étant 
dans  la  position  que  nous  venons  d'indiquer,  le  chi- 
rugien  placé  à  gauche,  introduit  l'indicateur  gauche 
dans  le  vagin  et  retire  légwement  le  doigt  de  façon  à 
percevoir  le  tubercule  antérieur  du  vagin  au  moyen  de 
la  pulpe  digitale-  Il  fait  alors  glisser  la  sonde  sur  la 
pulpe  de  ce  doigt  jusqu'à  ce  que  le  bec  de  l'instrument 
arrive  au  contact  des  parties  molles,  il  porte  ensuite  le 
bec  de  la  sonde  un  peu  en  avant,  afln  d'atleindrele  méat 
situé  en  avant  du  tubercule  antérieur  du  vagin,  puis  il 
abaisse  le  pavillon  de  l'instrument  afin  de  suivre  la  ■ 
direction  de  l'urèthre. 


Second  procéda.  —  Le  doigt  indicateur  gauche 
est  placé  au-dessous  du  clitoris  qu'il  relève  en  haut.  La 
sonde  est  ensuite  placée  sur  l'ongle  et  glissée  sur  la 
ligne  médiane  de  haut  en  bas  ;  on  atteint  ainsi  facile- 
ment l'ouverture  de  l'urèthre. 

Lorsque  la  sonde  est  introduite  dans  la  vessie,  et 
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qu'on  veut  la  laisser  à  demeure,  il  convient  de  la  fixer 
au  moyen  de  deux  jets  de  bande  partant  d'une  ceinture 
qui  entoure  le  tronc  et  qui  servent  à  soutenir  des  fils 
qui  partent  de  la  sonde  au  niveau  du  pavillon  et  qui  con- 
tournent la  partie  supérieure  des  cuisses. 


CHAPITRE  XVI. 

DILATATION  DE  L'URÈTHRE. 

L'urèthre  de  la  femme  présente  un  diamètre  moyen 
de  7  millimètres,  mais  cette  dimension  peut  être  faci- 
lement dépassée  à  cause  de  la  dilatabilité  que  présente 
ce  conduit.  La  partie  antérieure  ou  méat  urinairequi 
est  Ja  partie  la  plus  étroite,  est  succeptible  d'une  dilata- 
tion bien  moindre.  Aussi  Simon  (de  Heidelberg)  et 
Reliquet  (1)  ont-ils  conseillé  pour  éviter  cet  accident 
de  pratiquer  de  petites  incisions  sur  le  pourtour  du 
méat.  Quant  à  la  question  de  savoir  à  quel  degré  ex- 
trême de  dilatation  on  peut  arriver  sans  déterminer  d'in- 
continence d'urine,  nous  ne  possédons  que  des  rensei- 
gnements incomplets.  Cependant,  d'après  les  faits  pu- 
bliés depuis  quelques  années  par  Simonin  (2)  de  Nancy. 
Longuet  (3),  Wildt  (4)  Simon  (de  Heidelberg),  Reli- 


(1)  Union  médicale,  Î2  décembro  i876,  p.  891. 

(2)  Simonin.  Mémoires  de  la  Société  de  médecine  de  Nancy,  1871-1872. 

(3)  Longuet.  Annales  de  Gynécologie^  t.  I,  1874. 

(4)  Wildt.  Mémoire  traduit  par  M.  Herrgott  in  Annales  de  Gynécologie, 
janvier  1876. 
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quel  (1),  Jewctt  (en  Amérique)  (2),  noua  sommes  porté 
&  admettre  que  cette  dilatation  peut  atteindre  une  limite 
considérable  sans  ôtre  suivie  d'incontinence.  Dans  les 
faits  publiés  par  Simonin  et  par  Simon  le  diamùlre 
de  la  dilatation  n'a  guère  dépassé  2  centimètres  à  2 
centimètres  et  demi,  tandis  que  dans  Tobservation  de 
Reliquella  dilatation  a  été  poussée  jusqu'à  prés  de3  cen- 
timètres. 

La  plupart  des  auteurs  qui  précèdent  ont  pratiqué  la 
dilatation sousl'inlluence  du  chloroforme. Ils  paraissent 
admettre  que  l'innocuité  de  l'opération  et  l'absence  d'in- 
continence consécutive  résultent  de  l'anesthésie. 

i<  Dans  cet  état,  dit  M.  Rcliquet,  les  fibres  muscu- 
lairesdel'urèthre  homogène  de  la  femme  se  laissent  dis- 
tendre sans  réagir,  sans  se  contracter  :  et  quand  dans  la 
dilatation  on  ne  dépasse  pas  2  centimètres  et  demi  à 
3  centimètres,  les  fibres  musculaires  n'étant  pas  lésées 
reprennent  leur  fonction,  celle  de  fermer  l'urèthre  et  de 
retenir  l'urine  dans  la  vessie. 

•  Quand  on  agit  sansfanesthéaio  générale,  la  douleur 
violente  provoque  de  suite  la  contraction  réfiexe  éner- 
gique des  fibres  musculaires  de  l'urèthre;  si  on  dilate 
quand  même,  les  fibres  musculaires  sont  lésées  et  elles 
perdent  leur  propriété  particulière,  celle  de  se  contrac- 
ter. Delà  l'incontinence  d'urine  consécutive.  >• 

Méthodes  opératoires.  —  La  dilatation  peut  €tre 
pratiquée  lentement,  ou  d'une  façon  brusque. 


(1)  ReUqOEt.  leçotu  tur  lei  maladiea  <ltr  v( 
M  Union  midir.aU,  (S  décembre  1876- 
(t)ÎWt\i.Bottonmtd.aniiiurgiealJoum.,iTi»w'\cr\ 
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A.  —  Dilatation  brusque. 

La  dilatation  brusque,  d'après  ce  que  nous  venons  de 
dire,  doit  être  pratiquée  après  anesthésie  préalable  lors- 
que la  malade  est  dans  la  résolution  complète. 

Premier  procédé.  —  On  fait  trois  petites  incisions  au 
pourtour  du  méat,  une  en  haut,  et  une  de  chaque  côté 
en  bas  (Reliquet),  puis  on  introduit  dans  Turèthre  une 
sonde  cannelée  dans  la  gorge  de  laquelle  on  fait  glisser 
un  dilatateur  à  trois  branches,  semblable  à  celui  que 
nous  avons  figuré,  fig.  57,  p.  9S,  et  Ton  écarte  brusque- 
ment les  branches  du  dilatateur  jusqu'à  atteindre  3 
centimètres  de  diamètre. 

On  a  encore  pratiqué  la  dilatation  avec  un  spéculum 
bivalve  ou  en  portant  dans  la  vessie  deux  sondes  que 
Ton  écarte  parallèlement. 

Second  procédé,  —  (Procédé  de  Simon,  de  Heidel- 
berg)  (1).  La  malade,  préalablement  anesthésiée,  est 
placée  dans  la  position    dorsale  inclinée  de  façon  à 


FiG.  152.  —  Spéculum  de  Simon,  pour  la  dilatation  de  Turèthre. 

rendre  les  parties  génitales  externes  très-accessibles  ;  on 
fait  sur  le  pourtour  du  méat  des  incisions  peu  profondes 


(1)  Herrgott.  Nouveau  moyen  de  diagnostic  et  de  traitement  des  mala- 
dies de  la  vessie  chez  la  femme  {Annales  de  (iynécologie,  t .  V.  p;  1)* 
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et  l'on  dilate  le  canal  en  employant  des  spéculums  spé- 
ciaux (voy.  (ig.  152)  confectionnés  en  caoutchouc  durci 
et  munis  d'un  obturateur. 

La  longueur  du  tube  de  l'instrument  avec  Tembout 
est  de  8  centimètres  et  demi;  on  en  a  de  sept  numéros 
différents.  Le  n"  1  a  un  diamètre  de9mm.;len°2  11 
mm,;  le  n»  3,  13  mm.;  le  n"  4,  15  mm.;  le  n'S,  17  mm. 
len''6,  19  mm.;  le  n"  7  2  centimètres. 

Le  cylindre  muni  de  son  obturateur  bien  huilé  est 
iDtït)duit  dans  le  canal  par  de  légers  mouvements  de 
rotation,  etpoussé  sans  eflbrtsjusqu'à  son  embouchure; 
on  le  retire  et  on  introduit  le  n°  supérieur  et  ainsi  sans 
inlerruption  jusqu'au  n°  7.  Si  le  méat  est  trop  tendu,  on 
y  pratique  de  nouvelles  incisions  en  haut  et  en  bas,  à 
droite  et  i  gauche  d'une  profondeur  de  l\i  à  li2  centi- 
mètre. 

Ces  incisions,  qui  ont  pour  but  d'empêcher  les  déchi- 
rures du  canal  de  l'urèthre,  intéressent  quelques  Gbres 
musculaires  et  n'ont  aucune  influence  sur  la  continence 
de  l'urine. 


-  Dilatation  lentb. 


L 


La  dilatation  lente  a  été  effectuée  en  introduisant 
dans  le  canal  des  cônes  d'épongé  préparée  ou  des  tiges 
de  laminaria  dîgitata,  qu'on  laisse  en  place  un  certain 
temps  et  qu'on  renouvelle  jusqu'à  ce  qu'on  ail  obtenu 
la  dilatation  désirée. 

Bromfeild  a  pratiqué  la  dilatation  en  introduisant  un 
appendice  cœcal  dun  petit  animal,  au  moyen  d'une 
sonde  et  en  poussant  une  injection  d'eau  chaude  qu'il 
retenait  au  moyen  d'une  ligature. 
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Indications.  —  La  dilatation  lente  a  l'inconvénient 
de  demander  un  temps  assez  considérable  et  de  déter- 
minerune  irritation  vive  de!amuqueuse,surtoutquand 
on  a  recours  à  l'emploi  de  l'éponge  préparée.  Nous  n'y 
trouvons  d'ailleurs  aucun  avantage  aujourd'hui  qu'H 
nous  esl  à  peu  près  démontré  que  la  dilatation  rapidej 
mais  avec  sommeil  anesthésique,  n'est  point  à  redoute* 
tant  qu'on  ne  porte  pas  la  dilatation  au  delà  de  3  centi- 
mètres de  diamètre. 

La  dilatation  de  l'urèthre  a  pour  but  de  permettra 
d'explorer  les  parois  de  la  cavité  vésicale  au  moyen  de  1 
vue  ou  du  toucher. 

Lorsque  la  dilalatiori  esl  suffisante,  on  fait  pénétre 
l'iudicalcur  de  l'une  des  mains  bien  huilé  dans  la  vess» 
on  peut  introduire  en  même  tumps  le  doigt  médius 
dans  le  vagin.  Cette  manière  de  procéder  permet  à  l'ioT 
dicateur  de  pénétrer  plus  profondément  dans  la  vessîe.i 
On  facilite  l'exploration  des  parois  vésicales  supérieures 
en  déprimant  la  paroi  abdominale  au-dessus  du  pubis. 

Le  toucher  vésical,  ainsi  que  l'a  fait  remarquer  Noeg- 
gerath{l),  permet  encorede  se  rendre  compte  des  lésions 
qui  peuvent  siéger  sur  la  face  antérieure  de  l'utérus. 

Lorsqu'on  veut  explorer  la  vessie  au  moyen  de  la  vuBf  ' 
ilfautrecourir  de  toute  nécessité  aux  spéculums  ima- 
ginés par  Simon  (Voy.  fig.  152).  Lorsque  le  tube  n"  7  &j 
été  introduit, on  enlève  l'embout,  et  l'on  peutàlafaveof^ 
d'un  éclairage  convenable  passer  en  revue  une  grai 
partie  delà  muqueuse  vésicale  ;  il  fautpourcelainclii 
le  spéctflum  successivement  dans  plusieurs  directioi 

La  dilatation  de  l'urèthre  a  été  surtout  employée  poi 


(1)  NœgrgeraU),  Tlu^vesko-vaginni  and  veii<M-itelal  louch  (Àitttrïeon  I 
o/  ohsl.,  mai  IS15,  et  Annales  de  gynécologie,  t.  T.  p>  S2S. 
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l'extraction  des  calculs  contenus  dans  la  vessie.  Cette 
extraction  se  fait  en  introduisant  l'indicateur  dans  la 
cavité  de  Torgane  et  en  glissant  sur  lui  une  pince  de 
petit  volume  destinée  à  saisir  le  corps  étranger.  I^ors- 
que  ce  dernier  est  saisi,  on  enlève  ledoigt  et  ensuite  le 
calcul.  Si  le  calcul  est  trop  gros  pour  être  extrait  en 
entier,  on  le  réduit  en  fragments  au  moyen  d'un  appareil 
lithotriteur  etl'on  procède  à  l'extraction  en  introduisant 
la  pince  à  plusieurs  reprises. 

On  peut  encore  badigeonner  la  muqueuse  vésicale 
dans  le  catarrhe  chronique  de  cet  organe  en  se  servant 
d'un  pinceau  imbibé  d'une  solution  concentrée  d'azo- 
tate d'argent  (une  partie  de  sel  pour  quatre  parties  d'eau) 
que  l'on  fait  pénétrer  à  travers  le  spéculum. 

Cette  méthode  a  été  employée  par  Heath  et  parSimoa 
(deHoidelberg)  (1). 


u 


CHAPITRE    XVII 

FÉCONDATION  ARTIFICIELLK. 


La  fécondation  artificielle  a  pour  but  de  produire 
artïGciellement  la  fécondation  de  l'ovule. 

Tentée  vers  la  fin  du  siècle  dernier  par  l'abbé  Spal- 
lanzani  chez  les  animaux,  la  fécondation  artificielle 
ne  fut  essayée  que  bien  plus  tard  dans  l'espèce  humaine. 

Kn  186S,  Dehaut  (2}  publia  une  brochure  sur  la  ques- 


(I)  Anaaladt  Gyntwlogie,  t.  V,  p.  li, 
(£)  Ot  bt  fétondalion  artificklle  dani  te^éix  humnine  iom» 
remédier  à  certainei  caïuet  de  tténlili  c/iei  thommt  et  chei  la 
TB.  DE   CHin.  GVNËC. 
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tion  et  rannée  suivante  Marion  Sims  fît  connaître,  dans 
sa  chirurgie  utérine,  les  règles  précises  de  cette  opé- 
ration. 

Méthodes  opératoires.  —  Parmi  les  méthodes  em- 
ployées pour  obtenir  la  fécondation  de  l'ovule,  les'  unes 
sont  peu  physiologiques,  et  les  autres  répugnent  aux 
convenances.  Aussi  ne  passerons-nous  en  revue  que  les 
procédés  qui  paraissent  pouvoir  assurer  le  succès  de 
l'opération,  et  dont  la  dignité  du  médecin  et  la  pudeur 
de  la  femme  ne  peuvent  se  trouver  ofiTensées. 

a.  Procédé  de  Marion  Sims,  —  M.  Marion  Sims  fait 
une  injection  de  sperme  dans  la  cavité  utérine  au  moyen 
d'une  seringue  à  injection  en  verre  analogue  à  la 
seringue  de  Pravaz,  et  terminée  par  un  tube  de 
verre  parfaitement  arrondi  à  la  lampe,  afin  de  ne  pas 
blesser  la  muqueuse.  Ce  tube  qui  offre  une  courbure 
analogue  à  celle  de  l'hystéromètre  d'Huguier  est  muni 
d'un  fil  placé  à  3  centimètres  de  son  extrémité  utérine  ; 
ce  fil  que  l'on  peut  percevoir  facilement  par  le  toucher, 
permet  à  l'opérateur  de  ne  pas  pousser  l'introduction 
du  tube  au  delà  de  ce  point. 

La  seringue  est  alors  plongée  dans  de  l'eau  chaude  à 
36  ou  37  degrés  centigrades  et  maintenue  à  cette  tempé- 
rature jusqu'au  moment  de  l'opération.  La  sonde  de 
verre  est  alors  introduite  dans  le  vagin  et  laissée 
dans  cet  organe  pendant  environ  une  minute,  de  façon 
à  la  mettre  en  équilibre  de  température  avec  ce  conduit. 
Cette  précaution  une  fois  prise  on  aspire  le  sperme  préa- 
lablement déposé  dans  le  vagin  par  le  coït,  puis  l'extré- 
mité du  tube  guidée  au  moyen  de  l'indicateur  gauche, 
placé  au  contact  du  col,  est  introduite  dans  cet  organe. 
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1  fait  pénétrer  le  tube  jusqu'à  ce  que  le  fil  dont  il  est 
recouvert,  arrive  au  niveau  de  l'orifice  externe  du  mu- 
seau de  tanche,  puis  on  pousse  le  piston  très-douce- 
ment de  façon  à  injecter  une  goutte  au  plus  de  la  li- 
queur spermatiqne.  La  graduation  de  la  tige  du  piston 
permet  de  calculer  exactement  la  quantité  de  sperme 
qui  doit  être  injectée.  M.  Marion  Sims  maintient  le 
tube  en  place  pendant  dix  à  quinze  secondes  et  fait  en- 
suite séjourner  la  femme  dans  le  décubitus  dorsal  pen- 
dant deux  ou  trois  heures. 


b.  Procédé  de  M.  Courty.  —  Le  procédé  de  M-  Courly 
ne  diffère  guère  du  précédent  que  par  le  moyen  dont 
on  doit  se  procurer  ce  sperme.  Voici  comment  M.  Courty 
décrit  son  procédé  (1).  On  revêtira  le  membre  viril 
d'un  condom  en  ayant  soin  de  ne  pas  en  appliquer  com- 
plétemeut  le  cœcum  sur  le  gland.  Le  coït  étant  ter- 
miné, le  produit  de  l'éjaculaiion  restera  dans  ce  cîb- 
cum;  par  un  coup  de  ciseaux  donné  à  la  baudruche,  on 
l'en  fera  sortir  et  on  le  recueillera  dans  une  petite  se- 
ringue de  verre  préalablement  chaulTée  (en  la  tenant 
plongée  depuis  quelques  minutes  dans  de  Ti^au  &  40°) 
et  munie  d'une  sonde  utérine  métallique  ou  élas- 
tique, à  l'aide  de  laquelle  il  sera  facile  de  le  faire 
pénétrer  dans  la  cavité  utérine  avec  les  plus  grands 
ménagements.  On  prescrira  à  la  femme  le  repos  com- 
plet pendant  une  joucnée. 

c.  Procédé  du  professeur  Pajot.  —  Dans  le  procédé 
du  professeur  Pajot,  l'injection  de  sperme  est  pratiquée 


>  proti'iue  'les  Maladier  de  ruiérut.  2=  édït.,  p,  116B, 
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au  moyen  d'un  instrument  spécial,  qu'on  désigne  si 
le  nom  de  fécondateur  et  qui  est  formé  de  deux  valves 
métalliques  qui  glissent  Tune  sur  l'autre  de  façon  à 
former  un  tube  dans  lequel  glisse  un  piston. 

Rendez-vous  ayant  été  pris  avec  le 
mari,  en  général,  pour  le  matin,  on  re- 
commande a  celui-ci  de  pratiquer  le  coït  i 
quelques  minutes  avant  l'heure  conve- 
nue. Le  médecin  après  avoir  fait  placer 
la  femme  en  travers  sur  son  lit,  introduit 
dans  le  vagin  le  petit  instrument  dont 
nous  venons  de  parler,  fait  glisser  l'une 
des  valves  afin  de  transformer  l'appareil 
en  une  véritable  curette  au  moyen  de  la- 
quelle   on    recueille  le  sperme    déposé 
dans  le  vagin.  L'appareil,  une  fois  en 
équilibre  de  température  avec  le  conduit  j 
vaginal,  on  ferme  l'appareil  en  faisant  j 
\  JI  glisser  de  nouveau  la  valve  au  moyen  | 

I  du  pouce  appliqué  sur  le  point  B, 

1  On  introduit  alors  l'indicateur  de  la  j 

J    ,  main  gauche  dans  le  vagin  jusqu'au  con-  i 

^H  tact  du  museau  de  tanche  et  l'on  fait  pé- 

j^H  nétrer  le  tube  à  2  uu  3  centimètres  dans 

^  l'intérieur  du  col.  A  ce  moment  le  pouce  ' 

de  la  maÎTi  qui  tient  le  manche  du  fécon- 
dateur presse  sur  le  point  A  et  fait  mou-  j 
voir  le  piston.  Le  sperme  une  fois  pro-  i 
jeté  dans  la  cavité  utérine,  on  laisse  la  i 
tube  en  place  une  à  deux  minutes,  puia  j 
on  enlève  l'appareil. 
La  femme  reste  ensuite  au  lit  pendant  plusieurs  I 
heures. 


FiG.  153. 

FécoD dateur  du 

prof.  Piyol. 
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à.  Procédé  du  D' Eustache  (l),  de  Montpellier.  — 
Le  procédé  du  D""  Eustache  diffère  des  précédents,  en 
ce  que  c'est  le  mari  qui  se  charge  de  porter  le  sperme 
au  contact  du  col  par  le  simple  toucher. 

Dès  que  l'êjaculation  a  eu  lieu  pbysiologiquemer.t, 
dit  M.  Eustache,  et  que  le  sperme  remplit  le  vagin,  le 
mari  pratiquant  le  toucher  et  chargeant  son  doigt  de  la 
semence,  va  accrocher  le  col  et  le  redresse,  s'il  est 
dévié,  de  façon  à  le  placer  dans  l'axe  du  vagin.  L'ou- 
verture du  col  est  alors  mise  en  rapport  avec  une  cer- 
taine quantité  de  liquide  fécondant  qui  peut  pénétrer 
plus  loin  et  aller  opérer  la  fécondation. 

Ce  procédé  très-simple,  n'est  malheureusement  pas 
très-pratique  lorsqu'il  s'agit  d'un  homme  du  monde 
auquel  la  connaissance  de  l'anatomie  des  organes  géni- 
taux de  la  femme  est  absolument  élrangère,  aussi  faut- 
il,  si  l'on  veut  y  recourir,  laitier  le  mari,  à  la  pra- 
tique du  toucher,  ce  qui  peut,  en  général,  être  obtenu 
assez  facilement. 

Indications,  contre-indications.  —  La  fécondation  ar- 
tîGcielIe  ne  doit  être  tentée  que  lorsque  l'utérus  est 
exempt  de  toute  complication  inflammatoire;  aussi, 
convient-il  avant  d'y  recourir,  de  s'iïlre  assuré  au 
préalable,  par  un  examen  minutieux  des  organes  gé- 
nitaux, de  la  cause  qui  met  obstacle  à  la  conception. 

Si  l'on  découvre  une  maladie  inflammatoire,  il  faut 
tout  d'abord  s'appliquer  à  la  faire  disparaître  par  les 
moyens  usités  en  pareil  cas,  sans  quoi  l'on  s'exposerait 
à  un  échec  certain. 


(IJEuit&ehe.  Contriiulion  ti  f élude  et  dm  IraiUmenl  de  la  ilérililé  eftei 
la  ftmme.  \ajnnalriile  gynécologie,  t.  III,  p.  405. 
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C'est  dans  les  déviations  simples,  que  la  féconda- 
tion artificielle  est  particulièrement  indiquée. 

Il  est  encore  nécessaire  de  s'être  assuré  de  la  qualité 
du  sperme  fourni  par  le  mari,  car  on  conçoit  qu'un 
sperme  dépourvu  de  spermatozoïdes  n'est  guère  sus- 
ceptible d'amener  la  fécondation  de  l'ovule.  Il  convien- 
dra donc  d'examiner  ce  produit  au  microscope,  si  l'on  a 
lieu  de  soupçonner  que  la  stérilité  a  pour  cause  un 
sperme  insuffisant. 

Il  nous  reste  maintenant  à  examiner  à  quel  moment 
on  doit  pratiquer  la  fécondation. 

On  ne  sait  encore  exactement  aujourd'hui  à  quelle 
époque  se  fait  la  rencontre  du  sperme  et  de  l'ovule. 

Des  recherches  modernes  tendent  à  prouver  que  la 
fécondation  se  fait  plus  souvent  avant  l'apparition  des 
règles  qu'après  la  disparition  de  l'écoulement  men- 
struel. Ces  données  doivent  nous  conduire  à  essayer  la 
fécondation  dans  les  quelques  jours  qui  précèdent  la 
menstruation  ;  si  malgré  cela  l'écoulement  menstruel 
se  produit,  on  est  alors  autorisé  à  renouveler  la  tenta- 
tive de  fécondation  six  à  huit  jours  après  la  fin  de 
cet  écoulement. 

Ces  tentatives  peuvent  être  ainsi  faites  à  cinq  ou  six 
reprises  différentes, et  si  au  bout  de  ce  temps  on  n'obtient 
pas  de  résultat,  on  doit  renoncer  à  tout  essai  ultérieur. 


TROISIEME    PARTIE 


OPERATIONS 


CONSIDÉRATIONS  GÉNÉRALES. 


Avant  de  passer  en  revue  les  diverses  opérations 
que  l'on  exécute  chez  la  femme,  il  nous  semble  utile 
d'examiner  brièvement  quel  est  le  moment  opportun 
pour  les  pratiquer. 

La  femme  pubère  présente  trois  périodes  qui  déter- 
minent dans  son  organisme  des  modifications  impor- 
tantes dont  il  faut  bien  tenir  compte  lorsqu'on  se  met 
en  devoir  de  procéder  à  une  opération,  nous  voulons 
parler  de  la  menstruation ,  de  la  grossesse  et  de  la  puer- 
péralité. 

Pendant  la  période  menstruelle,  la  muqueuse  uté- 
rine est  fortement  congestionnée,  l'utérus  lui-mtîmeest 
gorgé  de  sang,  comme  l'indique  son  augmentation  de 
volume,  et  tous  les  vaisseaux  du  petit  bassin  sont  tur- 


Cette  congestion  physiologique  s'accompagne  ordi- 
nairement pendant  plusieurs  jours  d'un  écoulement 
de  sang  plus  ou  moins  abondant.  Mais  il  faut  se  sou- 
venir que  les  phénomènes  congestifs  précèdent  cet 
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écoulement  et  subsistent  un  certain  temps  encore  après 

qu'il  a  cessé. 

C'est  là  une  circonstance  importante  à  noter  et  dont 
il  faut  tenir  le  plus  grand  compte  dans  les  explorationB 
et  les  opérations  pratiquées  sur  les  organes  génitaux. 

L'utérus  physiologiquement  congestionné  est  en  état 
d'imminence  morbide  et  une  intervention  intempestive 
venant  à  troubler  l'évolution  physiologique,  il  peut 
résulter  des  accidents  inflammatoires  qu'on  eût  évités 
en  se  plaçant  dans  des  conditions  plus  favorables, 

Lors  donc  qu'on  se  mettra  en  devoir  de  procéder  à 
une  opération  il  faudra  s'éloigneraulant  que  possible  de 
l'époque  menstruelle  ;  huit  jours  après  la  On  de  cette 
époque  et  huit  jours  avant  sont  les  deux  termes  extrê- 
mes entre  lesquels  il  est  permis  d'intervenir  sans  incon-i 
vénienl. 

Quant  à  la  grossesse,  eUe  a  été  considérée  par  beau- 
coup d'auteurs  comme  une  contre-indication  formelle 
aux  opérations.  Mais  M.  Verneuil,  dans  un  récent  mé- 
moire communiqué  au  Congrès  international  de  Genève, 
en  1877,  a  admis  que  le  gravidisme  n'avait  pas  une  io- 
fluence  aussi  pernicieuse  qu'on  l'avait  supjiosé  a  priori 
sur  la  marche  des  lésions  traumiques. 

«  L'intervention  chirurgicale,  dit  M.  Verneuil,  n'est 
point  interdite  pendant  la  grossesse,  mais  elle  est  sou- 
mise à  des  règles  particulières.  On  doit  n'agir,  chez  la 
femme  enceinte,  qu'avec  la  plus  grande  réser\'e,  et, 
parfois  refuser  absolument  l'opération  ;  mais  s'abstenÏTj 
systématiquement  dans  tous  les  cas  serait  également! 
une  faute  grave.  »  (1) 


I 
1 


H)'Veneni\.Derin/lumcerMpriique  de  la  gnutetie  et  dutraumatisai^m 
iû  Beoue  meruutlle  de  med,  et  de  cAJr.,  juillet  et  août  1ST7. 
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DaDs  la  discussion  qui  suivit  la  communication  de 
M.  Verneuil,  plusieurs  membres  admirent  avec  cet 
éininent  chirurgien  que  beaucoup  d'opt' rations  avaient 
pu  être  pratiquées  pendant  la  grossesse  sans  en  inter- 
rompre le  cours  et  sans  que  la  guérison  se  soit  fait 
attendre  plus  longtemps  que  chez  une  femme  non  gra- 
vide. 

M.  le  D'  de  Valcourt,  de  Cannes,  a  rappelé  alors  que 
M.  Spencer  Wells  avait  communiqué  récemment  à  la 
Société  obstétricale  de  Londres  plusieurs  faits  heureux 
d'ovariotomie  dans  le  cours  de  la  grossesse. 

Le  chirurgien  anglais  pratiqua  l'ovariotomie  chez 
9  femmes  enceintes  de  3  à  7  mois  et  obtint  9  succès. 
La  discussion  qui  eut  lieu  au  sein  de  la  Société  obsté- 
tricale aboutit  aux  conclusions  suivantes  :  »  L'ovario- 
tomie est  bien  moins  dangereuse  chez  les  femmes  en- 
ceintes qu'on  est  tenté  de  le  croire.  Elle  doit  être 
pratiquée  lorsque  le  volume  considérable  du  kyste  ne 
laisse  pas  de  place  pour  le  développement  du  fœtus.  La 
ponction  du  kyste  amène  souvent  un  changement 
fâcheux  dans  la  nature  du  liquide  et  a  provoqué  une 
péritonite  dans  plusieurs  cas » 

Néanmoins,  comme  la  plupart  des  opérations  que 
l'on  pratique  chez  les  femmes  peuvent  être  différées,  il 
n'y  a  nul  avantage  à  y  procéder  pendant  la  grossesse. 

Reste  donc  la  puerpéralité  ou  période  qui  suit  l'ac- 
couchement. Cette  période  augmente  considérablement 
la  gravité  des  traumatismes.  M.  Verneuil  est  d'avis 
qu'elle  doit  conduire  à  ajourner  l'intervention  chirur- 
gicale à  une  époque  suffisamment  éloignée  de  l'accou- 
chement et  qu'il  fixe  de  2  à  4  mois. 

M.  Spencer  Wells,  de  son  côté,  a  conclu,  dans  la 
communication  à  la  Société  obstétricale  de  Londres  à 


M 
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laquelle  nous  avons  fait  allusion  précédemment,  que 
l'ovariotomie  est  redoutable  dans  les  quatre  mois  qui 
suivent  Faccouchement,  les  femmes  étant  beaucoup 
plus  exposées  à  la  péritonite  que  pendant  la  grossesse. 
Pour  terminer,  nous  ferons  remarquer  que  certaines 
complications  inflammatoires  siégeant  du  côté  des  or- 
ganes génitaux  doivent  nous  conduire  à  ajourner  les 
opérations  sur  ces  organes,  à  cause  des  recrudescences 
qu'elles  subissent  ordinairement  sous  l'influence  d'un 
traumatisme  et  qui  peuvent  être  le  point  de  départ 
d'accidents  graves. 


CHAPITRE  I 

OPÉRATIONS  QUI  SE  PRATIQUENT  SUR  LA 
VULVE  ET  LE  PÉRINÉE. 

On  désigne  sous  le  nom  de  vulve  l'ensemble  des 
organes  qui  entourent  l'ouverture  extérieure  des  voies 
génitales  (voy.  flg.  154). 

La  vulve  se  compose  de  trois  plans  d'organes  :  un  plan 
superficiel  formé  en  avant  par  le  pénil  oumont  de  Vénus, 
en  arrière  par  les  grandes  lèvres  ;  un  plan  moyen  qui 
est  constitué  par  les  petites  lèvres etle  clitoris;  un  plan 
profond  qui  comprend  le  vestibule  ^  le  méat  urinaire 
et  V orifice  vaginal. 

Dans  l'épaisseur  de  ceplan  sont  contenues  les  glandes 
ruZuo-uagfmaZcs,  qui  varient  du  volume  d'un  pois  à  celui 
d'une  petite  noisette,  et  dont  le  cand  excréteur  vient 
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FlO.  IM.  —  VulïB 

I.  Oranda  lèvre. 
8.  FourehelW. 

3.  Petite  lèvre . 

4.  Sa  braoclie  inférieure 

5.  Sn  hranclif  supérieur 

6.  ClitoFÎs. 

7.  Prépnce  formé  par  Vu 

8.  Mé»t  uriaaire. 

9.  Veititmle. 
ID.  Orifice  du 

oonduit. 

II.  Otifloe  de  la  glande  vu!vo-y»Rii 
12.  P^DÎl  on  mont  de  Vénus. 


e  Temma  multipare  (Sappej). 


palpant  au-desioua  du  clitaris. 
■  formant  le  prépuce  du  clitori». 


des  bifurcalioni  des  petitei  liTrei, 


fond  duquel  on  aperçoit  la  paroi  infériecre  d 
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s'ouvrir  en  avant  de  l'hymen  ou  des  caroncules  myrft 

formes  postérieures. 

Ces  glandes  sont  assez  souvent  le  siège  d'une  inflam-^ 
mation  phlegmoneuse  qui  se  termine  par  suppuration; 
assez  souvent  aussi  leur  conduit  excréteur  peut  5tre 
le  dernier  refuge  de  l'inllammation  blennorrhagique 

Le  plancher  périnéal  est  une  cloison  épaisseetrésis- 
tante  qui  ferme  le  détroit  inférieur  du  bassin.  Il  est 
traversé  sur  la  ligne  médiane  par  trois  canaux,  le 
rectum,  le  vagin  et  l'uréthre.  Le  peVmf'c  est  la  partie  de 
ce  plancher  comprise  entre  le  bord  antérieur  de  l'anus 
et  la  partie  postérieure  de  la  vulve. 

Le  plancher  perinéal  se  compose  de  plusieurs  couches 
qui  sont  en  procédant  de  l'extérieur  vers  l'intérieur  du 
bassin  :  la  peau,  le  tissu  cellulaire-sous  cutané,  la 
couche  musculo-aponévro tique,  le  tissu  cellulaire  sous- 
péritonéal,  le  péritoine. 

Les  muscles  de  la  couche  musculo-aponévrotique 
sont  importants  à  connaître  à  cause  de  la  disposition 
qu'ils  affectent  eldeslésionsauxquelles  ils  sont  exposées 
pendant  l'accouchement. 


ARTICLE  I. 
ABCÈS  DE  LA  GLANDE  VULVO- VAGINALE. 


L'ouverture  de  ces  abcès  doit  se  faire  assez  tardli 
ment  ou  lorsqu'il  existe  une  douleur  très-vive,  car  il 
est  préférable  délaisser  l'abcès  s'ouvrir  spontanément 
du  côté  du  canal  excréteur  de  la  glande.  Si  l'on  se  décide 
à  intervenir,  on  fait  une  ponction  au  moyen  d'une  lai 
cette  ou  d'un  bistouri,  près  de  l'oriDce  du  condi 
excréteur  ou  sur  le  point  le  plus  aminci  de  lamembi 
muqueuse. 


i 
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Lorsque  l'abcèsest  à  répétition,  comme  cela  s'observe 

I     quelquefois,  il  convient  d'extirper  la  glande. 

Le  procédé  opératoire  consiste  alors  à  faire  une 
incision  longitudinale  dans  le  pli  nympho-labial.  On 
dissèque  ensuite  avec  précaution  la  glande  que  l'on  a 
saisie  au  moyen  d'une  érigne  et  l'on  coupe  le  pédicule. 

..  Il  est  bon  alors  d'appliquer  une  ou  plusieurs  ligatures 
sur  les  vaisseaux  sectionnés  aCn  de  se  mettre  à  l'abri 
d'une  hémorrhagie.  On  devra  aussi  éviter  de  sectionner 
l'artère  transverse  du  périnée.  SI  cependant  ce  vaisseau 
venait  à  être  lésé  il  suffirait  d'en  opérer  la  ligature. 
On  évitera  avec  soin  la  lésion  du  plexus  veineux  qui 

j  entoure  le  vagin  à  cause  des  accidents  d'infection  puru- 
lente qui  peuvent  en  être  la  conséquence. 

L'opération  peut  être  pratiquée  avantageusement  en 
se  servant  du  couteau  thermo-caustique  du  D'  Paquelin- 
On  se  mettra  ainsi  à  l'abri  des  hémorrhagies  et  des 
accidents  d'infection  purulente. 

;'  On  appliquera  ensuite  sur  la  plaie  un  plumasseau  de 
charpie  imbibée  d'un  mélange  d'eau  alcoolisée  et 
d'acide  phénique. 

ARTICLE    II. 
\       INJECTION  DANS  LE  CONDUIT  EXCRÉTEUR  DE  LA  GLANDE 

f  VAGINALE. 

( 

J  Les  glandes  vulvo-vaginales  se  composent  de  gra- 

jl  nulations  d'où  partent  des  canalicules  aboutissant  à 

I  trois  canaux  principaux  qui  se  réunissent  bientôt  pour 

I  former  un  canal  unique  (voy.  tig.  loîî)  qui  vient  s'ouvrir 

f  immédiatement    au  devant  de   la  membrane  hymen 

■  ou  des  caroncules  myrtiformes  postérieures,  dans 
l'angle  rentrant  que  forment  ces  parties  avec  la  vulve. 
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Ce  canal,  dans  l'inDammatioii  blennorrhagique  du 
conduit  vaginal,  se  trouve  souvenlenvahi  parla  maladie. 
D  est  dés -lors  nécessaire  de  modifier  la  sécrétion  du 
canal  par  l'emploi  d'injections. 


FlG.  155.  —  Glande  v 

pour  laisser  voir  la  glande).  (Tarnjer  et  CbiLnlreiiil.) 
A  A',  Seclioa  de  la  grande  et  do  la  petite  lAVre. 

B.  Olande  vu Ivo- vaginale. 

C,  Conduil  excréteur. 

C,  Stylet  enga°:â  dans  le  conduit  eicr^teur. 

D,  Eitrëmité  glandulaire  da  conduit  eicritaur. 

E,  Eitrémilé  libpa  da  même  conduit. 

F,  Section  du  bulbedu  yaKii. 
O,  Brancbe  ascendante  de  l'ischion. 


L'injection  se  pratique  au  moyen  d'une  seringuo 
armée  d'une  canule  très-fine,  analogue  àcelles  que  l'on 
emploie  pour  l'injection  des  conduits  lacrymaux. 

On  a  injecté  dans  ces  glandes  de  l'eau  blanche,  un« 
solution  de  sulfate  de  zinc  ou  de  nitrate  d'argent,  dU;, 
perchlorure  de  fer  ou  delà  teinture  d'iode. 


VSTKS   DES   OKANDKS    LËVitES. 


ARTICLE  III. 
KYSTES  DES  GRANDES  LÈVRES. 

Les  kystes  qui  siègent  dans  l'épaisseur  des  grandes 
lèvres  sont,  en  général,  d'un  volume  peu  considérable. 
souvent  la  maladie  ne  causant  aucune  gône  il  n'y  a  lieu 
de  recourir  à  aucune  opération.  On  obtient  la  guérison 
de  ces  kystes  par  les  procédés  suivants  : 

{"procédé:  Incision  simple.  —  On  pratique  une  inci- 
sion longitudinale  sur  le  sac,  puis  on  le  remplit  de 
charpie.  Si  la  poche  suppure,  la  guérison  on  est  la  con- 
séquence, mais  ce  moyen  échoue  le  plus  souvent. 

s 

2*  procédé  :  Incision  et  cautérisation.  —  On  fait  une 
incision  longitudinale  de  façon  à  vider  le  kyste  et  l'on 
applique  ensuite  un  caustique  sur  la  membrane  interne 
de  la  poche.  Il  convient  d'employer  un  caustique  assez 
fort  en  vue  d'amener  une  destruction  suffisante  de  la 
poche  kystique.  11  est  souvent  nécessaire  de  faire 
plusieurs  applicatioDS  de  caustique. 

3' procédé  :  Drainage  du  kyste.  —  On  traverse  le 
kyste  au  moyen  d'un  selon  qui  dé  termine  la  suppuration 
de  la  paroi  kystique  et  en  amène  l'oblitération  consécu- 
tive. Il  ne  faut  pas  enlever  trop  tôt  le  séton  si  l'on  ne 
veut  pas  s'exposer  à  voir  survenir  une  récidive. 

4*  procédé  :  Extirpation  du  kyste.  —  Si  l'on  n'a  pu 
obtenir  la  guérison  par  l'un  ou  l'autre  des  procédés  qui 

viennent  d'être  indiqués,  il  convient  de  pratiquer  l'extir- 
pation du  kyste. 

On  fait  une  incision  longitudinale  qui  dépasse  légè- 
rement les  limites  du  kyste,  àl'uniondelagrandeetde 
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lapetitelèvre  ;  on  dissèque  avec  précaution  les  lèvres  de 
l'incision  afin  d'éviter  la  lésion  des  vaisseaux  et,  quand 
la  tumeur  ne  tient  plus  aux  parties  sous-jacentes  que 
par  un  pédicule  plus  ou  moins  large,  on  excise  toute  la. 
partie  faisant  saillie  en  dehors  de  la  paroi  vaginale. 

11  faut  se  souvenir  quandon  Tait  l'excision  d'un  kyste- 
des  grandes  lèvres  que  la  tumeur  adhère  le  plus  sou-, 
vent  à  la  surface  externe  du  bulbe  et  que  la  lésion  de 
cet  organe  vasculaire  expose  à  des  accidents  septicé- 
miques.  Aussi  ne  doit-on  recourir  à  l'excision  de  ces 
kystes  qu'à  la  dernière  extrémité. 

L'opération  peut  se  Caire  avec  grand  avantage  en 
servant  du  couteau  thermo-caustique  ;  on  se  met  ainsi 
l'abri  des  hémorrhagies  et  de  l'infection  septicémique, 


ARTICLE  IV. 
VÉGÉTATIONS  DE  LA  VULVE. 


1 


Les  végétations  de  la  vulve  sont  de  petites  tumeurs 
sessiles  ou  pédiculées  d'un  volume  en  général  peu  con- 
sidérable et  qui  siègent  au  pourtour  de  la  vulve,  sur  la 
partie  interne  et  supérieure  des  cuisses  et  jusque  sur  J 
le  pourtour  de  l'anus. 

Deux  procédés  principaux  sont  employés  pour  la  gué-i 
rison  de  ces  petites  tumeurs  :  l'excision  et  la  cautérisor 
tion. 

{"procédé  :  Excision.  —  L'excision  se  pratique  au  J 
moyen  de  ciseaux  courbés  sur  le  plat;  on  cautérise;! 
ensuite  la  plaie  qui  en  résulte  avec  le  crayon  d'azotataj 
d'argent. 

Lorsque  les  végétations  sont  volumineuses  et  t 
vasculaires,  on  fait  l'excision  au  moyen  d'une  cbaln^ 
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d'écraseur  ou  du  constricteur  de  Maisonneuve.  Il  im- 
porte de  ne  pas  entamer  la  peau,  car  il  pourrait  en 
résulter  une  cicatrice  vicieuse  qui  gênerait  les  fonctions 
de  l'organe,  dans  le  coït  et  l'accouchement. 

2'  procédé  :  Cautérisation.  —  La  cautérisation 
s'obtient  aisément  au  moyen  du  thermo-cautère,  où 
il  l'aide  des  acides  acétique,  azotique  ou  chromique. 

Si  l'on  a  recours  aux  deus  premiers  de  ces  acides,  il 
convient  de  toucher  les  végétations  avec  une  tige  de 
bois,  légèrement  imbibée  du  liquide  caustique  afin  de  ne 
pas  dépasser  les  limites  de  la  tumeur.  Si  cependant  les 
végétations  sont  nombreuses  et  étendues,  l'emploi  d'un 
pinceaupcutôtre  nécessiiire.  L'acide  chromique  peut  être 
employé  à  l'état  cristallin.  On  dépose  quelques  cristaux 
de  cette  substance  sur  la  végétation  qu'on  laisse  en 
contact  avec  eux  pendant  quelques  minutes,  puis  on 
enlève  l'excès  d'acide  au  moyen  d'une  irrigation 
d'eau. 

L'application  d'acide  acétique  est  à  peine  perçue  par 
la  malade,  l'acide  nitrique  et  l'acide  chromique  donnent 
lieu  au  contraire  ^  des  douleurs  parfois  intenses. 


ARTICLE  V. 
TUMEURS  DES   LÈVRES. 

Les  tumeurs  des  lèvres  quand  elles  sont  pédiculées 
peuvent  être  sectionnées  au  moyen  de  l'anse  galvano- 
caustique  ou  du  couteau  Ihermo- caustique.  Lorsqu'on 
fait  usage  de  l'anse  galvano-caustique,  on  entoure  la  tu- 
meuravec  un  Ql  de  platine,  et  lorsque  la  tumeurest  exac- 
tement embrassée  on  rougit  le  Cl  en  faisant  passer  le 
courant  d'une  pile  au  bichromate  de  potasse. 

Ts.  UE  cHiB.  amàc.  21 
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Lorsqu'on  a  recours  au  couteau  thermo-caustique,^ 
on  opèrela  section  en  faisant  glisser  le  couteau  lentementl 
et  à  plusieurs  reprises  jusqu'à  i 
que  toute  l'épaisseur  du  pédicu! 
SB.trouve  divisée.  Il  Taut  avec  c 
instrument,  comme  avec  l'anse  de 
platine,  opérer  au  rouge  sombre 
aOn  d'éviter  de  produire  des  hé- 
morrhagies. 

On  peut  encore  lorsque  la  ta3 
meur  présente  une  base  un  peu 
étendue  chercher  à  la  pédiculiserj 
au  moyen  d'un  instrument  qui  à 
été  imaginé  récemment  par  le 
D' Chéron  et  qui  est  connu  soua.Ie 
nom  de  Forcipresseur  à  branches  — 
parallèles  (1).  ^fl 

Cet  instrument  se  compose  (!^S 
deux  lames  parallèles  en  buis,  en 
ivoire  ou  en  os,  traversées  à  leurs 
extrémités  par  deux  tiges  d'acier 
passant  librement  dans  les  trotOlH 
percés  dans  ces  deux  lames.         fl 

Les    extrémités  de    ces  lames 
peuvent  être  fortement  pressées 
j  au  moyen  de  deux  pinces  à  cré- 
maillères   dont   les    mors    fenê- 
tres laiasent  passer  les  tiges  d'a- 

FlB.  156.  .  r  o 

Forcipresseur  &  hranches    ClCr. 

parallèle»  rfu  Dr  Chéron.         Lorsqu'on  veut  faire  usage  du 
forcipresseur,  on  place  à  la  base  de  la  partie  qu'on  veut 


(1)  Gmttie  du  Mpaanx,  I8T6,  r^  S36. 
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pédiculiser  les  deux  branches  parallèles,  puis  on  appli- 
que les  pinces  que  l'on  confie  ensuite  à  des  aides.  On 
fait  alors  la  section  au  moyen  du  bistouri,  du  thermo- 
cautère ou  du  galvanû-cautère  en  rasant  les  lames  du 
forcipresseur.  Si  on  le  juge  à  propos  on  pratique  quel- 
ques sutures  avant  d'enlever  le  forcipresseur,  en  vue 
de  maintenir  les  lèvres  de  la  plaie  au  contact  l'un  de 
l'autre. 

Le  forcipresseur  a  l'avantage  de  permettre  d'opérer 
sans  la  moindre  goutte  de  sang.  II  empêche  les  tissus 
de  fuir  au-devant  du  couteau,  accident  qui  est  à  redou- 
ter à  cause  de  la  laxité  des  tissus  sur  lesquels  on 
opère. 

ARTICLE    VI. 

HÏPEIITHOPHIE  DU  CLITORIS.    CLITORIDECTOMIE. 

Lorsque  l'hypertrophie  est  peu  considérable  il  n'y  a 
pas  lieu  de  recourir  àl'ablation  de  l'organe,  mais  quand 
l'augmentation  de  volume  est  devenue  une  cause  de 
gène  et  de  souffrance  considérables  il  convient  de 
pratiquer  l'amputation. 

Si  la  tumeur  n'est  pas  trop  volumineuse  et  si  elle  est 
dépourvue  de  vaisseaux  de  gros  calibre  on  peut  em- 
ployer le  bistouri,  quoique  dans  ce  cas  le  thermo-cau- 
tère doive  être  préféré. 

Lorsqu'on  a  recours  au  bistouri  il  est  indispensable 
de  cautériser  ensuite  la  plaie  avec  un  fer  rouge  ou  de  la 
toucher  avec  un  pinceau  imbibé  de  perchlorure  de 
fer. 

Si,  au  contraire,  la  tumeur  est  volumineuse  et  par- 
courue par  des  vaisseaux  abondants,  il  est  convenable 
d'en  pratiquer  l'ablation  au   moyen  de  l'écraseur  li- 
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néaire,  du  constricteur  de  Maisonneuve  ou  de  l'anse 
galvano-caustique . 

Une  fois  la  section  terminée,  on  recouvre  la  plaie 
d'un  pansement  simple  et  Ton  pratique  matin  et  soir 
des  lotions  d'eau  phéniquée,  destinées  à  maintenir  les 
parties  dans  un  état  de  propreté  parfaite. 

ARTICLE  VII. 
EPISIORÂPHIË. 

Vépisioraphie  (de  emaewv,  lèvre,  et  paçTj,  suture) 
est  une  opération  qui  a  pour  but  de  rétrécir  roriflce 
vulvaire  dans  les  cas  de  prolapsus  du  vagin  ou  de 
l'utérus. 

Elle  consiste  dans  la  réunion  des  grandes  lèvres  dans 
leurs  trois  quarts  postérieurs.  Elle  fut  pratiquée  pour  la 
première  fois  par  Fricke,  de  Hambourg,  en  1832,  puis 
par  Geddings,  de  Charleston,  en  1839,  et  plus  tard  par 
Scanzoni,  Roux,  Velpeau,  Simon,  Stoltz  et  Malgaigne, 
mais  sans  grands  succès. 

L'opération  consiste  à  aviver  les  parties  internes  des 
trois  quarts  inférieurs  des  grandes  lèvres,  puis  à  en- 
levi.T  les  petites  lèvres  et  à  suturer  au  moyen  de  fils 
d'argent. 

L'opération  qui  détermine  une  mutilation  des  orga- 
nes génitaux,est  à  peu  près  complètement  abandonnée 
de  nos  jours.  Les  moyens  de  prothèse  dont  nous  dis- 
posons contre  le  prolapsus  procurent,  en  général,  aux 
femmes  qui  en  sont  atteintes  un  soulagement  suffi- 
sant. 


AaTIGLE   VIII. 


VAGlNISME.i 


Lorsque  la  maladie  a  résisté  aux  IraittîmenLs  usités 
en  pareil  cas,  certains  auteurs  ont  conseillé  de  recourir 
ù  la  dilatation  de  l'orifice  vulvaire,  et  même  à  des 
opérations  sanglantes. 

]•  Dilatation.  —  Elle  se  pratique  lentement  ou  brus- 
quement. La  dilatation  lente  se  fait  au  moyen  de 
mèches  de  charpie,  enduites  de  pommade  belladonée 
ou  au  ratanbia  et  dont  on  augmente  journellement  le 
volume  par  l'addition  de  quelques  brins.  On  arrive 
bientôt  à  obtenirainsi  d'une  façon  insensible  une  dila- 
tation suffisante  du  conduit  vaginal. 

On  peut  encore,  aprps  qu'on  a  diminué  la  sensibilité 
du  vagin  et  de  l'orifice  vulvaire  à  l'aide  de  badigeon- 
nages  avec  une  solution  de  nitrate  d'argent,  d'injections 
narcotiques  ou  émollientes  pratiquées  matin  et  soir,  de 


—  DilatateDP  TnRinal  de  Sima. 


suppositoires  OU  de  lavements  contenantduchloral  OU  du 
bromure  de  potassium,  introduire  chaque  jour  dans  le 
vagin  pendant  plusieurs  heures  le  tube  en  verre  repré- 
sentéfig.  137.  Ce  tube  éraoussela  sensibilité  du  vagin, dis- 
tend cet  organe  et  le  rend  apte  à  tolérer  des  corps  étran- 
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gers. Pendant  le  temps  que  dure  le  traitement,  la  femme  ^  1 
doit  éviter  de  pratiquer  le  coït. 

La  dilatation  brusque,  à  cause  de  la  douleur  qu'elle 
occasionne,  requiert  l'emploi  d'un  anesthésique.  Lors- 
que la  malade  est  insensible,  on  introduit  dans  le  vagin 
un  spéculum  bivalve  ou  quadrivaJve  (voy.  fig.  36  et  38), 
ou  celui  de  Bozeman  (voy.  fig.  47)  puis  on  distend 
largementle  vagin.  On  place  ensuite  dans  cet  organe 
un  tampon  d'ouate  ou  de  charpie  enduite  de  pommade 
belladonée.  Les  jours  suivants  on  a  recours  à  des  sup- 
positoires ou  à.des  lavements  au  bromure  de  potassium 
ou  à  l'hydrate  de  chloral  et  l'on  fait  prendre  des  bains 
de  siège  et  des  injections  composes  de  substances  émol- 
lientes  ou  narcotiques.  On  peut  aussi  recourir  à  des  in- 
jections hypodermiques  de  chlorhydrate  de  morphine. 


I 


2*  Opération  deSims.—Sila.  maladie  résiste  aux  ap[di- 
calions  topiques  et  aux  moyens  précédemment  indiqués 
Sims  conseille  de  recourir  à  une   opération  sanglante, 
qui  consiste,  après  avoir  praliquôranesthésie,àenlBvep 
les  restes  de  l'hymen  avec  une  paire  de  ciseaux  cour- 
bes. L'hémorrhagie  qui   se  produit  alors  est  facilement   < 
arrêtée  par  l'application  d'une  compresse  imbibée  d'eau 
froide  ou  une  solution  de  perchlorure  de  fer.  On  tend 
ensuite  la  fourchette  en  introduisant  dans   le  vagin 
l'index  et  le  médius  de  la  main  gauche  et  l'on  fait  ] 
de  chaque  côté  de  la  ligne  médiane  une  incision  dirigée 
de  haut  en  bas  et  se  terminant  au  raphé  périnéal.  Une 
troisième  incision  intéresse  le  périnée  dont  le  bord  an-  I 
térieur  se  trouve  ainsi  sectionné, etprésente  parsa  réu- 
nion avec  les  deux  incisions  précédentes  la  forme  d'un  1 
Y.  I-es  branches  de  cet  Y  ont  environ  un  demi-pouce,  I 
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tandis  que  l'incision  périnéale  atteint  presque  deux 
pouces. 

Une  rois  ces  sections  opérées,  on  introduit  le  tube  di- 
latateur représenté  fig.  157,  pendant  deux  heures  le 
matin,  et  pendant  trois  à  quatre  heures  le  soir;  ce  tube 
est  maintenu  en  place  au  moyen  d'un  bandage  en  T. 

On  renouvelle  l'introduction  pendant  deux  à  trois  se- 
maines. 

Indications.  —  La  guêrison  du  vaginisme  s'obtient 
assez  souvent  par  l'emploi  de  pansements  vaginaux 
simples,  aussi  ne  convient-il  que  rarement  de  recourir 
à  l'opération  de  Sims.  Ce  n'est  qu'après  avoir  épuisé 
toute  la  série  des  moyens  conseillés  contre  cette  mala- 
die qu'on  serait  autorisé  à  pratiquer  l'opération  de 
Sims. 

■  ARTICLE  VX. 
COCCYODYNIE. 


Cette  maladie  est  caractérisée  par  une  douleur 
vive  siégeant  au  niveau  du  coccv-x  et  dont  on  obtient 
assez  souvent  la  guêrison  au  moyen  des  injections  hy- 
podermiques de  morphine  ou  par  l'application  de  vési- 
catoires  morphines. 

Lorsque  la  douleur  résiste  k  ces  moyens  et  qu'elle 
est  une  cause  de  vives  soulTrances,  on  a  conseillé  de 
pratiquer  la  section  des  fibres  musculaires  qui  prennent 
insertion  sur  l'os,  et  même  de  recourir  à  la  résection  de 
cet  appendice  osseux. 

{"Section  soua-cutanée  des  fibres  musculaires.  — On 
se  sert  d'un  ténotome  ordinaire  que  l'on  fait  pénétrer 
à  plat  sous  la  peau  vers  la  pointe  du  coccyx  et  dont  on 
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fait  remonter  la  pointe  dans  répaissemr  du  tissu  cellu- 
laire jusqu'au  niveau  de  l'articulation  sacro-coccygienne, 
puis  on  tourne  Tinstrument  de  façon  à  pratiquer  la 
section  des  fibres  musculaires ,  d'abord  sur  l'un 
des  côtés  de  l'os,  puis  sur  l'autre. 

L'opération  donne  rarement  lieu  à  un  écoulement  de 
sang  notable ,  mais  son  exécution  est  ordinairement 
difficile  surtout  chez  les  femmes  pourvues  d'un  embon- 
point notable. 

M.  Gaillard-Thomas  (1)  faitremarquer  que  l'opération 
ainsi  pratiquée  présente  parfois  de  véritables  difficultés, 
aussi  conseille-t-il  d'obtenir  la  section  des  muscles  de 
la  façon  suivante  :  On  fait  une  incision  sur  la  partie 
inférieure  du  coccyx  puis  on  soulève  l'extrémité  de  l'os 
mis  à  nu,  en  se  servant  d'un  doigt,  et  Ton  pratique  la 
section  des  muscles  de  chaque  côté  au  moyen  d'une 
paire  de  ciseaux. 

2*  Résection  du  coccyx.  —  Lorsque  la  section  des. 
fibres  musculaires  n'a  pas  été  suivie  de  la  disparition 
de  la  douleur,  ou  lorsque  l'os  est  malade  il  peut  être 
nécessaire  d'en  pratiquer  la  résection. 
L'opération  se  pratique  de  la  façon  suivante  : 
On  fait  une  incision  au  niveau  du  coccyx,  de  façon  à 
mettre  cet  os  à  nu,  puis  lorsqu'on  a  détaché  les  tégu- 
ments et  les  muscles  qui  y  prennent  leur  insertion,  on 
opère  la  section  de  l'os  au  moyen  d'une  paire  de  forts 
ciseaux,  ou  on  désarticule  avec  un  bistouri. 


(l   Oaillarii -Thomas.  Dùtenfesof  Women,  Philadelphie,  1874,  p.  124. 


AftTICLE  X. 
PÊaiNÉORRQAPHIE. 

ftpérinéorrhaphieest  une  Opération  qui  a  pour  but 
de  remédier  aux  d(''c]iirures  qui  se  proiluisent  assez  sou- 
vent sur  la  partie  postérieure  de  la  vulve  ou  sur  la  cloi- 
son recto-vaginale,  sous  rinfluencH  du  passage  du  fœtus 
pendant  l'accouchement  ou  de  fibromes  volumineux,  ou 
encore  à  la  suite  des  blessures  de  ces  parties. 

Anatomie.  —  Le  vagin  et  le  rectum  divergentde  façon 
à  laisser  entre  eux  un  espace  triangulaire  irrégulier, 
dont  le  bord  antérieur  correspond  à  la  face  postérieure 
du  vagin  ,  le  bord  postérieur  à  la  face  antérieure  du 
rectum,  et  le  bord  inférieur  à  la  peau  qui  s'étend  de  la 
partie  postérieure  delà  vulve  à  la  partie  antérieure  de 
l'anus. 

La  figure  schématique  suivante,  empruntée  à  l'ex- 


périntie  (Oaillnril-Thomi 

cellent  ouvrage  de  Gaillard-Thomas,  rend  parfaitement 
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compte  de  cette  disposition  des  parties.  (Voy.  fig.  158.) 
Lorsque  le  périnée  vient  à  être  déchiré,  cet  espace 

triangulaire  disparaît.  (Voy.  fig.  159.) 

On  voit  d'après  cette  disposition  qu'il  est  nécessaire, 

quand  on  se  met  en  devoir  de  recourir  à  une  opération 

destinée  à  amener  la  réparation  des  parties,  de  rappro- 


FiG.  159.  —  Rupture  du  périnée  (Gaillard-Thomas). 

cher  non-seulement  la  partie  inférieure  du  triangle  que 
nous  venons  de  décrire,  mais  aussi  de  combler  autant 
que  possible  l'espace  qui  existe  entre  le  rectum  et  le 
vagin.  Si  Ton  se  contentait  de  rapprocher  la  partie  in- 
férieure du  triangle  on  ne  ferait  qu'une  opération  in- 
complète. La  vulve  serait  rétrécie  à  la  vérité,  mais  on 
laisserait  subsister  un  cul-de-sac  au-dessus  de  ce  point, 
et  le  vagin  ne  serait  qu'incomplètement  restauré. 

Le  schéma  suivant,  que  nous  empruntons  à  Gaillard- 
Thomas,  rend  compte  de  cette  réparation,  lorsqu'elle  est 
incomplète.  (Voy.  fig.  160.) 

Si  nous  jetons  un  coup  d'œil  rapide  sur  les  muscles 
qui  entrent  dans  la  composition  du  périnée,  nous  voyons 
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que  ces  muscles  forment  comme  une  toile  destinée  à 
fermer  le  bassin  à  sa  partie  inférieure. 

Elle  est  constituée  entre  l'anus  et  le  vagin  par  les 
releveurs    de  l'anus    dont    les   flbres  s'entre-croisent 


Fis.  160.  —  Pirinie  incomplètemenl  réparé  (Gaillard-ThomM). 

SUT  la  ligne  médiane,  par  les  fibres  postérieures  des 
xnuscles  Iransverses  dupérinée,  par  le  sphincter  de  l'a- 
Tius  etle  constricteur  du  vagin.  Les  fibres  de,  ces  deux 
muscles  s'envoientréciproquement  de  nonabreuses  fibres 
qui  s'entre-croisent  au  devant  de  l'anus.  Lorsque  le 
périnée  se  trouve  rompu  jusqu'au  delà  du  bordante-rieur 
de  l'anus,  ces  fibres,  ayant  perdu  leur  attache  antérieure, 
SB  rétractent,  et  s'éloignent  l'une  de  l'autre.  Cela  nous 
rend  compte  de  l'incontinence  des  matières  fécales,  que 
l'on  rencontre  assez  souvent  à  la  suite  des  opérations 
de  périnéorrhaphie,  quand  la  rupture  est  étendue  et 
que  le  procédé  opératoire  employé  n'a  pas  refait  un 
sphincter,  d'où  le  conseil  qui  a  été  donné  par  Emmet, 
Gaillard-Thomas  et  le   D'  Jude  Huë  (1)  (de  Rouen) , 


Ij  Anniitrt  de  Gyni- 


I.  Vi,.p. 
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d'aller  chercher  le  muscle  rompu  à  l'aide  d'un  point  do 
suture  introduit  très-bas,  afin  de  ramasser,  de  ramener 


FlQ.  IGl,  —  Musct?»  'lu   perin^  (Tar 


A.  Cliiorii. 

B.  Mëai  urinnire. 

C.  Huicle  iichio-cavor 


II,  AniiE. 

K,  Artère  banleuM  interne. 

L.  Brsncliet  h^morrhol^falfli. 

D,  HuuU  cansiricieur  du  Tagin.        M,  Artère  tuperflcielle  du  pénnft. 

E,  Mu«el«  transveru  du  p^rin^.        0,   Artère  cnvernense  on   clilori- 
P,  Hua:le  releveurdi^  l'anua.  ilienne. 

G,  Sphincter  nnnl.  P  P,  Musclas  ctoikIr  ro^sien. 


en  haut  les  fibres  du  sphincter,  et  d'opérer  la n'union 
du  muscle  lui-même. 


HKIUSÊOKUUAI'IIIE,  a3it 

Variétés.  —  Les  ruptures  du  périnée  sont  complètes 
ou  incomplètes. 

Les  ruptares  incomplètes  oUrent  à  considérer  deux 
degrés:  1°  lu  rupture  de  lii  fourchette;  2°  la  rupture 
de  la  fourchette  et  du  périnée  jusqu'au  voisinage  du 
sphincter  de  l'anus. 

I^s  ruptures  complètes  comprennent:  1°  la  déchirure 
du  périnée  dans  laquelle  le  sphincter  est  intéressé;  2°  la 
déchirure  de  tout  le  périnée  y  compris  celle  de  la 
cloison  recto-vaginale  jusqu'à  une  hauteur  variable. 

Lesinconvénieiitsqui  résultent  pour  les>  femmes  de 
ces  déchirures  varient  avec  leur  étendue.  Quand  la 
fourchette  seule  est  intéressée,  la  gène  qui  plus  tard 
est  la  conséquence  de  cette  lésion  est  très-peu  considé- 
rable. Mais  lorsque  le  périnée  est  déchiré  jusqu'au 
voisinage  du  rectum,  l'entrée  du  vagin  se  trouve  consi- 
dérablement élargie,  et  il  en  résulte  quelques  désagré- 
ments au  point  de  vue  du  coït.  La  femme  ne  se  plaint 
pas  du  reste  autrement  de  cette  lésion.  Quelquefois 
cependant  l'utérus  ne  se  trouvant  plus  sufGsamment 
soutenu  s'abaisse,  et  il  se  produit  un  prolapsus  de  cet 
organe. 

Quand  le  sphincter  est  intéressé,  l'incontinence  des 
matières  fécales  en  est  la  conséquence.  U'est,  on  le  pense 
bien,  un  inconvénient  auquel  il  est  indispensable  de  re- 
médier. Lorsque  la  cloison  recto-vaginale  est  intéressée 
à,  son  tour,  l'issue  des  gaz  et  des  matières  fécales  se  pro- 
duit par  le  vagin,  et  devient  une  cause  de  souHrance  et  de 
dégoût  pour  les  malheureuses  qui  sont  atteintes  decette 
iaûrmilé.  Les  parois  vaginales  n'étant  plus  soutenues, 
non  plus  que  l'utérus,  il  se  produit  habituellement  un  pro- 
lapsus de  ces  parois, puis  consécutivement  de  l'uléruslui- 
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même  ;  les  femmes  éprouvent  des  tiraillements  très-pé- 
nibles des  ligaments  larges. 


A  quel  moment  doit-on  pratiquer  Topération  î  —  A  ce 

sujetles  auteurs  sont  quelque  peu  divisés. 

Les  uns,  avec  RouxetVelpeau,  veulentqu'on  attende 
la  cicatrisation  et  qu'on  n'opère  que  lorsque  la  période 
puerpérale  est  passée  depuis  un  certain  temps  déjà. 

Ces  chirurgiens  se  fondent  pour  reculer  l'opéralion 
sur  ce  que  pendant  la  période  puerpérale  la  femme  est 
plus  exposée  aux  inflammations  et  à  la  résorption  puru- 
lente; que  l'état  général  est  mauvais,  que  les  tis.**!)* 
contus  et  tiraillés  par  le  fait  de  l'aecouchemeDl  sou' 
prédisposés  à  la  gangrène  et  que  l'écoulement  loehial 
gène  la  réunion  des  parties. 

D'autres  auteurs  parmi  lesquels  nous  citerons  :  Bali^' 
Brown,  Danyau  (1), Simon  (de  Liège),  Scanzoni,Deinsr' 
quay,  DiefFenbach  (2),  Auguste  Bi-rard  (3),  conseill^o' 
au  contraire  de  pratiquer  l'opération  immédiatement' 
celle-ci  n'étant  plus  alors  qu'un  simple  pansement  auque' 
la  femme  se  soumet  aisément.  La  douleur  qui  en  résul" 
est  peu  considérableen  raison  de  l'attrition  des  partie*- 

Nélalon  (4),  Verneuil,  Maisonneuve  (S),  ont  coti" 
seillê  non  plus  d'opérer  immédiatement,  mais  d'»*' 
tendre  quelques  jours,  afin  que  les  parties  aient 


le 


())  Danyau.  Mémoire  lur  la  périnéorrhophie  pratiquée  immidieltim^^ 
après  rtKcuuchemenl  {Journal  de  chirurgie,  juin  i8(3). 

(2)  DiBlTeobach.  Die  operative  Chirur/fie.t  I,  p.  81î. 

{3)  Bernrd.  Diitiannaire  de  médecine  en  30  ro/,,  irtiole  :  Fermer.  P»*^*" 
ISil,  t.  XXIII,  p.  514. 

(+)  Nélalon.  TmiU  de  pathologie  chirurgicale,  t.  V. 

(5)  Maiiionneuvo,  Bulletin  de  In  Sociéti  de  chirurgie,  !8(9. 
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temps  de  se  déterger  et  de  se  recouvrir  de  bourgeons 
charnus. 

La  suture  pratiquée  alors  permet  d'obtenir  la  réunion  • 
des  parties  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  pratiquer  l'avi- 
vement. 

Gaillard-Thomas  (i)  est  d'avis  de  pratiquer  immédia- 
lemenlla  suture.  Si  l'on  échoue,  dit  cet  auteur,  on  peut 
toujours  recourir  plus  tard  à  une  opération.  C'est  égale- 
ment notre  avis. 

Maisil  arrive  bien  souvent  que  le  chirurgien  ne  se 
trouve  pas  appelé  au  moment  de  l'opération  et  qu'il  se 
trouve  en  face  d'une  déchirure  dont  les  bords  se  sont 
cicatrisés  depuis  un  temps  plus  ou  moins  long. 

Dans  ce  cas,  il  convient  de  choisir  son  moment,  et  tous 
les  auteurs  sont  d'accord  pour  conseiller  de  ne  prati- 
quer l'opération  qu'après  plusieurs  mois,  alors  que  la 
période  puerpérale  est  déjà  passée  depuis  un  tempsassez 
long  et  que  l'état  général  est  devenu  tout  à  t'ait  bon. 

g  I.  —  Opérations  pratiquées  immédlvtement  après 
l'accuuchemrnt. 

A.  Déchirures  incomplètes. 

Lorsque  la  déchirure  comprend  la  fourchette  et 
n'intéresse  pas  le  sphincter  de  l'anus,  il  suffit  d'appli- 
quer trois  ouquatre  serres-fines  àpointes  (voy.  flg.  162). 
Ces  serres-flnea,  qui  ont  été  imaginées  récemment  par 
le  D'  Créquy,  permettent,  le  plus  souvent,  d'obtenir  la 
réunion.  Pour  appliquer  ces  serres-fines  on  fait  coucher 


(I)  Giillftrd-Thomaa.  Dinmei  of  Women.  Philndel[)liie,  1871,  p.  130, 
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la  femme  sur  le  côté  et  on  lui  commande  d'étendre  le 
membre  qui  est  en  contact  avec  le  lit  et  de  fléchir  légè- 
rement le  membre  placé  supérieurement  ;  on  rapproche 
avec  les  doigts  les  lèvres  de  la  solution  de  continuité 
et  l'on  applique  les  serres-fines  à  l'aide  de  l'autre  main. 
Les  pointes  doivent  être  insérées  assez  profondément 
afin  d'embrasser  une  épaisseur  de  tissus  un  peu  consi- 
dérable. 


FiG.  162.  —  Serre-fines  &  pointes  du  D'  Créquy  pour  la  déchirure 

incomplète  du  périnée. 


Il  faut  avoir  soin  d'afironter  les  extrémités  de  la 
déchirure  pour  qu'elles  se  trouvent  bien  en  regard 
l'une  dei'autre.  On  place  d'abord  la  serre-fine  antérieure 
et  Ton  continue  par  celles  qui  doivent  être  insérées 
plus  en  arrière. 

La  douleur  déterminée  par  l'application  de  ces  serres- 
fines  est  de  très-courte  durée.  Elles  tiennent  parfaite- 
ment en  place,  insérées  qu'elles  sont  dans  l'épaisseur 
des  tissus  et  ne  glissent  pas  comme  le  font  des  serres- 
fines  ordinaires. 

La  réunion  des  tissus  ayant  lieu  le  plus  souvent 
au  bout  de  deux  ou  trois  jours,  on  peut  enlever  les 
serres-fines  vers  cette  époque  ;  mais  il  convient  de  ne 
pas  les  enlever  toutes  le  même  jour.  Nous  commençons 
ordinairement  par  les  serres-fines  les  plus  rapprochées 
de  Tanus  et  nous  n'enlevons  la  serre-fine  antérieure 
que  le  quatrième  ou  le  cinquième  jour.  Nous  nous  gui- 
dons  pour  cela  sur  l'état  de  gonflement  des  tissus. 
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B.  —   Déchirures  ayant  intéressé  le  rectum  et    la 
cloison  recto-vaginah. 

Lorsque  la  déchirure  est  complcte,les  serpes-fiiiesdont 
nous  venons  de  parler  ne  suffisent  plus  pour  obtenir 
la  réunion  des  lèvres  de  la  solution  de  continuité.  Il 
faut  alors  pratiquer  des  sutures-  au  moyen  de  fils  d'ar^ 
gent  que  l'on  fait  pénétrer  profondément,  et  assez 
loin  de  la  surface  de  la  rupture,  de  façon  à  conaprendre 
dans  leur  anse  une  épaisseur  ûe  tissus  un  peu  con- 
sidérable. La  suture  qui  convient  le  mieux  alors  est  la 
suture  enchevillée. 

Il  arrive  souvent,  lorsque  la  cloison  recto-vaginale  a 
été  intéressée  dans  une  hauteur  un  peu  considérable, 
'  qu'il  subsiste  une  fistule  recto-vaginale. 

C'est  là  un  inconvénient  auquel  il  est  difficile  de  so 
soustraire  à  cause  du  gonflement  et  de  rallongement 
des  parties  par  le  fait  de  l'accouchement,  gonflement 
et  allongement  qui  ne  permettent  pas  de  pratiquer  la 
suture  avec  toute  la  précision  désirable.  La  crainte  de 
voir  subsister  une  fistule  recto-vaginale  ne  doit  pas 
faire  renoncer  à  cette  tentative  de  réunion  prin'.itive, 
car  si  l'on  ne  produit  pas  l'adhésion  intégrale  des  par- 
ties rompues,  on  obtient,  tout  au  moins,  dans  la  grande 
majorité  des  cas,  la  réunion  du  périnée  et  l'on  remédie 
plus  tard  à  la  fistule  recto-vaginale- 

1 11.  —  Opérations  qve  l'on  pratique  ijuand   les  lèvres 
db  la  solution  de  contincité  sont  cicatrisees, 

Ces  opérations,  avons-nous  dit,  ne  doivent  être  pra- 
tiquées que  longtemps  après  l'accouchement,  alors  que 
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la  femme  n*est  plus  soumise  à  Tinfluence  puerpérale  et 
que  son  état  de  santé  est  devenu  aussi  bon  que  pos- 
sible. 

Un  grand  nombre  de  procédés  ont  été  employés  pour 
obtenir  la  réunion  des  parties.  Quelques-uns  sont  au- 
jourd'hui presque  tombés  dans  l'oubli  et  d'autres  sont 
cîompliqués  ou  d'une  exécution  difficile.  Nous  ne  ferons 
dès  lors  connaître  que  les  procédés  opératoires  simples 
et  à  la  portée  de  tous  les  chirurgiens. 

Nous  sommes  surpris,  avec  Gaillard  Thomas,  que  les 
auteurs  qui  ont  fourni  des  descriptions  des  opérations 
de  périnéorrhaphie  n'aient  point  distingué  celles  qui 
sont  applicables  à  la  rupture  partielle  de  celles  qu'il 
convient  d'employer  dans  le  cas  de  rupture  complète. 
Aussi  nous  appliquerons-nous  à  faire  connaître  les 
procédés  auxquels  il  faut  recourir  dans  l'un  et  l'autre 
cas. 

Les  procédés  que  nous  allons  passer  en  revue  sont 
empruntés,  pour  la  plupart,  à  l'excellent  ouvrage  de 
Gaillard  Thomas,  qui  les  a  choisis  à  la  suite  d'une 
longue  expérience. 

Soins  communs  à  toutes  les  opérations  de  périnéor- 
rhaphie. —  Avant  de  procéder  à  l'opération  il  convient 
que  la  femme  soit  en  parfaite  santé.  On  administre 
quelques  semaines  avant  l'opération  des  purgatifs  lé- 
gers, afin  d'obtenir  la  liberté  des  intestins  et  de  les 
débarrasser  des  scybaLes  qu'ils  peuvent  contenir. 

Le  vagin  doit  être  nettoyé  matin  et  soir  au  moyen 
d'injections  détersives  destinées  à  faire  disparaître  la' 
moindre  trace  d'inflammation. 

Trois  ou  quatre  aides  sont  nécessaires  ;  l'un  d'eux 
doit  administrer  le  chloroforme,  les  deux  autres  sou- 
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tiennent  les  jambes,  le  quatrième  présente  les  instru- 
ments. Les  aides  qui  soutiennent  les  jambes  emploient 
la  main  qui  leur  reste  libre  à  éloigner  les  lèvres  et  à 
éponger  les  parties. 


Œ 


rTiTlfi 


^ 


FiG.  163.  —   Ciaesui  légèrement  courbés  et  Ciseaux  Tortemeat 


Instruments  employés  pour  pratiquer  l'opération. — Ils 

consistent  en  deux  paires  de  ciseaux  courbes,  (v.  fig. 
!63),  un  bistouri  à  lame  étroite,  une  pince  à  dents  de 
souris  etunténaculum,  une  douzaine  d'épongés,  du  volu- 
me d'une  noixmontfissur  desmanches, une pinceàliga- 
tore',  des  lils  de  soie,  des  aiguilles  courbes  et  rondes, 
d'une  longueur  de  3  à  4  centinaètres ,  dans  lesquelles 
sont  attachés  des  fils  de  soie  doubles,  enfin  des  fils  d'ar- 
gent. Si  l'on  a  recours  à  la  suture  enchcvillée,  on  doit 
posséder,  en  outre,  des  sondes  en  gomme  élastique. 


-  Opêrationdan 


s  de  rupture  incomplète. 


l"  temps.  —  L'un  des  aides  exerce  sur  les  lèvres 
un  certain  degré  de  traction  qui  a  pour  but  de  ten- 
dre les  tissus.  Le  chirurgien  ,  saisissant  la  mu- 
queuse avec  la  pince  à  dent  de  souris  ou  le  ténaculum, 
au  point  où  le  bord  supérieur  de  l'anus  se  continue 
avec  la  peau,  enlève    une  bande  de  tissu  en  remon- 
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tant  vers  le  vagin  dans  une  étendue  d'environ  4  centi-* 
métrés. —  Pendant  ce  te  mps  de  l'opération  on  soulève  la  ] 
paroi  vaginale  antérieure  au  moyen  d'un  spéculum  de  J 
Sims appliqué  contre  la  symphyse  pubienne. —  La  par*J 
tieainsi  enlevée  correspond  à  îa  base  du  périnée  et  map- 1 
que  le  point  de  jonction  des  deux  surfaces  triangulaires  I 
d'avivement,  que  l'on  doit  maintenant  pratiquer  à  droite  1 
et  à  gauche.  Saisissant  alors  la  membrane  muqueuse  sur  j 
l'une  des  lèvres  un  peu  au-dessous  du  niveau  du  méat  I 


Fw.  164.  —  Bnrrac6'd*aTiv«ment  et  luturM  en  pUoè.* 


urinaire,  le  chirurgien  pratique  deux  nouveaux  .siUona,  i 
dont  l'un  va  rejoindre  rexlrémité  supérieure  et  l'autra  I 
l'extrémité  inférieure  du  sillon  médian.  On  a\ive  en- 
suite ia  partie  centrale  du  tiûangle  ainsi  tracé. 

La  même  opération  est  renouvelée  du  côté  opposé.  1 
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Od  éponge  avec  soin  les  surfaces  pourvoir  s'il  ne  reste 
aucun  point  à  aviver.  Si  quelque  artère  donne  du 
sang  on  en  pratique  la  torsion  ou  on  applique  une 
ligature  avec  un  fd  très-délié  que  l'on  coupe  au  ras  du 
nœud.  La  flgure  164  indique  l'étendue  de  la  surface 
d'avivement. 

Second  temps. —  Après  avoir  laissé  la  surface  cruen- 
tée  pendant  un  certain  temps  exposée  à  l'air  afin 
d'être  assuré  qu'une  hémorrhagie  n'est  pas  à  redouter, 
on  procède  au  passage  des  fils. 

On  place  alors  dans  un  porte-aiguille  une  aiguille 
courbe  de  1  centimètre  et  demi  de  long.  On  doit  em- 
ployer de  préférence  une  aiguille  ronde  qui  expose 
moins  aux  hémorrhagies  qu'une  aiguille  plate  et  à 
bords  coupants.  Celle-ci  est  armée  d'un  (il  double  de 
soie  de  20  à  25  cent,  de  long.  On  la  fait  pénétrer  dans 
la  peau  au  niveau  de  la  partie  inférieure  de  la  plaie,  un 
peu  au-dessus  du  bord  antérieur  de  l'anus,  on  l'in- 
sinue dans  l'épaisseur  des  tissus  en  avant  du  rectum  et 
en  arrière  de  la  surface  d'avivement,  et  on  la  fait  res- 
sortir du  côté  opposé  dans  un  point  correspondant  à 
l'entrée.  Le  fil  n'est  pas  visible  sur  la  surface  dénudée, 
inséré  qu'il  est  dans  l'épaisseur  des  tissus. 

Si  l'on  éprouvait  de  la  difficulté  à  faire  ainsi  passer 
directement  l'aiguille,  on  pourrait  la  faire  sortir  vers  le 
milieu  de  la  surface  dénudée  et  la  faire  rentrer  de  nou- 
veau dans  le  tissu  par  le  même  trou. 

On  prend  une  seconde  aiguille  et  l'on  fait  péné- 
'  trer  un  second  fil,  un  peu  plus  haut,  vers  un  point 
situé  au  niveau  de  l'endrbit  où  on  a  fait  aboutir  le  pre- 
mier sillon  creusé. 

L'aiguille  guidée  par  le  doigt  introduit  dans  le  rec- 
tum chemine  dans  l'épaisseur  de  la  cloison  recto-vagi- 
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nale  et  ressort  en  un  point  correspondant  à  celui  de 
Feutrée. 

Quelques  auteurs  ont  Thabitude  de  psisser  le  fil  de 
façon  à  le  laisser  libre  dans  une  petite  étendue  au 
milieu  de  la  surface  dénudée.  M.  Gaillard  Thomas 
préfère  Tinsinuer  dans  l'épaisseur  des  tissus.  Le  fil, 
au  dire  de  ce  praticien,  occasionne  alors  moins  d'irri- 
tation et  n'a  pas  l'inconvénient  d'agir  à  la  façon  d'un 
séton. 

UnQ  troisième  aiguille  traverse  les  tissus  de  façon 
à  sortir  au  niveau  de  la  partie  interne  du  point  le 
plus  élevé  de  la  surface  cruentée.  Cette  aiguille  est  en- 
suite insérée  du  côté  opposé  et  ressort  sur  la  peau  en  un 
point  qui  correspond  à  son  entrée.  On  voit  dès  lors  que 
ce  fil  traverse  librement  l'orifice  vaginal. 

S'il  était  utile  on  pourrait  pratiquer  un  plus  grand 
nombre  de  sutures. 

Si  l'opérateur  juge  à  propos  de  se  servir  de  la  suture 
métallique  entortillée,  il  fait  pénétrer  les  fils  à  8  ou 
i2  millimètres  des  bords  de  la  surface  d'avivement 
et  à  une  distance  de  9  millimètres  l'un  de  l'autre. 
S'il  a  recours  à  la  suture  enchevillée,  les  fils  doi- 
vent être  insérés  à  1  centimètre  et  demi  du  bord  de  la 
surface  cruentée  et  trois  ou  quatre  sutures  seulement 
sont  nécessaires. 

M.  Gaillard  Thomas  remplace  les  fils  primitive- 
ment passés,  par  des  fils  plus  forts  d'argent,  de  soie 
ou  de  chanvre. 

Si  l'on  emploie  la  suture  erlchevillée  on  insinue  dans 
Tanse  des  fils  un  bout  de  sonde  en  gomme,  ou  de  bou- 
gie, ou  de  caoutchouc  durci,  et  lorsqu'on  a  rappro- 
ché les  parties  par  la  traction  opérée  sur  ces  fils,  on 
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noue  ceux-ci  du  c6lé  opposé  sur  un  second  bout  de 
sonde.  Les  parties  une  fois  rapprochées  se  présentent 
avec  l'aspect  de  la  flg.  163. 

Il  est  de  plus  souvent  nécessaire  de  placer  trois  ou 
quatre  sutures  superflcielles  en  vue  de  rapprocher  exac- 
tement les  surfaces  cutanées. 


Cela  fait  on  place  la  malade  dans  son  lit,  les  jambes 
tenues  rapprochées  et  l'on  administre  de  l'opium  afin 
d'amener  la  constipation. 

La  vessie  est  vidée  toutes  les  six  heures  au  moyen  de 
la  sonde  et  le  vagin  est  tenu  propre  en  pratiquant  des 
injections  détersives. 

Le  troisième  jour  on  enlève  les  sutures  profondes  ; 
quant  à  celles  qui  ont  été  insérées  superGciellement 
pour  rapprocher  la  peau  et  qui  sont  au  nombre  de 
trois  ou  quatre,  on  les  laisse  jusqu'au  huitième  jour. 

On  peut  remplacer  la  suture  enchevillée  par  une  su- 
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ture  métallique  à  points  séparés.  Après  avoir  passé  les  fils 
de  soie  on  confie  leurs  extrémités  à  un  aide,  puis  on 
prend  un  fil  d'argent  de  20  centimètres  de  long, on  le  fixe 
à  l'anse  du  fil  do  soie  le  plus  inférieur  et  on  le  fait  tra- 
verser les  tissus.  Il  est  alors  légèrement  tordu  et  dirigé 
en  bas  afin  de  ne  pas  gêner  le  passage  des  autres  fils. 

Lorsque  tous  les  fils  sont  en  place  on  reprend  celui 
qui  a  été  passé  le  premier,  et  après  qu'on  a  bien  mis 
en  contact  les  bords  de  la  plaie  et  qu'on  a  enlevé  soi- 
gneusement les  caillots  on  pratique  la  torsion,  puis  Ton 
continue  de  même  pour  les  autres  fils. 

On  coupe  alors  les  fils  aussi  courts  que  possible  ou 
bien  on  les  réunit  en  faisceau. 

Le  lendemain  du  jour  où  les  sutures  superficielles 
ont  été  enlevées,  c'est-à-dire  vers  le  huitième  ou  le 
neuvième  jour,  on  donne  un  léger  purgatif  pour  dé- 
barrasser l'intestin. 

B.  Opération  dans  le  cas  de  rupture  complète. 

La  rupture  complète  comprend,  avons  nous  dit,  le 
sphincter  de  l'anus  et  une  étendue  plus  ou  moins  grande 
de  la  cloison  recto- vaginale.  Lorsque  la  rupture  de  l'intes- 
tin s'étend,  dit  Gaillard  Thomas,  à  plus  de  3  ou  4  cen- 
timètres au-dessus  du  bord  antérieur  de  l'anus,  il  est 
préférable  de  pratiquer  une  opération  préliminaire 
ayant  pour  but  de  restaurer  la  cloison  jusqu'au  voi- 
sinage de  l'anus,  on  avive  les  bords  de  la  solution 
de  continuité  et  l'on  en  pratique  la  suture  ;  puis  lorsque 
la  cloison  est  refaite,  on  suture  le  périnée;  si  la  cloi- 
son est  fendue  dans  une  étendue  qui  ne  dépasse  pas 
3  ou  4  centimètres,  une  seule  opération  peut  amener 
la  guérison . 

Lorsque  la  rupture  est  complète  l'opération  consiste 
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donc  non-seulement  à  rétablir  les  fonctions  de  l'anus, 
mais  encore  à  reconstituer  la  cloison  recto-vaginale  et 
à  réparer  le  périnée. 

Pour  obtenir  ce  résultat  les  bords  du  sphincter  de 
l'anus  doivent  être  rapprochés  et  réunis  à  la  partie  infé- 
rieure de  la  cloison  recto-vaginale.  Le  D'T.  Addis  Emmet 
(de  New-York)  a  parfaitement  mis  en  lumière  ces  prin- 
cipes et  après  lui  Gaillard  Thomas  et  Jude  Huë  (de 
Rouen)  (1). 


Fio.  166. 


FiG.  167. 

c 


B 


ho.  168.  FiG.  169. 

La  figure  schématique  166,  empruntée  à  Gaillard 
Thomas,  représente  le  sphincter  intact  ;  la  figure  t67 
en  indique  la  rupture  ainsi  que  les  points  d'entrée  et 
ûe  sortie  des  aiguilles,  les  lignes  ponctuées  montrent  le 
trajet  des  sutures  métalliques  dans  l'épaisseur  des  tissus. 


(l)  Jude  Huë.  Etude  sur  la  périnéorrhaphie.  (Annales  de  Gyn.,  juillet 
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M.  Gaillard  Thomas  fait  remeurquer  que  la  cloison 
recto-vaginale  est  un  point  fixe ,  et  que  lorsque  le  fil 
est  tordu  les  extrémités  du  muscle  se  rapprochent  du 
point  fixe  G.  A  mesure  que  Ton  tord  les  fils,  les  trois 
points  se  rapprochent  de  plus  en  plus,  de  façon  à  se 
trouver  au  contact  l'un  de  l'autre  comme  le  montrent 
les  figures  i68  et  169. 

La  première  suture  est  la  plus  importante,  elle  doit 
pénétrer  et  sortir  aux  points  A.  A.  et  traverser  les  ex- 
trémités des  muscles  afin  de  les  amener  au  contact  l'un 
de  l'autre  et  de  la  cloison  recto-vaginale  G. 

Si  cette  première  suture  traversait  les  points  B.  B. 
au-dessus  des  extrémités  du  muscle,  on  n'obtiendrait  pas 
une  union  complète  de  ces  extrémités  avec  la  cloison 
recto- vaginale  et  les  fonctions  de  Tanus  ne  seraient 
rétablies  qu'incomplètement. 

1®  Procédé  d'Emmet^  de  Gaillard  Thomas  et  de 
Jude  Hue  {de  Rouen).  —  La  femme  étant  placée  dans 
le  décubitus  dorsal,  on  applique  le  spéculum  de  Sims 
dont  la  convexité  répond  au  pubis  et  l'on  procède  à  l'avi- 
vement  comme  il  a  été  dit  précédemment,  mais  en  ayant 
soin  de  prolonger  cet  avivementen  haut  le  long  desbords 
de  la  cloison  recto-vaginale  et  en  bas,  de  chaque  côté  de 
l'anus,  jusqu'au  niveau  du  bord  supérieur  de  cetorifice, 
afin  de  correspondre  aux  extrémités  des  fibres  du 
sphincter  divisé.  L'avivement  s'arrêie  en  dedans  au 
point  où  la  muqueuse  rectale  se  confond  avec  la  peau. 
La  figure  170  montre  l'étendue  de  la  surface  d'avive- 
ment. 

Pour  pratiquer  alors  la  suture,  on  fait  pénétrer  une 
aiguille  très-bas  au  niveau  du  bord  inférieur  de  l'anus, 
puis  on  la  dirige  de  manière  à  atteindre  la  cloison  recto- 
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vaginale,  on  fait  alors  cheminer  l'aiguille  dans  l'épais- 
seur de  la  cloison  de  façonàla  faireressorlir  ducôtéop- 
posé,  au  niveau  d'un  point  qui  correspond  à  celui  de 
l'entrée. 


Fia.  170.  —  Sarfaca  d'ail v<> méat  dans  la  rupture  complète  du  p^rii 
Av«c  les  deux  premlârea  sului'eaen  place  (Ouillard-TbuœnB). 


Od  fait  pénétrer  une  seconde  suture  un  peu  au-dessus 
de  la  première,  puis  une  troisième,  une  quatrième  et 
une  cinquième,  et  môme  une  sixième  s'il  est  nécessaire. 

Les  sutures,  à  mesure  que  l'on  s'éloigne  de  l'anus, 
suivent  un  trajet  de  moins  en  moins  courbe  et  devien- 
nent même  horizontales  pour  les  deux  ou  trois  der- 
nières. Pour  celles  ci,  le  fil  ne  traverse  plus  la  cloison 
recto-vaginale,  il  sort  au  niveau  du  bord  interne  de  la 
surface  d'avivement  de  gauche  pour  rentrer  au  niveau 
du  bord  interne  de  la  surface  d'uvivement  de  droite  et 
pour  sortir  sur  la  peau  en  un  point  qui  correspond  à 
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l'endroit  où   elle  a   pénétré    dans  les    tissus.    (Voy/ 
lig.  471.) 

On  doit  faire  en  sorte  de  ne  point  traverser  la  ma* 
queuse  rectale  et  môme  de  faire  cheminer  les  Qls  daufl 
l'épaisseur  de  cette  muqueuse.  De  la  sorte,  on  se  met 
l'abri  du  tenesme  rectal  qui  se  produit  înévitablemei 
quand  les  sutures  perforent  la  muqueuse  de  cet  intesUn 


Fia,  171  ~-  Disposition  àm  fils  avant  d'être  Barrit,  (Juda  HuE). 
A,  B,  C.  D,E,  F,  Sulures, 


•.  P.  Surface  d' 
I.  I.Pnrliediin 
Nota.  —  Le  HI  F  doit  M 
qu'il  est  indiqué  sur  la  ^ra' 


lué  dans  la  peau,  un  peu  plut  I 


Pour  éviter  cet  accident,  on  doit  conserver  le  d(»j 
indicateurdelamain  gauche  dans  l'intestin  pendant  qa 
la  main  droite  dirige  l'aiguille. 
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En  jetant  un  coup  d'œil  sur  la  figure  170^  dans 
laquelle  les  deux  premiers  fils  seulement  sont  passés, 
et  sur  la  figure  171,  on  verra  facilement  que  la  suture 
ainsi  pratiquée,  l'roncera  les  tissus  à  la  manière  du  fil 
qui  entonrn  l'ouverture  d'une  bourse  et  aura  pour  effet 
de  mettre  les  extrémités  du  sphincer  au  contact  de  la 
cloison  recto-vaginale. 

Cette  méthode  permet  d'éviter  la  production  des  fis- 
tules pecto- vaginales,  et  de  rétablir  parfaitement  les 
fonctions  du  sphincter  anal.  * 


Fio.  n?.  —  DbpoiUion  des  dh  brique  la  eutuK  e»i  en  placs  (Jude  Hué], 
S,  MomBu  i3«  diacb^lon  rèuaUsDiit  \es  111»  en  uo  uul  raiicetiii. 

Lorsque  toutes  les  sutures  sont  passées,  on  serre  les 
fils  en  commençant  par  celui  qui  est  le  plus  inférieur, 
et  on  les  réunit  en  faisceau  comme  l'indique  la  fig.  172. 
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Le  p'  Granville  Bantock  (1)  a  publié  récemment  un 
article  très-intéressànt  sur  le  traitement  des  ruptures 
du  périnée,  dans  lequel  nous  trouvons  au  point  de  vue 
de  la  suture  des  indications  qui  diSîèrent  peu  de  celles 
que  nous  venons  de  faire  connaître. 


PiG.  173.  —  DiapositioD  daa  âlE  dans  le  procédé  de  suture  du  De  Bantock. 

1,  3,  3,4,  5,  nu  placée  traTi(versaleiD«Dl. 

6,  T.  S,  Rh  pour  la  réanion  de  la  cloison  recto-vaginale. 

A  B,  C  D,  parties  libres  des  file  dans  le  vagin. 

L'auteur  refait  la  cloison  recto-vaginale  au  moyen  de 
trois  ou  quatre  sutures,  placées  comme  l'indiquent  les 
chiffres  6,7,8;  le  périnée  est  ensuite  reformé  en  pla- 
çant des  fils  transversalement  comme  on  le  voit  par  les 
chiffres  f ,  2,  3,  4,  S.  Ces  Qls  sont  placés  dans  l'épaia- 
seurde  la  cloison,  sauf  pourles  deux  Ûls  antérieurs,  dont 
une  partie  AB,  CD  est  libre  dans  le  vagin. 


(];BsnlacL.  Oiillie  Irealmento/  rupture  of  the  perùteam,  {Obttttrkal 
Jouma',  janvier  IS77,  p.  G5G). 
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2°  Procédé  de  Demarquay,  —  1"  temps  :  Avioemcnl. 
—  Dans  ce  procédé,  Demarquay  s'est  attaché  surtout  à 
mettre  les  surfaces  réunies  à  l'abri  des  matières  liqui- 
des qui  pourraient  s'infiltrer  entre  elles  et  en  amener 
le  décollement. 


Fio.  174.  —  Procéda  ds  Domnrqufty,  l"  temps  de  la  suture. 


Dansun  premier  temps,  ce  chirurgien  enlèvede  chaque 
côté  de  la  cloison  deux  lambeaux  triangulaires,  donlla 
base  est  inférieure  et  regarde  la  fesse,  et  dont  le  som- 
met tronqué  correspond  à  l'éperon  de  la  cloison  déchi- 
rée. Dans  un  second  temps,  l'opérateur  sépare  l'une  de 
l'autre,  dans  une  hauteur  de  1  centimètre  environ,  la 
paroi  vaginale  et  la  paroi  rectale,  puis  il  pratique  la 
suture. 

2°  temps  :  Suture.  —  Elle  peut  se  diviser  en  trois 
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temps  :  i'  suture  du  vagin,  2"  suture  du  rectum,  3'  su- 
ture du  périnée. 

Du  côté  du  vagin  on  fait  avec  des  fils  cirés  de  S  à-.l 
9  sutures  simples  en  commençant  par  la  plus  profonde. 
L'aiguille  courbe  est  enfoncée  à  gauche  dans  la  mu-  ■ 
queuse  vaginale,  et  ressort  sur  la  surface  d'avivement, 
traversant  ainsi  la  lame  de  la  cloison  dédoublée  ;  la  | 


Fia.  175.  —  Procédé  de  Demarquny,  2*  tamp«  de  la  ïuiare. 


pointe  est  ensuite  enfoncée  sur  le  point  correspondant 
de  la  surface  d'avivement  droite  et  ressort  sur  la  mu- 
queuse vaginale.  On  a.  ainsi  une  anse  de  fil  dans  la  plaie  1 
et  les  deux  cliefs  dans  le  vagin.  On  procède  de  la  même  1 
façon  pour  les  autres  ûls.  Il  suffit  de  nouer  ensuite  les 
chefs  des  fils  dans  le  vagin  pour  amener  les  surfaces,  j 
cruentées  au  contiict  l'une  de  l'autre. 
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On  répète  la  même  manœuvre  du  côté  du  rectum  et 
l'on  noue  les  fils  ;  trois  ou  quatre  fils  sont  suffisants. 

Lorsque  les  deux  sutures  sont  terminées  on  a  une 
plaie  qui  a  la  forme  d'un  entonnoir,  dont  la  base  regarde 
l'opérateur  et  dont  le  sommet  correspond  à  la  cloison 
recto- vaginale.  On  rapproche  alors  les  parois  latérales 
de  cet  entonnoir  à  l'aide  de  trois  Dis  métalliques,  que  l'on 
enfonce  profondément  en  se  servant  d'aiguilles  courbes. 


Fio.  ne.  —  Pfiicéié  de  Demapquaj,  3»  lepps  do  !r  i 


En  nouant  les  extrémités  de  ces  fils  on  met  en  con- 
tact les  deux  parois  latérales  de  l'entonnoir. 

On  complète  la  suture  par  quelques  fils  cirés  placés 
moins  profondément  et  qui  établissent  une  liaison  entre 
les  sutures  du  vagin  et  celles  de  la  cloison  rectale. 
m.  DE  cHiH.  (iïHÉi:.  23 
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3*  temps  :  Incisions  libératrices.  —  Lorsque  la  suture 
est  terminée,  le  chirurgien  pratique,  comme  le  faisait 
Diefifenbach,  deux  incisions  semi-lunaires,  qui  ont  pour 
but  de  relâcher  les  tissus  et  d'empêcher  le  tiraillement 
des  sutures. 


CHAPITRE     II 

OPÉRATIONS 
QUI  SE  PRATIQUENT  SDR  L'URÈTHRE. 


ARTICLE   l. 
CAUTÉRISATION  DEL'URÈTHRE. 


Lorsque  Turèthre  est  le  siège  de  la  blennorrhagie,  il 
est  nécessaire  de  modifier  l'état  inflammatoire  de  la 
muqueuse  au  moyen  de  la  cautérisation.  Le  caustique 
que  Ton  emploie  généralement  alors  est  le  nitrate  d'ar- 
gent, soit  sous  forme  de  crayon,  soit  en  solution. 

A.  Au  moyen  du  crayon.  —  La  femme  étant  placée 
dans  le  décubitus  dorsal,  dans  la  position  requise  pour 
l'examen  au  spéculum,  on  fait  pénétrer  sans  hésitation 
dans  l'urèthre  un  crayon  de  nitrate  d'argent  de  3  à  4 
centimètres  de  longueur.Cette  dimension  est  nécessaire 
pour  toucher  toute  la  longueur  de  l'urèthre  qui,  chez 
quelques  femmes,  atteint  près  de  4  centimètres  ;  le 
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crayon  est  laissé  en  place  pendant  quelques  secondes, 
afin  de  permettre  au  nitrate  d'argent  de  se  dissoudre  et 
de  pénétrer  dans  les  replis  de  la  muqueuse,  ainsi  quî 
dans  les  oriflces  des  glandes  qui  s'y  trouvent  contenues. 
La  douleur  occasionnée  par  cette  cautérisation  est  en 
général  assez  vive,  et  persiste  quelquefois  pendant  plu- 
sieurs heures. 


B.  Au  moyen  de  la  sonde  de  M.  A.  Martin,  — 
M.  A.  Martin  pratique  la  cautérisation  de  l'urèthre 
dans  la  blennorriiagie  avec  une  solution  de  nitrate 
d'argent.  A  cet  effet  il  se  sert  d'une  sonde  à  double  con- 
duit ayant  la  forme  et  les  dimensions  d'une  sonde  de 
trousse,  et  sur  laqueUe  se  trouvent  adaptées  deux  vessies 
de  caoutchouc  AA  et  A'A"  que  l'on  peut  distendre  en 
faisant  une  injection  d'eau,  au  moyen  d'une  serin- 
gue{voyez  fig.  177)  que  l'on  adapte  sur  l'ajutage  CCes 
deux  vessies  sont  placées  à  une  dislance  convenable 
pour  fermer  l'urèthre  à  ses  deux  extrémités.  Lorsque 
l'urèthre  est  ainsi  obstrué  on  injecte  une  solution  de 
nitrate  d'argent  au  tiers  ou  au  quart  par  le  tube  E.  La 
solution  sort  par  des  fenêtres  existant  sur  le  tube,  en 
B,  entre  les  points  occupés  par  les  vessies  de  oaout^ 
chouc. 

L'injection  ainsi  pratiquée  a  l'avantage  de  distendre 
la  muqueuse  et  de  s'insinuer  aisément  dans  les  orifices 
glandulaires  de  la  muqueuse  uréthrale. 

L'idée  de  recourir  à  la  cautérisation  de  l'urèthre 
au  moyen  d'une  injection  est  très-ingénieuse,  mal- 
heureusement l'introduction  de  la  aonde  est  dou- 
loureuse et  sa  sortie    occasionne   des  abrasions   de 


L 
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la  muqueusB  qui  déterminent  l'écoulement  d'une  cer-  I 
taine  quantité  de  sang  et  une  vive  irritation  du  canaL  \ 


FlG,  177.  —  Soade  pour  la  cautérisation  de  l'urètbre  (1). 

Néanmoins,  c'est  un  moyeu  Irès-utile  lorsque  la  blen-l 


(I)  A  A,  A' A", Vessies  de  caoutchouc  des tiaée s  à  fcriiicr  l'urithre  l  • 
deux  ex  (remîtes. 

B,  Partie  peiforée  pour  permelti-c  l'issue  do  l'Injection  dans  l'urËthrAi^ 

C,  OriQce  sur  lequel  on  peot  adapter  uoe  scringua   deslince  i.  disttmdn 
Us  vessies  de  caoutchouc, 

E,  OriBce  par  lequel  on  pratique  l'injection, 
I),  Robicet  pour  Termer  le  tuhe. 
(Sur  le  côté  droit  de  la  ngura  sa  voit  la  serjoguo  destinée  à  fairo  l'in 
jrclloii  d'eau  dans  les  vessie*  de  caoutobouc  A  A  et  A'  A".) 
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norrhagiô  a  résisté  à  la  cautérisation  avec  le  crayon 
d'azotate  d'argent. 

ARTICLE  IL 
'  VÉGÉTATIONS  DE  L'UHÈTHIIE. 

L'urèthre  est  assez  souvent  le  siège  de  tumeurs  rou- 
ges, à  surface  framboisée,  s'accompagnant  ordinaire- 
ment de  douleurs  vives.  Ces  tumeurs  sont  sessiles  ou 
pédiculées;  elles  siègent  le  plus  souvent  à  l'entrée  de 
l'urèthre  et  prennent  leur  insertion  sur  la  paroi  infé- 
rieure. Quelquefois  cependant  on  les  rencontre  dans  un 
point  plus  ou  moins  profond  du  canal. 

On  obtient  la  guérison  de  ces  tumeurs  par  des  pro- 
cédés divers  qui  sont  :  la  ligature,  l'excision,  la  cauté- 
risation. 

1°  La  ligature  se  pratique  au  moyen  d'un  fil  de  soie 
dont  on  entoure  la  tumeur.  Celle-ci  tombe  au  bout  de 
peu  de  jours. 

2°  L'excision  se  fait  avec  des  ciseaux,  après  qu'on  a 
soulevé  la  tumeur  avec  une  pince.  Ce  procédé  très-sim- 
ple a  l'inconvénient  de  donner  lieu  à  une  hémorrhagie 
quelquefois  abondante,  mais  dont  on  se  rend  maître 
facilement  par  la  cautérisation.  Celte  dernière  ne  doit 
jamais  être  négligée,  dans  la  crainte  de  voir  le  sang 
reHuer  du  côté  delà  vessie,  comme  cela  a  été  signalé 
par  Forget  chez  une  malade  opérée  par  Lisfranc, 

L'excision  peut  être  pratiquée  très-avantageusement 
à  l'aide  de  la  pince  de  Wilde  qui  sert  pour  les  polypes 
de  roreille  ou  d'un  petit  constricteur  de  Maisonneuve 
(voy.  Cg.  178  et  17!!).  Dans  tous  les  cas,  le  pédicule  de 
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la  tumeur  doit  être  touché  avec  un  stylet  rougi  au  feu, 
ou  un  thermo-cautère  filiforme. 
3*  La  cautérisation  au  fer  rouge  nous  paraît  être  le 


FiG.  178.  —  Pince  de  Wilde. 


FiG,  179,  —  Petit  constrictear  de 
Maisonneuve. 


meilleur  moyen  de  destruction  de  ces  tumeurs.  L'instru- 
ment auquel  nous  avons  eu  recours  dans  ces  cas  est  le 
thermo-cautère  filiforme.  La  paroi  de  Turèthre  qui  est 
saine  est  protégée  au  moyen  d'un  petit  spéculum  en 
ivoire  (voy.  fig.  180). 

La  fente  creusée  sur  la  paroi  du  spéculum  sert  à 
embrasser  la  tumeur  et  à  éviter  de  produire  des  lésions 
de  la  muqueuse  au  voisinage  du  pplype.  Quand  la  tu- 
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iiieur  est  volumineuse  il  est  préférable  d'en  opérer 
préalEiblement  l'excision  au  moyen  de  la  pince  de  Wilde 
ou  de  ciseaux  et  de  cautériser  ensuite  le  pédicule. 


Fio.  180.  —  Spfculum  échuncrë  pour  la  «lutérisatioa  de  l'urSthre. 

Le  thermo-cautère  permet  d'atteindre  les  tumeurs 
même  lorsqu'elles  sont  situées  â  une  certaine  profon- 
deur. 

La  cautérisation  pratiquée  avec  le  crayon  de  nitrate 
d'argent  est  tout  à  fait  insuffisante  ;  aussi  est-il  complè- 
tement inutile  d'y  recourir, 

ARTICLE  m. 
PROLAPSUS  DE  L'URÉTHRE. 

Le  prolapsus  de  l'urèthre  consiste  en  une  procidence 
de  la  muqueuse  avec  prolifération  du  tissu  conjonctif 
sous-jacent. 

Ckitte  altération,  qui  cause  souvent  une  gêne  et  une 
douleur  considérables,  nécessite  l'ablation  de  la  partie 
hemiée. 

On  saisit  le  bourrelet  muqueux  avec  une  pince  à  grif- 
fes, on  l'attire  légèrement  et  on  le  résèque  au  moyen 
de  ciseaux  courbes  ;  s'il  s'écoule  un  peu  de  sang  on  ar- 
rête aisément  l'hémorrhagie  en  appliquant  sur  la  sur- 
face de  section  un  bourdonnet  de  charpie  imbibé  d'une 
solution  légère  de  perchlorure  de  fer. 

Si  la  grande  vascularité  du  tissu  fait  craindre  la  pro- 
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duction  d'une  hémorrhagie,  on  peut  recourir  à  Tingé- 
nîeux  procédé  de  Sequin  (1)  qui  consiste  à  introduire 
dans  la  vessie  une  sonde  de  femme  et  à  étrangler  le 
tissu  sur  la  sonde  au  moyen  d'une  ligature.  La  sonde  est 
laissée  en  place  jusqu*à  ce  que  la  chute  de  la  partie 
étranglée  se  soit  produite. 

La  section  de  la  partie  prolap^ée  pourrait  encore  être 
très-avantageusement  obtenue  en  faisant  usage  de 
Fanse  galvano-caustique.Il  conviendrait  alors  de  recou- 
rir au  cathétérisme  de  la  vessie  pendant  quelques  jours, 
afln  d'éviter  le  contact  de  l'urine  avec  la  plaie. 


ARTICLE  IV. 
RÉTRÉCISSEMENT  DE  L'URÈTHRE. 

Les  rétrécissements  de  Turèthre  chez  la  femme  sont 
rares.  M.  Churchill  n'en  a  observé  que  deux  cas.  Scan- 
zoni  et  Gaillard-Thomas  n'en  font  pas  mention.  M.  New- 
man  (2),  qui  s'est  occupé  récemment  de  cette  affection, 
pense  que  les  rétrécissements  ne  sont  pas  aussi  rares 
qu'on  le  croit  généralement.  Cet  auteur  a  observé  cinq 
cas  de  rétrécissement  uréthral  chez  la  femme  dans  l'es- 
pace de  cinq  mois,  à  savoir  :  quatre  rétrécissements  or- 
ganiques et  inflammatoires,  un  rétrécissement  spas- 
modique.  Ces  rétrécissements  avaient  pour  cause  la 
syphilis,  une  injection  caustique  à  la  suite  d'une  blen- 
norrhagie,  une  uréthrite  granuleuse  suite  de  couches, 


(1)  GailUpd-Thomas.  Diseases  of  Women,  1874,  p.  120. 

(2)  American  Journal  of  médical  sciences,  décembre  1875,  ei  Annales  de 
Gynécologie,  9iyf\\  1876. 
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uneuréthrîte  simple,  enfin  une  irritation  réflexe  pro- 
duite par  un  ulcère  du  rectum. 

Churchill  dilate  le  rétrécissenoent  en  se  servant  de 
bougies  de  volume  graduellement  croissant,  et  laisse  en 
place  pendant  un  quart  d'heure  1r  plus  grosnumi'ro  qu'il 
a  pu  faire  pénétrer.  Les  jours  suivants,  il  recom- 
mence la  manœuvre  en  augmentant  à  chaque,  fois  le 
volume  des  bougies. 

Le  D'  Newman  a  employé  l'électrolyse  pour  détruire 
ces  rétrécissements. 

Voici  le  manuel  opératoire.  Le  pôle  positif  d'une  bat- 
terie galvanique  de  8  à  10  éléments  est  placé  dans  la 
main  de  la  malade.  On  fixe  au  pôle  négatif  une  sonde 
métallique  à  olive  que  l'on  introduit  dans  le  méat.  Au 
bout  de  quelques  minutes,  la  sonde  pénètre  dans  la 
vessie  quelle  que  soit  la  nature  et  Tancienneté  du  rétré- 
cissement. 

On  répète  ensuite  l'opération  en  augmentant  le  vo- 
lume de  la  sonde  jusqu'à  complète  guérison. 


CHAPITRE!  in. 

OPÉIl.\TIONS 
OUI  SE   PRATIQUENT  SUR  LA  VESSIE. 

ARTICLE  I. 
LITUOTRITIE. 


La  lithotritie  chez  la  femme  est  assez  facile  en  raison 
de  la  brièveté  du  canal  de  l'urêthre  et  de  la  dilatabilité 
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de  ce  conduit,  qui  permettent  aisément  la  manœuvre  des 
instruments  et  l'extraction  de  fragments  volumineux. 
Nous  ne  fournirons  pas  une  description  détaillée  de 
toutes  les  manœuvres  nécessitées  par  cette  opération; 
l'étude  de  ces  manœuvres  qui  ne  diffèrent  pas  sensible- 
ment, pour  la  plupart,  de  celles  auxquelles  on  a  recours 
chez  l'homme,  nous  obligerait  de  donnera  ce  chapitre 
une  étendue  que  ne  comporte  pas  un  ouvrage  spéciale- 
ment consacré  à  la  gynécologie.  Nous  nous  contente- 
rons donc  de  signaler  les  particularités  de  cette  opéra- 
tion chez  la  femme  et  nous  renverrons  pour  l'étude  de  la 
lithotritie  en  général,  aux  traités  spéciaux  où  cette 
opération  se  trouve  étudiée  avec  tous  les  détails  dési- 
rables {!). 

L'introduction  du  brise-pierre  se  fait  en  poussantle 
bec  de  l'instrument  dans  la  direction  de  l'urèthre,  et  ett 
l'introduisant  tout  entier  dans  ce  conduit  avant  d'abaiS" 
ser  la  tige  pour  faire  pénétrer  l'angle  de  réunion  du 
bec  avec  la  tige. 

Le  réservoir  urinaire  présente  assez  souvent  deux  dé- 
pressions latérales  vers  sa  partie  postérieure  à  cause  de 
la  saillie  du  col  utérin.  C'est  dans  ces  dépressions  qu'il 
faut  aller  chercher  la  pierre  ou  les  fragments.  II  faut 
aussi  se  souvenir  que  ces  dépressions  sont  assez  sou- 
vent d'inégale  profondeur  à  cause  des  déviations  que 
subit  l'utérus,  soit  à  droite,  soit  à  gauche.  Quelquefois 
la  paroi  inférieure  de  la  vessie  se  déprime  en  bas  de 
façon  à  constituer  la  lésion  décrite  sous  le  nom  de 
cystocHe  vaginale.  La  pierre  tombant  par  son  poids  dans 
cette  cavité  pathologique,  c'est  en  cet  endroit  qu'il  fai 


(IJ  Voir  RcliquËt,  Traité  des  ofiéraliBitis  dos  ...,-..  . 
noire  dt  mtdtcine  et  de  tAiruri/ic,  irliels  :  Lilhotritir, 
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aller  la  chercher.  Du  reste,  l'exploration  facile  de 
la  cavité  vésicale  par  le  loucher  après  âilatalioa 
préalable  de  l'uriithre  (voy.  p.  300)  fait  qu'on  se  rend 
compte  aisément  de  ces  déformations  de  la  vessie  et 
de  la  situation  occupi'-e  par  le  calcul. 

Lorsque  le  calcul  est  fractionné,  les  fragments  tom- 
bent dans  ces  culs-de-sac  et  leur  expulsion  est  par  cela 
même  plus  difficile  que  chez  l'homme.  En  revanche  le 
loucher  permet  d'aller  les  saisir  au  moyen  de  pinces 
et  de  les  extraire  sans  peine,  même  lorsqu'ils  sont 
assez  volumiDeux. 

Indications.  —  La  lithotritïe  doit  être  effectuée 
lorsque  le  calcul  présente  un  volume  trop  considé- 
rable pour  pouvoir  être  extrait  à  travers  l'utérus  dilaté. 
La  dilatation  de  l'urèthre  avec  quelques  mouchetures 
sur  le  pourtour  du  canal  a  permis  à  M.  Reliquet  d'ex- 
traire une  pierre  ayant  43  millimètres  de  longueur  sur 
34  de  largeur  et  15  d'épaisseur  (1). 

ARTICLE    II. 
TAILLE. 

La  taille  est  une  opération  qui  a  pour  but  d'extraire 
de  la  cavité  vésicale  les  calculs  ou  les  corps  étrangers 
qui  s'y  trouvent  contenus. 

Anatomie-  —  Le  plancher  pôrinéal  est  un  plan  mus- 
culo-membraneux  épais  et  résistant  qui  ferme  le  dé- 
troit inférieur.  Il  est  traversé  sur  la  ligne  médiane  par 

(1]  CommuDicalloD  ï  la  Soci6U'  de  médecioe  de  Parie,  Il  dov.  1816< 
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trois  canaux:  le  rectum,  le  vagin  etrurélhre.  Il  se  com- 
pose de  plusieurs  couches  superposées  :  la  peau,  le  tissu 
cellulaire  sous-cutané,  la  couche  musculo-aponévro- 
tique,  le  tissu  cellulaire  sous-péritonéal,  enflu  le  péri-^ 
toine. 

L'urèthre,  dont  la  direction  présente  une  légère! 
courbure  à  concavité  antérieure,  est  distant  en  haut  da  i 
la  symphyse  pubienne  de  9  à  12  millimi'tres.  Il  forna»  l 
ainsi  entre  le  clitoris,  les  nymphes  et  le  méat  urinaîre,,! 
un  espace  triangulaire  désigné  sous  le  nom  de  ce»-! 
tibule. 

Cet  espace  s'étend  en  profondeur,  au  milieu  d'un  tissu  i 
cellulaire  érectile,  vers  le  col  de  la  vessie.  La  vessie  est  I 
plus  élevée  au-dessus  du  pubis  que  chez  l'homme.  Le] 
colvésical,  situé  près  de  la  portion  la  plus  inférieure  du  1 
corps  de  la  vessie,  s'applique  sur  la  paroi  supérieure  du  I 
vagin. 

La  paroi  vésicale  inférieure  est  en  rapport  avec  le  | 
vagin  jusqu'au  niveau  du  col  de  l'utérus.  (Voy.  fîg.  26, 
p.  45.)  Ce  dernier  rapport  nous  explique  la  possibilité  I 
de  pénétrer  dans  la  vessie  par  le  vagin,  comme  on  le  1 
fait  dans  la  taille  vésîco-vaginale. 


Méthodes  opératoires. 


A.  Taille  vesiîbulaire.  —  La  taille  vestibulaire  îndi 
quée  par  Celse  a  été  reprise  plus  tard  par  Lisfranc,  qui 
Il  pratiquait  de  la  façon  suivante  :  La  femme  placée  sur 
le  dos  dans  la  position  que  nous  avons  indiquée  pour  « 
l'examen  au  spéculum  (voy.  p.  60),  le  chirurgien  in— J 
troduit  dans  l'urèthre  un  cathéter  ordinaire  dont  U.| 
concavité  est  tournée  en  haut  du  côté  de  la  symphysa 
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pubieone  ;  un  aide  déprime  le  cathéter  en  bas  de  façon 
à  élargir  le  plus  possible  l'espace  vestibulaire  ;  alors  la 
maio  droite,  armée  d'un  bistouri  ordinaire  tenu  comme 
une  plume  à  écrire,  décrit  une  incision  curviligne  à  con- 
cavité dirigée  en  haut  à  2  millinaétres  au-dessous  de  la 
symphyse  pubiennc.L'iucision  est  commencée  auniveau 
de  la  face  latérale  droite  du  méat  urinaire  et  Onit  au 
côté  opposé. On  coupe  ensuite  couche  par  couche  jusqu'à 
la  vessie,  en  tenant  le  manche  du  bistouri  moins  élevé 
que  la  pointe. 

Pour  pénétrer  dans  la  vessie  plus  aisément,  Lisfranc 
exerçait  une  certaine  traction  sur  les  tissus  en  intro- 
duisant le  pouce  dans  le  vagin  et  l'indicateur  dans  la 
plaie.  De  cette  façon  il  tendait  la  vessie  et  la  ramenait 
en  avant.  On  peut  encore  pénétrer  dans  la  vessie  par 
simple  ponction  ou  en  incisant  sa  paroi  sur  le  cathéter. 

Lorsque  la  paroi  vésicale  est  ouverte,  on  introduit 
l'indicateur  gauche  dans  la  plaie  et  on  agrandit  l'inci- 
sion longitudinalement  ou  transversalement.  Lisfranc 
préférait  l'incision  transversale,  qui,  si  elle  coupe  les 
fibres  de  la  vessie  perpendiculairement  à  leur  axe,  pré- 
sente l'avantage  de  moins  exposer  à  la  lésion  du  péri- 
toine. Lorsque  l'incision  présente  2  ou  3  centimè- 
tres d'étendue,  on  introduit  les  tenettes  et  l'on  extrait 
le  calcul. 


B.  Taille  vésico-vaginaU.  —  La  taille  vésico-vaginale 
consiste  à  faire  à  la  paroi  vésico-vaginale  une  incision 
de  23  à  26  millimètres.  Voici  comment  on  procède  gé- 
néralement. On  introduit  dans  l'urèthre  un  calhéter 
ordinaire  dont  on  lourne  Ja  convexité  en  bas  et  au 
moyen  duquel  on  déprime  la  paroi  vésicale  ;  on  fait  pé- 
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nétrer  ensuite  dans  le  vagin  un  ^rgeret  doni  on 
tourne  la  gouttière  en  haut  ;  on  glisse  cet  instru- 
ment jusqu'au  fond  du  vagin ^  on  le  confie  à  un  aide 
qui  en  abaisse  le  manche  de  façon  à  en  appuyer  Fex- 
trémité  contre  le  cathéter;  on  porte  ensuite  à  3  ou 
4  centimètres  de  profondeur  dans  le  vagin  un  bistouri 
tenu  comme  une  plume  à  écrire  et  dont  on  engage  la 
pointe  dans  la  cannelure  du  cathéter,  puis  Ton  incise 
d'arrière  en  avant  les  tissus  jusqu'au  point  où  le  cathé- 
ter et  le  gorgeret  sont  arc-boutés.  L'incision  ne  doit  pas 
avoir  plus  de  23  à  27  millimètres  d'étendue.  L'indica* 
teur  gauche  pénètre  ensuite  dans  la  vessie  et  sert  à 
diriger  les  tenettes. 

M.  Paget  (de  Leicester)  a  conseillé  de  pratiquer  en- 
suite la  suture,  comme  s'il  s'agissait  d'une  fistule  vésico- 
vaginale. 

M.  Vallet  (d'Orléans)  fait  l'incision  transversalement 
à  l'aide  d'un  cathéter  articulé  dont  la  cannelure  se 
place  en  travers  après  que  l'instrument  a  été  intro- 
duit dans  la  vessie.  Il  termine  l'opération  peur  la  suture 
de  la  plaie. 

C.  Taille  uréthrale.  —  La  taille  uréthrale  se  pratique 
soit  en  faisant  à  Furèthre  deux  incisions  latérales,  soit 
en  incisant  directement  en  haut. 

Lorsqu'on  pratique  deux  incisions  latérales,  on  peut 
se  servir  de  Tinstrument  imaginé  par  Louis,  qui  se 
compose  d  une  gaîne  aplatie  dans  laquelle  on  fait  glis- 
ser une  lame  à  double  tranchant  qui  divise  Furèthre  de 
chaque  côté  ,  ou  du  lithotome  double  de  Fleurant. 
Nous  ne  nous  étendrons  pas  plus  longuement  sur  ces 
incisions  bilatérales,qui  sont  aujourd'hui  abandonnées. 

L'incision  de  la  paroi  supérieure  attribuée  à  A.  Du- 


TAILLE.  367 

bois  parait  remonter  à  LaurentCoIlot.L'opérationse  pra- 
tique en  introduisant  une  sonde  cannelée  dans  l'urèthre, 
la  cannelure  étant  dirigée  du  côté  de  la  symphyse.  Cet 
instrument,  déprimant  la  paroi  vaginale,  sert  à  guider 
un  bistouri  droit,  ou  un  lîthotome  caché,  au  moyen  des- 
quels on  incise  l'urèthre  dans  toute  sa  longueur  et  les 
tissus  sous-jacents  jusqu'au  ligament  sous-pubien.  Par 
ce  procédé  on  n'obtient  qu'une  ouverture  de  18  à 
SO  millimètres. 

Lorsque  les  tenettes  ont  été  introduites  et  que  le 
calcul  est  saisi,  Velpeau  recommande  avec  raison  de 
relever  les  manches  des  tenettes  de  façon  que  celles-ci 
appuient  sur  le  plancher  inférieur  de  l'urèlhro  et  que 
l'instrument  se  trouve  dirigé  dans  le  sens  de  l'axe  du 
détroit  ini'érieur.  Cette  recommandation,  qu'il  ne  faut 
pas  oublier  non  plus  dans  les  autres  procédés  de  taille 
sous-pubienne,  empoche  le  calcul  de  venir  arc-bouter 
contre  la  symphyse  au  moment  de  l'extraction. 

D,  Taille  sus-pubienne.  —  La  vessie,  à  l'état  de  va- 
cuité, se  trouve  cachée  derrière  la  symphyse  pubienne. 
Dans  l'état  de  distension,  au  contraire,  elle  s'élève  au- 
dessus  de  cette  symphyse  et  entraîne  avec  elle  le  cul- 
de-sac  péritonéal,  de  telle  sorte  qu'une  certaine  étendue 
de  la  paroi  abdominale  se  trouve  dépourvue  de  péri- 
toine, il  résulte  do  là  la  possibilité  de  pénétrer  dans  la 
vessie  en  passant  au-dessous  de  la  séreuse  péritonéale. 

La  blessure  du  péritoine  est  l'accident  le  plus  à  re- 
douter; il  est  facile  do  l'éviter  en  suivantles  précautions 
suivantes,  indiquées  par  la  majorité  des  auteurs.  Elles 
consistent:  i°  à  distendre  préalablement  la  vessie  en  y 
faisant  une  injection  de  liquide  ;  2o  à  soulever  la  paroi 
antérieure  de  cet  organe  au  moyen  d'une  soude  ;  3°  à 
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refouler  le  péritoine  avec  les  doigts  après  qu'on  l'a  suf-  1 
fîsamment  décollé. 


Manuel  opératoire. —  La  malade  est  couchée  horizon- 

laleinent,  le  bassia  légèrement  relevé.  Les  poils  du 
pubis  ont  l'té  préalablement  rasés.  . 

A  l'aide  d'une  sonde  courbe  ordinaire,  on  injecteS 
dans  la  vessie  la  quantité  d'eau  tiède  que  cet  organe  peut^ 
contenir  et  Ton  bouche  l'orifice  de  la  sonde  pour  éviter 
le  rejet  du  liquide.  Lechirurgien,  placé  à  gauche,  incise 
de  bas  en  haut  la  peau,  le  tissu  cellulaire,  jusqu'à  la 
ligne  blanche.  L'incisLon  commence  immédiatement 
au-dessus  do  la  sj-mphyse  et  se  prolonge  dans  une 
étendue  de  3  centimètres. 

La  ligne  blanche  mise  à,  nu,  on  incise  à  quelques  mil- 
limètres en  dehors  de  l'aponévrose  qui  recouvre  1 
muscle  droit  dans  une  étendueégaleàcellcde  lapeao. 
L'opérateur  déchire  alors  à  l'aide  du  doigt  le  tissu  cel* 
luiaire  qui  sépare  les  muscles  droits,  puis  fait  chemiatf 
l'index  au-dessus  de  la  symphyse  pubienne  dansTépai»- 
seur  du  tissu  cellulaire  jusqu'à  arriver  au  contact  de  W' 
vessie.  Alors  le  doigt  recourbé  en  crochet  repousse  ei 
haut  le  tissu  cellulaire  et  le  repli  du  péritoine  situé  a» 
dessus. 

Un  aide  fait  saillir  le  bec  de  la  sonde  au-devant  iJ( 
l'index  gauche  afin  de  soulever  la  paroi  antérieure  de  b 
vessie,  et  l'on  enfonce  le  bistouri  au  niveau  de  cette 
saillie  afin  de  diviser  la  vessie  de  haut  en  bas. 

Dès  que  l'incision  est  suffisante,  on  fait  pénétrer  le' 
doigt  dans  la  vessie,  et  au  moyen  de  ce  doigt  recourbé 
en  crochet  on  soulève  la  paroi  vèsicale  de  façon  à  la 
tendre.  L'incision  est  ensuite  continuée  aussi  bas  qu'il  ■ 
est  nécessaire.  Le  doigt  ayant  reconnu  la  présence  d 
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calcul,  on  introduit  les  tenettes  et  l'on  extrait  ce 
corps  étranger. 

Cela  fait,  on  place  dans  la  vessie  une  grosse  canule 
courbe  destinée  à  permettre  l'écoulement  de  l'urine 
au  dehors,  et  l'on  pratique  la  réunion  de  la  plaie  par 
première  intention. 

Il  faut  avoir  soin,  lorsqu'on  écarte  les  tissus  au 
moyen  du  doigt,  de  ne  pas  produire  de  culs-de-sac  dans 
lesquels  l'urine  peut  s'infiltrer. 

Indications. —  Les  divers  procédés  que  nous  venons 
de  faire  connaître  ne  sont  que  rarement  employés  à 
cause  de  la  facilité  avec  laquelle  la  lithotritie  peut  être 
pratiquée  chez  la  femme,  et  aussi  de  la  possibilité  d'ex- 
traire les  calculs  par  l'urèthre  dilaté,  (voy.  page  300). 

Lorsque  le  calcul  est  volumineux,  l'extraction  par  la 
méthode  sus-pubienne  est  seule  applicable,  car  c'est 
par  cette  voie  seulement  qu'il  sera  possible  d'obtenir 
une  ouverture  un  peu  large, 

La  taille  uréthrale  et  veslibulaire  expose  à  des  hémor- 
rhagies  graves,  à  cause  de  la  blessure  possible  des  ar- 
■tères  situées  au  voisinage  del'urèthre,  et  aussi  au  déve- 
loppement d'accidents  septicémiques  résultant  de  lu 
lésion  du  tissu  caverneux  qui  entoure  ce  conduit. 

La  taille vésico- vaginale  expose  àla  production  d'une 
fistule  vésico-vaginale,  disons  cependant,  avec  M.  Le- 
fort  (i),  que  la  suture  immédiate  devra  rendre  ces 
fistules  excessivement  rares. 


[1)  Mïleïigiie.  itanitel  Je  mé-lucifie  opérnloiit,  8°  cdili'in,  t.  11,  p  BB3- 
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CHAPITRE  IV. 

OPÉRATIONS  QUI  SE  PRATIQUENT  SUR 

LE  VAGIN. 

ARTICLE  1. 
IMPERFORATION  DU  VAGIN. 

L'imperforation  du  vagin  peut  être  limitée  à  T  hymen 
où  à  la  partie  inférieure  du  vagin. 

§  I.  —  Imperforation  de  l'hymen. 

Dans  ce  cas  Topération  est  des  plus  simples,  il  sufBt 
d'inciser  crucialement  la  membrane  et  de  réséquer  les 
bords  de  l'incision  pour  obtenir  une  ouverture  suffi- 
sante à  la  sortie  du  sang  menstruel. 

§   IL   —  ImPERPORATION  de  la  partie  INFÉRIEURE 

DU    vagin. 

• 

Lorsque  les  bords  de  l'hymen  sont  agglutinés  ainsi 
que  la  partie  inférieure  du  vagin,  il  suffît  de  pratiquer 
une  incision  dans  le  sens  du  grand  axe  de  la  vulve 
pour  obtenir  Tévacuationdusang  menstruel.  L'incision 
doit  être  faite  lentement  et  couche  par  couche  de 
façon  à  éviter  la  lésion  de  la  vessie  ou  du  rectum. 

L'incision  peut  être  pratiquée  très-avantageusement 
au  moyen  du  couteau  thermo-caustique,  qui,  mieux  que 
le  bistouri,  met  à  l'abri  des  accidents  septicémiques  et 
évite  le  recollement  des  lèvres  de  la  solution  de  con- 
tinuité. 


ARTICLE  II. 
ABSENCE    DU  VAGIN. 

Cette  absence  est  totale  ou  partielle.  L'absence  par- 
tielle peut  être  plus  ou  moins  étendue  ;  elle  peut  se  ré- 
duire à  la  moitié,  au  quart  du  vagin,  et  même  moins. 
L'absence  du  vagin  peut  coïncider  avec  l'absence 
d'utérus  ou  avec  l'atrophie  de  cet  organe,  mais  aussi 
l'utérus  peut  être  normalement  constitué.  Lorsque 
l'utérus  manque  ouest  atrophié,  il  n'y  a  pas  accumu- 
lation de  sang  menstruel,  aussi,  dans  ce  cas,  n'y 
a-t-il  pas  lieu  de  soumettre  la  femme  à  une  opération. 
L'absence  de  vagin  quand  l'ulérua  est  normalement 
constitué,  donne  lieu  habituellement  à  la  rétention  du 
Qux  menstruel. 

Lorsquecette  rétention  existe  on  peutse  proposerd'é- 
vacuer  simplement  le  contenu  de  la  matrice,  au  moyen 
d'une  simple  ponction,  ou  bien  en  créant  un  vagin 
artiQciel. 

Méthodes  opératoires. 

A.  Ponction  de  l'utérus.  —  Cette  ponction  peut  se 
faire  par  deux  voies  différentes,  parle  rectum  ou  par  le 
vagin. 

ha.  ponction  par  le  rectum  au  moyen  d'un  trocartj 
ne  doit  être  tentée  que  lorsque  l'utérus  fortement 
distendu  par  le  sang  menstruel  menace  de  se  rompre. 
L'opération  n'est  alors  que  palliative, 

La  ponction  parle  vagin  devient  très-difficile  et  ex- 
pose à  de  grands  dangers  quand  l'épaisseur  des  tissus 
qu'il  s'agit   de  traverser  est  un  peu  considérable,  à 
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cause  de  la  difficulté  qui  existe  à  diriger  convenable* 
ment  l'instrument.  Si  L'on  parvenait  cependant  par  ce- 
moyen  à  évacuer  le  sang  contenu  dans  la  matrice,  il 
conviendrait  de  remplacer  le  trocart  par  une  sonde  en 
caoutchouc  destinée  à  maintenir  un  canal  béant  pour 
permettre  au  sang  de  s'écouler  librement  et  pour  éviter 
ainsi  de  renouveler  l'opération. 


B.  Création  d'un  vagin  artificiel.  —  La  création  d'uB 
vagin  artificiel  ne  doit  être  tentée  que  lorsque  l'nlérus 
est  normalement  constitué  et  contient  du  sang  épanché 
à  chaque  époque  menstruelle. 

Un  certain  nombre  de  procédés  ont  été  employ 
pour  obtenir  la  perméabilité  de  ce  conduit.  Malhea< 
reusement  ces  procédés  n'ont  pas  donné,  le  plus  soi 
vent,  de  résultats  satisfaisants. 

La  création  d'un  vagin  artificiel  a  été  tentée  par  dé- 
collement, par  décollement  uni  à  l'incision  et  par  l'élec- 
trolyse. 


I 

1 


1°  Par  décollement.  —  Ce  procédé,  qui  fut  tenté  pari 
Amussat  en  1832,  consiste  à  pratiquer  au  moyen  duf 
doigt  ou  d'un  instrument  mousse  des  pressions  plus 
moins  énergiques  au  niveau  de  l'orifice  vulvaire,  età4 
chercher  à  se  frayer  ainsi  un  passage  à  travers  le  t 
cellulaire  qui  représente  le  vagin  et  qui  se  trouve  sitiU 
entre  le  rectum  et  la  vessie.  Ce  procédé  ne  permet  pas-l 
d'arriver  sur  l'utérus  en  une  séance,  aussi  faut-il  pra- 
tiquer les  manœuvres  à.  plusieurs  reprises,  en  laissant,.! 
entre  chacune  d'elles,  un  espace  de  quelques  jours,! 
Souvent,  après  une  ou  plusieurs  tentatives,  la  sensibilité"! 
des  parties  est  si  considérable  que  la  malade  ne  con- 
sent  pas  ordinairement  û   laisser  continuer  les   ma-  ! 


nœuvres.  Avant  de  commencer  les  tentatives  de  décol- 
lement, il  convient  de  pratiquer  au  niveau  de  la  vulve 
une  incision  transversale  qui  permet  de  franchir  plus 
aisément  la  partie  inrérieure  du  vagin. 


2°  Par  décollement  uni  à  Vinciaion.  —  Ce  procédé 
imaginé  par  Dupuytren  (1)  consiste  à  se  frayer  un  pas- 
sage par  l'emploi  combiné  du  bistouri  et  du  décolle- 
ment. Ce  procédé  qui  s'exécute  en  une  seule  séance  est 
d'après  M.  Courty  bien  préférable  au  précédent. 

En  voici  la  description  avec  les  modiGcations  que 
M.  Puech  (de  Nimes)  y  a  apportées  et  telle  que  nous  la 
trouvons  consignée  dans  l'escellent  livre  de  M.  Courty. 

«  Après  avoir  convenablement  disposé  la  femme, 
on  vide  la  vessie  au  moyen  «l'une  sonde  d'homme 
que  l'on  confie  à  un  aide  qui  la  tient  relevée  vers  le 
haut;  on  ne  la  supprime  pendant  l'opération  que  ai 
l'obliquilé  des  parties  devait  la  rendre  une  cause  de 
gène.  On  porte  ensuite  l'index  de  la  main  gauche  dans 
l'intestin  aussi  loin  que  possible,  afin  de  servir  de  guide 
au  bistouri  et  tout  à  la  fois  de  protection  pour  le  rec- 
tum. Après  ce  temps  préliminaire,  l'opérateur  plaça 
entre  tes  cuisses  de  la  malade  pratique  une  incision 
transversale  au  centre  de  l'obstacle,  ou  bien  dans  la 
fossette  vulvaire,  si  le  vagin  manque  complètement. 
Lorsque  le  tissu  cellulaire  est  lâche,  l'opérateur  peut 
décoller  les  parois  vésicalee  et  rectalesjusqu'à  la  tumeur; 
avec  le  doigt,  la  sonde,  le  manche  du  bistouri;  lorsqu'il 
est  tassé  ou  trop  résistant  le  chirurgien  dissèque  à 
petits  coups,  écartant  les  tissus  avec  le  manche,  le 
doigt,  plutût  que  de  les  sectionner,  et  lorsqu'il  en  est 
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besoin  débridant  sur  les  côtés  avec  un  bistouri  bou- 
tonné. Dans  tous  les  cas,  il  agira  avec  lenteur  et  cir- 
conspection, s'arrétant,  de  temps  en  temps,  pour  inter- 
roger du  doigt  et  s'assurer  à  quelle  distance  il  se  trouve 
des  organes  qu'il  faut  respecter.  Lorsque  le  canal  ré- 
tabli admettra  largement  l'index,  lorsqu'une  perception 
plus  nette  de  la  fluctuation  dénoncera  le  voisinage  de  la 
coUection  sanguine,  on  sera  autorisé  à  y  plonger  un 
trocart,  et  la  sortie  d'un  liquide  sirupeux,  brun,  lie  de 
vin,  annoncera  qu'on  est  parvenu  au  but.  On  fera  alors 
cesser  les  pressions  sur  l'utérus,  on  laissera  couler  par 
la  canule  une  grande  partie  du  liquide,  puis  substituant 
à  cet  instrument  une  sonde  cannelée,  on  agrandira  l'ou- 
verture par  des  incisions  multiples  pratiquées  sur  les 
côtés  et  l'on  assurera  ainsi  le  résultat  définitif.  —  On 
portera  ensuite  une  sonde  en  gomme  élastique  dans  la 
cavité  utérine  et  l'on  poussera  par  son  intermédiaire, 
mais  avec  très-peu  de  force,  plusieurs  injections  d'eau 
tiède.  Ce  lavage  pratiqué  avec  une  petite  seringue  de- 
vra être  fait  avec  beaucoup  de  précaution  (1).  » 

3*  Par  Vélectrolyse,  —  La  création  d*un  vagin  arti- 
ficiel •  par  Télectrolyse,  préconisée  récemment  par 
M.  Lefort,  repose  sur  ce  fait,  qu'un  courant  électrique 
faible  mais  continu,  passant  au  travers  des  tissus  au 
moyen  d'une  pièce  métallique,  détermine  la  destruction 
de  ces  derniers.  M.  Lefort  se  sert  pour  cela  d'un  cy- 
lindre de  buis  dont  l'extrémité  est  terminée  par  un  em- 
bout de  cuivre  en  rapport  avec  le  pôle  négatif  d'une  pile 
de  5  ou  6  éléments  Morin  au  sulfate  de  cuivre.  Le  circuit 


(1)  Courly.    Traité  pratique  des  maladies  de  Cutérus,  Paris^   1872, 
p.  410. 


de  la  pile  est  établi  en  appliquant  une  plaque  métal- 
lique communiquant  avec  le  pôle  positif  sur  le  ventre, 
mais  avec  interposition  de  compresses  imbibées  d'une 
solution  de  chlorure  de  sodium.  L'appareil  n'est  mis  en 
place  que  la  nuit.  Au  bout  de  peu  de  temps  on  constate 
l'existence  d'un  canal  de  7  à  8  centimètres  de  profon- 
deur, puis,  lorsque  le  col  est  atteint,  l'écoulement 
menstruel  peut  se  faire  librement. 

Le  canal  ainsi  creusé  est  de  petite  dimension,  aussi 
convient-il  de  l'élargir.  M.  Lefort  se  sert  alors  d'un  in- 
strument analogue  à  une  pince  à  ouvrir  les  gants, 
et  dont  une  branche  est  recouverte  vers  son  extrémité 
d'une  pièce  métallique  communiquant  avec  le  pôle  né- 
gatif delà  pile. 

Dans  ce  procédé,  comme  dans  ceux  qui  précèdent,  il 
est  nécessaire  de  maintenir  le  résultat  obtenu  au  moyen 
de  dilatateurs,  qui  ont  pour  but  d'empêcher  le  rétré- 
cissement ultérieur  du  vagin  nouvellement  créé. 

Les  diverses  opérations  que  nous  venons  de  faire 
connaître  exposent  à  des  accidents  graves,  tels  que  la 
lésion  des  organes  voisins:  rectum,  vessie,  à  la  pro- 
duction d'hémorrhagies  et  d'inflammations  :  métrite. 
inflammation  des  trompes,  péritonite. 

La  septicémie  a  pu  aussi  en  être  la  conséquence.  Elle 
résulte  alors  de  la  stagnation  du  sang  dans  la  cavité 
de  l'utérus  et  de  sa  décomposition  au  contact  de  l'air. 
Le  procédé  par  l'électrolyse  n'exposant  pas  aux  mêmes 
dangers  nous  semble  devoir  être  préféré. 


ARTICLE  Ul. 
KYSTES  DU  VAGIN. 


La  muqueuse    vaginale   présente  deux    ordres  de 
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glandes  ;  ies  unes  superficielles  sont  munies  d'un  canal 
excréteur,  les  autres  situées  profondémentappartiennent 
à  Tordre  des  glandes  closes.  D'où  la  division  en  kystes 
Buperfideh  et  en  kystes  profonds.  Le  premiers  sont  peu 
volumineux,  tandis  que  les  seconds  sont  susceptibles 
d*un  accroissement  considérable. 

A.  Kystes  superficiels. 

Les  glandes  pourvues  d'un  canal  excréteur  ne  dépas- 
sent guère  la  moitié  antérieure  du  vagin  ;  aussi,  ne 
trouvons-nous  les  kystes  superficiels  que  dans  la  moitié 
antérieure  de  ce  conduit. 

Opération.  —  On  obtient  aisément  la  guérison  de  ces 
kystes  en  pratiquant  une  incision  et  en  cautérisant  la 
surface  utérine  avec  le  crayon  d'azotate  d'argent;  on 
peut  même  se  contenter,  comme  le  conseille  M.  A.  Gué- 
rin,  d'enlever  la  partie  saillante  de  la  petite  tumeur 
par  un  ou  deux  coups  de  ciseaux. 

B,  Kystes  profonds. 

Les  kystes  profonds  prennent  naissance  dans  les 
glandes  situées  au-dessous  du  derme  muqueux.  Ils 
sont  donc  recouverts  du  c4té  du  vagin  par  toute 
l'épaisseur  de  la  membrane  muqueuse;  leurs  parois 
sont  épaisses  et  résistantes  et  leur  volume  quel- 
quefois assez  considérable  peut  égaler  la  grosseur 
d'un  œuf  de  pigeon  ou  môme  d'un  œuf  de  poule.  Gomme 
les  follicules  clos  dans  lesquels  ces  kystes  se  déve- 
loppent siègent  dans  la  portion  supérieure  du  vagin,  il 
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hat  s'attendre  à  ne  rencontrer  ces  tumeurs  que  dans 
des  points  plus  ou  moins  éloignés  de  l'orifice  vaginal. 

Opération.  —  M.  A.  Guérin  pour  obtenir  la  guérison 
de  ces  kystes  pratique  une  incision  sur  la  surface  de 
la  muqueuse  et  met  le  kyste  à  découvert  en  écartant 
les  lèvres  de  la  plaie  avec  le  manche  d'un  scalpel,  puis 
il  saisit  la  paroi  du  kyste  avec  une  pince-érigne  et  en- 
lève cette  paroi  dans  toute  l'étendue  mise  à  nu,  en  don- 
nant deux  ou  trois  coups  de  ciseaux.  Cela  fait,  on  aban- 
donne pendant  deux  à  trois  jours  dans  la  cavité  du  kyste 
un  tampon  de  charpie,  lié  par  un  ût,  et  l'on  obtient 
ainsi  la  suppuration  des  parois. 

Si  la  tumeur  est  éloignée  de  l'entrée  vaginale,  l'opé- 
ration précédente  présente  des  difficultés,  il  faut  alors 
pratiquer  l'opération  en  un  seul  temps  comme  cela  a 
d'ailleurs  été  conseillé  par  Huguier.  On  excise  du 
même  coup  une  portion  du  kyste  et  la  muqueuse  qui  le 
recouvre  et  l'on  cautérise  le  fond  de  la  plaie,  en  vue  de 
déterminer  la  suppuration  des  parois  kystiques. 

11  est  utile  de  faire  pratiquer,  pendant  les  jours  qui 
suivent  l'opération,  des  injections  détersives  qui  ont 
pour  but  d'empêcher  le  pus  d'irriter  le  vagin. 

ARTICLE  IV. 
POLYPES  DU  VAGI.'^. 

Les  polypes  du  vagin  ont  été  rarement  observés. 
Lesvariétésqu'ona  rencontrées  le  plus  souvent  sont  les 
polypes  muqueux  et  les  polypes  fibreux. 


L 


Opératioa.  —    Les    polypes   sont  enlevés  aisément 
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au  moyen  d'un  écraseur  armé  d'un  fil  de  fer,  ou  d'un 
fil  de  platine  rougi  par  l'électricité.  Le  couteau  thermo- 
caustique  pourrait  également  être  employé. 


ARTICLE  V. 
PROLAPSUS  DU  VAGIN. 

Le  prolapsus  du  vagin  se  présente  sous  trois  formes 
différentes  :  1®  prolapsus  de  la  paroi  antérieure  avec 
chute  de  la  vessie;  2^  prolapsus  de  la  paroi  posté- 
Heure  avec  chute  du  rectum.  Le  premier  déplacement 
porte  le  nom  de  cystocèle  vaginale,  le  second  de  recto- 
cèle.  3**  Prolapsus  de  la  paroi  vaginale  soit  complet  y  soit 
partiel,  sans  déplacement  de  la  vessie  ou  du  vectum, 

A.  Traitement  commun  aux  diverses  variétés  de  pro* 
lapsus.  —  Le  prolapsus  de  la  paroi  vaginale  réclame 
l'usage  d'injections  froides,  de  substances  astrin- 
gentes telles  que  le  tannin  enfermé  dans  des  nouets  de 
coton.  On  peut  encore  avoir  recours  à  des  pessaires  de 
formes  variées.  Le  pessaire  de  Dumontpallier  et  la  plu- 
part des  instruments  que  nous  avons  décrits  sous  le 
nom  de  pessaires  soutiens  et  de  pessaires  dilatateurs 
conviennent  également.  Ces  moyens,  qui  ne  sont  que 
paliatifs,  suffisentle  plus  souvent. 

Si  l'on  veut  obtenir  la  cure  radicale  de  ces  déplace- 
ments, il  faut  recourir  à  des  opérations  sanglantes,  que 
nous  allons  passer  en  revue. 

B.  Traitement  de  la  cystocèle  vaginale.  —  Jobert  (de 
Lamballe)  enlevait  une  ou  plusieurs  bandes  longitudi- 
nales de  la  muqueuse  vaginale,  sur  la  paroi  antérieure, 
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et  réusissait  les  bords  de  l'incision  par  des  points  de 
suture.  Dans  ce  procédé  opératoire,  il  convient  de  lais- 
ser à  demeure  une  sonde  élastique  dans  la  vessie,  afin 
d'empêcher  les  contractions  de  cet  organe,  jusqu'à  ce 
que  la  cicatrisation  se  soit  efTectupe. 

On  a  aussi  conseillé  d'enlever  un  lambeau  triangu- 
laire de  la  muqueuse  vaginale,  en  prenant  pour  base  de 
ce  triangle  l'oriflce  du  vagin,  et  à  rapprocher  les  bords 
de  la  plaie  au  moyen  de  sutures. 

Vidal  (de  Cassis)  a  conseillé  d'obtenir  une  cicatrice 
du  vagin,  en  appliquant  sur  la  muqueuse  vaginale  un 
certain  nombre  de  serres-fines, qu'il laissaitàdemeure, 
jusqu'à  ce  qu'il  eût  obtenu  la  mortification  des  tîïsus 
étreints. 

On  pourrait  encore  recourir  à  l'épisioraphie  (voy. 
p.  324)  ou  aux  procédés  que  nous  ferons  connaître 
quand  nous  étudierons  les  opérations  applicables  à  la 
cure  du  prolapsus  utérin.  Disons  toutefois  que  ces  opé- 
rations, aussi  bien  que  les  précédentes,  ne  doivent  Ctre 
tentées  qu'en  cas  d'absolue  nécessité,  à  cause  ries 
accidents  auxquels  elles  peuvent  donner  naissance. 
Comme  la  maladie  qu'il  s'agit  de  faire  disparaître  ne 
présente  pas  par  elle-même  de  grands  inconvénients, 
le  mieux  est  de  se  contenter  de  l'application  d'un  pes- 
saire  approprié. 

G.  Traitement  de  la  rectocèle  vaginale.  —  Les  procé- 
dés que  nous  venons  d'indiquer  pour  le  traitement  de 
la  cystocèle. vaginale  conviennent  également  dans  le 
cas  de  rectocèle;  seulement,  l'opération,  au  Heu  d'être 
pratiquée  sur  la  paroi  antérieure  du  vagin,  l'est  sur  la 
paroi  postérieure. 
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D.  Traitement  du  prolapsus  vaginal,  soit  complet, 
soit  partiel,  sans  déplacement  de  la  vessie  ou  du  rec- 
tum. 

Lorsque  le  prolapsus  de  la  muqueuse  vaginale  a  lieu 
sans  déplacement  de  la  vessie  ou  du  rectum,  ropération 
présente  moins  de  dangers',  puisqu'elle  n'expose  pas  à 
l'ouverture  de  Tun  pu  l'autre  de  ces  viscères.  On  pourra 
alors,  s'il  est  nécessaire,  enlever  un  ou  plusieurs  lam- 
beaux de  la  muqueuse  sur  la  face  antérieure  et  sur  la 
face  postérieure  du  vagin,  ou  appliquer  sur  la  mem- 
brane muqueuse  un  certain  nombre  de  serres-fines.  On 
obtiendra  de  la  sorte  une  diminution  du  calibre  du  va- 
gin,  pous  l'influence  de  la  rétraction  cicatricielle. 


ARTICLE  VI. 
FISTULES  VÉSICO-VAGINALES. 

On  désigne  sous  ce  nom  toute  perte  de  substance 
permettant  à  l'urine  de  passer  par  le  vagin  ou  l'utérus. 

Siège  de  la  fistule.  —  La  perte  de  substance  peut  oc- 
cuper des  points  variables. 

Lorsqu'elle  siège  au  niveau  de  l'urèthre,  elle  porte  le 
nom  de  fistule  uréthro-vaginale  (voy.  1,  fig.  181). 

Si  l'ouverture  a  lieu  au  niveau  du  bas-fond  de  la  ves- 
sie, sans  intéresser  le  col,  elle  prend  le  nom  de  fistule 
vésicO'vaginale  (voY-  2,  fig.  181). 

Ces  deux  variétés  de  fistules  ne  diflerent  guère  que 
par  leur  siège  plus  ou  moins  profond,  et  le  traitement 
qui  leur  est  applicable  est  entièrement  semblable. 

Les  fistules  uréthro-vaginales  sont  très-rares,    et 
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Gustav  Simon  n'en  a  observé  qu'un  seul  cas  dans  sa 
pratique. 

Lorsque  la  solution  de  continuité  occupe  simultané- 
ment la  cloison  vésico- vaginale  et  l'utérus,  la  lésion 
prend  alors  le  nom  deGstuIe  Désico-utéro-vaginale{voy. 
3.  Qg.  481).  On  admet,  avec  Jobert  (de  Lamballe),  deux 
variétés  de  celte  fistule  :  1*  la  fistule  vésico-utéro-vagi- 
nale  superficielle,  dans  laquelle  le  bord  postérieur  de  la 


FiO.  181.  —  Vari^Ws  de  la  fistule  v^aico-vaginale  (0,  Thomas). 

1.  Fulnle  urëthro-vaginale. 

2.  Piatuls  Tdiica- vagi  nale. 

3.  Fiatnle  vésici>ulëri>->sgiDale. 

4.  Filiale  vjtico-Dlérine. 


fistule  est  formé  par  la  lèvre  antérieure  du  col  :  cette 
variété  est,  après  la  fistule  vésico-vaginale,  celle  que 
l'on  observe  le  plus  souvent;  2°  la  fistule  vésico-utéro- 
vaginale  profonde,  dans  laquelle  la  lèvre  antérieure  de 
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la  matrice  est  comprise  dans  la  solution  de  continuité, 
de  telle  sorte  que  T  urine  tombe  de  la  vessie  dans  une 
espèce  de  gouttière  formée  par  la  face  postérieure  du 
col  utérin. 

Dans  une  autre  variété,  la  fistule  vésico-utérine, 
l'ouverture  a  lieu  dans  Tutérus,  au  niveau  de  la  portion 
sus-vaginale  du  col  (voy.  4,  fig.  181). 

Une  dernière  variété  de  fistule  comprend  les  pertes 
de  substance  étendues  de  la  cloison  vésico-vaginale,  et 
intéressant  quelquefois  une  partie  ^e  l'urèthre. 

Historique.  —  L'opération  de  la  fistule  date  de  notre 
époque  seulement,  et  nous  pouvons  dire  avec  M.  Ve> 
neuil  qu'elle  est  une  des  plus  belles  conquêtes  de  la  chi- 
rurgie moderne. 

Avant  notre  époque,  plusieurs  chirurgiens  avaient 
bien  fait  connaître  quelques  opérations  ayant  pour  but 
de  remédier  à  l'ouverture  de  la  vessie  dans  le  vagin  ; 
mais  ces  opérations,  faites  sans  méthode,  ayant  donné 
des  résultats  peu  satisfaisants,  étaient  restées  dans 
roubli. 

En  1660,  Roonhuyssen  (d'Amsterdam),  en  1720, 
Voelter  (de  Wurtemberg),  tentèrent  la  suture  de  la  fis- 
tule :  le  premier,  au  moyen  d'une  aiguille;  le  second,  à 
l'aide  d'un  fil  de  soie  ou  de  chanvre.  En  1812,  Nœgelé 
(de  Wurtemberg),  après  avoir  avivé  les  bords  d'une  fis- 
tule avec  une  paire  de  ciseaux,  passa  plusieurs  aiguilles 
et  fit  une  suture  entrecoupée. 

Lallemand,  en. 1825,  pratiquait  la  cautérisation  avec 
le  nitrate  d'argent,  et  rapprochait  les  bords  en  se  ser- 
vant d'une  sonde-érigne  qu'il  introduisait  dans  la  ves- 
sie. Sur  quinze  malades  opérées  par  ce  praticien  émi- 
nent,  quatre  cas  de  guérison  seulement  sont  notés. 
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Plus  tard,  en  1829,  Roux  eut  recours  à  la  suture  entor- 
tillée. D'autres  opérations  furent  encore  pratiquées  par 
Gosset  (de  Londres),  (1834),  par  Beaumont  (1836),  par 
Wurtzer(de  Bône),  (1838). 

En  1839  et  1840,  Hayward  (de  Boston)  publia  trois 
observations  de  guérison  obtenues  en  avivant  non-seu- 
lement les  bords  de  là  surface,  mais  encore  les  tissus 
du  vagin,  à  une  certaine  distance,  et  en  pratiquant  en- 
suite la  suture  avec  un  fil  de  soie.  Chelius,  en  1844, 
Metzier  (de  Prague),  en  1846,  Mettauer  (de  Virginie), 
pratiquèrent  aussi  cette  opération. 

Nous  arrivons  ensuite  à  l'année  1849,  où  Jobert 
(de  Lamballe)  fit  connaître  ie  procédé  qu'il  désigna  sous 
le  nom  do  cystoplastie  par  gliasement,  ou  autoplaslie 
vésico-vaginale  par  locomotion  (1),  et  qui  consistait  à 
faire  descendre  le  vagin  de  son  point  d'insertion  au  col 
utérin  vers  le  pubis,  en  pratiquant  transversalement  la 
section  de  la  muqueuse  au  voisinage  du  col,  afin  de 
rendre  l'écartement  des  lèvres  de  la  fistule  moins  con- 
sidérable, et  de  faciliter  la  réunion  des  bords  de  la  so- 
lution de  continuité. 

Ce  procédé  qui  constitue  la  méthode  dite  française, 
par  opposition  à  la  méthode  allemande  et  à  la  méthode 
américaine,  est  aujourd'hui  presque  complètement 
abandonné,  à  cause  des  résultats  éminemment  supé- 
rieurs que  l'on  obtient  par  la  méthode  américaine. 

Celte  dernière  méthode,  créée  par  M.  MarionSims,qui 
nous  la  fit  connaître  en  18o2,  et  légèrement  modifiée  par 
son  élève  M.  Bozeman,aété  vulgarisée  parles  écrits  de 


f  de  chiittnjie  plnitigae,  l,  11,  p.  4ti. 
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Follin  (1)  de  Verneuil  {2),  de  Bourguet  (d'Aix),  de 
Desgranges  (de  Lyon)  (3),  de  Duboué  (de  Pau)  (4), 
de  Herrgott  {S),  de  Deroubaix,  eo  Belgique  (6),  de 
Bâter  Brown  et  Simpson  en  Angleterre. 

La  méthode  allemande  a  été  créée  par  GustaT 
Simon  (de  Heidelberg)  (7),  qui  a  montré  l'avantage  des 
sutures  à  deux  rangées  qui  remédient  à  la  tension  trop 
considérable  des  bords  de  la  plaie  et  évitent  ainsi  de 
détacher  le  vagin  à  son  insertion  au  col  de  l'utérus, 
comme  dans  le  procédé  de  Joberl  (de  Lamballe),  ou  de 
recourir  à  des  incisions  latérales. 

On  a  encore  cherché  à  obtenir  l'oblitération  des 
flstules  en  produisant  l'avivemeut  granuleux  de  ses 
bords  et  en  appliquant  ensuite  des  instruments  unis- 
sants.  Cette    méthode,   employée   pour  la    première 


r  procédés  opératoires  pour  k 
wes  générale»  de  médtcme,  I* 


(PFollîi).  Examen  de  quelques  noiivei 
guèrison  des  fistaks  risico-vaginalt»  (Ai 
sirie,  t.  XV,  p.  HT.  Parie,  1S60. 

(3)  Verneuil.  Des  perfeclioimemtnts  apportés  à  CopiraUoH  de  la  fitiuà 
vésKO-vagiiiale  par  ta  chirurgie  amériraine  (Gaîelle  htbd.,  janvier  al 
février  1S59).  — nouvelles  observations  de  fittulei  vétieo-vagiitaitt,  tuixiti 
de  remarques  sur  les  procédés  américaim  (Arch.  gén.  "de  m(d.,i*  KÎrie, 
t.  XIX,  p.  18,  297.  Psrla,  1862).  —DesfUlules  nésko-vaginales  cTun  a*orrf 
diffirile;  moyens  propres  à  jurnjon'er  celle  complication  {Bull,  de  tliir«p.,i 
t.  LXII,  p.  «2.  Paris,  1863).  —  Chù-urgie  réparalriee.  Part»,  1871. 

(3)  Deagrangea.  Procédé  simple  pour  abaisser  laparoi  visicO'Baginttk 
(Bltlt.  de  Ihérap.,  t.  LXII,  p.  73- 

(4)  DutMuè.  Remarques  sur  Copèration  de  la  fistule  vésico-vaginale  pte 
la  méthode  américaine,  aulure  moailirorme  de  M.  Defgrnngea,  Iroiisueatl  ' 
par  M.  Horand  {Bull,  de  thérap.,  t.  LXIV,  p.  et,  113,  207,  Paris,  186Ï)., 

(B)  Herrgotl.   Dti  Irailement  des  fitltiles  visico-vaginales  (Extrait 
mémaires  de  la  Société  de  chir.,  Paris,  iset ). 

(6)  ûcroubaix.  Considérations  sur  topér,  de  la  fistule  vésieo-oagiiukj 
par  la  méthode  américaine  [BuU.  de  l'Acad.  de  mid.  de  Belgique,  1S64> 
—  OAi.  cliniques  et  critiques  sur  Vopératton  de  la  fistule  otsieo-vagiitalt 
iMém.  de  rAcaJ.  de  Belgique,  IS63].  — Traite  des  fistules  uro-ginitalesil 
la  femme.  Bruxellea  et  Paris,  ISTO. 

m    Oualav  Simon,    Xiir   Hei-luug  der  blaseii-SchcidenfislelH.   QJFIMIV'j 
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fois  en  France,  en  1825,  par  Lallemand  qui  pratiquait 
l'avivement  avec  l'azotate  d'argent  et  !a  réunion  au 
moyen  d'une  sonde-érigne  appliquée  par  le  canal 
deTuréthre,  fut  tentée  parDupuytren,  Laugier,  Bertbet 
Cousot,  Desgranges  et  Soupart.  Mais  les  succès  obtenus 
par  le  procédé  américain  ûrent  bientôt  délaisser  cette 
méthode. 

Malgré  les  brillants  résultats  de  la  suture  le  D'  Cou- 
sot, de  Dinant,  en  1863,  fit  de  nouvelles  expériences 
sur  la  réunion  des  fistules  après  avivement  granuleux. 
Il  fut  suivi  dans  cette  voie  par  MM.  Soupart,  Deneffe, 
Van  Weter  (de  Gand),  en  1873,  et  par  M.  Amabile 
(deNaples),  en  1874. 

Ce  dernier  auteur,  dans  un  Traité  très-important,  et 
dans  une  communication  au  Congrès  des  sciences 
médicales  de  Bruxelles  en  1876(1),  sans  vouloir  exclure 
le  traitement  des  fistules  vésico-vagînalcs  par  le  pro- 
cédé américain,  cherche  à  démontrer  que  très-souvent 
la  méthode  qu'il  préconise  peut  rendre  de  très-grands 
services  à  cause  de  la  facilité  avec  laquelle  elle  est  exé- 
cutée, ce  qui  a  pour  résultat  de  la  mettre  à  la  portée  de 
la  plupart  des  chirurgiens. 

M.  le  D'  Boulay  (2)  a  préconisé  récemment  aussi  la 
réunion  immédiate  secondaire  dans  le  traitement  des 
fistules  vésico- vaginales. 

M.  Verneuil,  qui  a  inspiré  cette  thèse,  conseille  de 
pratiquer  l'avivement  au  moyen  du  galvano- cautère, 
dont  on  peut  préciser  l'action  comme  celle  du  bistouri 
et  dont  la  forme  peut  être  modifiée  à  volonté. 


11)  Luigi  Amtbilo.  Le  fiilok  veiico-  naginali,  Nsples,  1876.  —  Cortsùlé- 
ralioiu  mr  le  traUemml  de»  fistules  vésico-vaginales,  Oaud,  1816. 
•ajThfeae  de  Paris  1876. 

TR.  DB  r.Hin.  axxic.  ih 
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Dangers.  —  Au  premier  abord  il  semblerait  que  Topé- 
ration  de  la  fistule  vésico-vaginale  ne  doit  iaire  courir 
aucun  danger,  il  n'en  est  rien  cependant  et  Ton  a  vu  la 
mort  être  la  conséquence  de  ces  anaplasties.  M.  Ver- 
neuil  (1)  qui  a  récemment  attiré  l'attention  des  chirur- 
giens sur  les  accidents  qui  peuvent  résulter  de  ces  opé- 
rations, a  perdu  six  femmes  sur  environ  quatre-vingts 
opérations,  ce  qui  donne  une  mortalité  de  6  à7  p.  100. 
«  Dans  quelques  cas,  dit  M.  Verneùil,  il  s'agissait  de 
malheurs  opératoires,  hémorrhagie,  érysipèle.  Mais 
plusieurs  de  mes  malades  ont  dû  la  terminaison  funeste 
à  des  dispositions  anatomiques  méconnues.  Parmi  les 
complications  antérieures  à  l'opération,  se  trouvaient 
les  maladies  rénales.  En  1859,  j'ai  présenté  à  la  Société 
anatomique  l'observation  d'une  femme  qui  avait  suc- 
combé sans  opération  à  des  accidents  urémiques  ;  elle 
avait  une  obstruction  de  l'uretère  ;  une  hydronéphrose 
et  des  lésions  graves  du  côté  du  rein.  M.  PoUock,  de 
Londres,  a  opéré  une  malade  qui  a  succombé  quatorze 
jours  après  l'opération  à  des  accidents  indéterminés.  A 
l'autopsie,  on  trouva  des  altérations  de  même  nature 
que  ma  malade.  En  cherchant  dans  la  thèse  de  M.  Blain, 
de  Saint-  Quentin,  j'ai  trouvé  le  récit  d'une  opération 
suivie  de  mort,  il  y  avait  oblitération  de  l'uretère  et  une 
cirrhose.  Je  m'étais  promis  de  faire  attention  à  l'état  du 
rein  lorsque  j'aurais  à  traiter  une  affection  des  voies 
génitales  chez  la  femme.  En  effet,  vers  la  fin  de  l'année 
dernière  est  entrée  dans  mon  service  une  femme  qui 
avait  une  fistule  vésico-vaginale  ;  de  temps  à  autre  elle 
avait  des  accès  de  fièvre  avec  frissons,  elle  avait  une 


(i)  Verneuil.  De  la  léthalité  des  fistules  visico-vaginales  {Ann*  de  Gyn. 
janvier  1877,  p.  i). 
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grande  quantité  d'albumine  dans  les  urines.  Bientôt 
cette  malade  tomba  dans  un  état  comateux,  les  jambes 
enflèrent  et  elle  mourut.  A  l'autopsie,  nous  trouvons 
une  double  néphrite  avec  dimînu  lion  du  calibre  des  ure- 
tères. Ainsi,  dans  le  cas  où  l'on  soupçonne  une  affection 
rénale,  il  faut  ne  pas  opérer  ou,  tout  au  moins,  faim 
une  autre  opération  qus  l'avivement  des  bords  de  la 
fistule  (1).  » 

Dans  un  relevé  que  nous  a  fourni  M.  Puech  {de  Nî- 
mes) (2),  et  qui  a  été  publié  dans  ies  Annales  de  Gyné- 
cologie (Février  1877),  nous  trouvons  229  opérations 
pratiquées  par  divers  chirurgiens,  avec  13  cas  de 
mort,  c'est-à-dire  une  proportion  se  rapprochant  sensi- 
blement de  la  statistique  de  M.  Verneuil. 

Lçs  faits  qui  précèdent  doivent  donc  nous  porter  à 
conclure  que  les  opérations  de  fistule  vésico-vaginale 
ne  sont  pas  toujours  aussi  innocentes  qu'on  l'a  supposé 
jusqu'à  aujourd'hui  et  surtout  à  nous  enquérir,  avant 
d'opérer,  s'il  n'existe  pas  quelque  complication  rénale 
susceptible  d'être  le  point  de  départ  d'accidents  graves. 

Préparation  à  l'opération.  —  On  donnera  quelques 
jours  avant  l'opération  un  bain  tiède  et  des  injec- 
tions d'eau  de  guimauve,  afln  de  calmet  l'irritation 
qui  peut  résulter  du  contact  de  l'urine.  On  videra  l'in- 
testin, à  l'aide  d'un  purgatif  salin  administré  deux 
jours  avant  d'opérer,  et  l'on  fera  prendre  le  matin 
même  de  l'opération  un  lavement  émollient. 


(t)  VerDonll,  Commuuitalion  à  ta  Svciélê  de  cliirurgie,  afaoce  dn 
10  ivril  ISTS. 

(î)  Pueah.  StatUliqve det  opéraliotu praliquieipour  dei  fiituks  vésico- 
mginale*  {Ann.  de  Gy«.  février  1877,  p.  137). 
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Procédés  opératoires. 

g  I.  —  Oblitération  par  réunion  secondaire. 

La  cautérisation  a  été  employée  pour  la  cure  des 
fistules  vésico-vaginales  en  vue  d'exciter  la  rétraction 
du  tissu  inodulaire  dans  les  fistules  récentes  ou  d'aviver 
les  bords  des  fistules  anciennes,  afin  de  les  mettre  danb 
les  mêmes  conditions  où  elles  se  trouvaient  au  moment 
de  leur  formation. 

Ce  procédé,  qui  n'a  guère  été  tenté  qu'au  cas  de 
fistule  de  peu  d'étendue,  est  aujourd'hui  presque  com- 
plètement abandonné,  à  cause  des  résultat  négatifs 
qu'il  a  fournis  (1), 

Les  agents  caustiques  qui  ont  été  le  plus  communé- 
ment employés  sont:  le  fer  rouge,  le  cautère  électrique, 
l'azotate  d'argent.  Un  thermo-cautère  courbe  pourrait 
aussi  être  avantageusement  employé.  Quand  on  se  met 
en  devoir  de  recourir  à  l'un  ou  à  l'autre  de  ces  agents^ 
on  applique  un  spéculum  de  Sims  pour  mettre  la  fistule 
à  découvert,  puis  on  introduit  l'agent  caustique  dans 
le  trajet  flstuleux. 

L'application  ducausLique  ne  doit  pas  être  renouvelée 
trop  fréquemment,  afin  de  donner  à  la  plaie  le  temps 
de  bourgeonner  et  pour  éviter  de  s'exposer  à  détruire 
l'avantage  résultant  de  la  première  application. 
Quand  on  a  recours  au  cautère  actuel  on  doit  laisser 
un  intervalle  de  quatre  à  cinq  semaines  au  moins 
entre  chaque  cautérisation.  Avec  le  nitrate  d'argent 


(I)  lurrgod.  Du  traitement  des  fiitules  vésico-vayinaies,  Paris,  1874. 
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on  peut  reaouveler  l'application  après  un  espace  de 
temps  beaucoup  moins  long  :  quinze  jours  à  trois 
semaines. 

Pour  empêcher  l'urine  de  traverser  l'orifice  fistulaire 
et  pour  supporter  les  parois  vaginales  et  vésicales  durant 
la  période  de  granulation,  il  convient  de  placer  dans  le 
vagin  un  tampon  de  coton  ou  un  pessaire  à  air  de  Gariel. 
On  devra  aussi  pour  éviter  la  distenlion  de  la  vessie, 
introduire  dans  cet  orj^ane  la  sonde  en  S  inventée  par 
Sims  (voy.  p.  4li). 

jj  II.  —  Oblitération  par  réunion  isimédiate  secondajrr. 


Ce  mode  d'oblitération  des  fistules  vésico- vaginal  es 
préconisé  surtout  par  M.  Amabile  (de  Naples),  mérite  de 
fixer  l'attention  des  chirurgiens,  à  cause  de  la  facilité  de 
son  exécution  ;  il  consiste  à  pratiquer  l'accolemeot  des 
bords  de  la  fistule^  après  avivement  préalable  par  la 
cautérisation. 

Procédé  du  D'  Amabile  {do  Naples).  — Le  procédé 
que  nous  allons  décrire  est  presque  entièrement  em- 
prunté au  D""  Amabile  (1). 

La  femme  étant  couchée  dans  le  décubitus  dorsal,  les 
cuisses  sont  placées  dans  l'abduction  et  soutenues  par 
un  plan  incliné  de  haut  en  bas,  des  pieds  vers  le  tronc. 
Cette  disposition  permet  de  se  passer  des  deux  aides 
chargés  habituellement  de  soutenir  les  cuisses. 

M.  Amabile  met  la  fistule  à  découvert  au  moyen  d'un 
spéculum  de  Sims  modifié  afin  de  se  passer  d'aides. 


(1)  Amabik.  te  lulole  vtsito-Baginali,  Nsple»,  187B.  —  Coimiiérolio) 
lur  le trailiment dei  fltlvlei  vinco-vaginalti,  Oand,  IS7G. 
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Ce  spéculum,  quoique  compliqué,  présente  de  réels 
avantages  sur  le  spéculum  de  Sims. 

L'instrument  s'articule  solidement,  à  Taide  de  sa 
tige  principale,  à  un  mécanisme  adhérent  à  une  table 
placée  au-dessous  d'un  des  membres  abdominaux.  Le 
spéculum  peut  suivant  les  besoins,  être  élevé  ou  abaissé 
à  Taide  d'un  mécanisme  assez  simple. 

Deux  valves  latérales  articulées  sur  deux  tiges  reliées 
au  corps  de  l'appareil  servent  à  écarter  les  parois  vagi- 
ginales.  Ces  valves,  plus  courtes  que  la  valve  de  Sims, 
sont  susceptibles  de  se  déplacer  soit  en  avant  soit  laté- 
ralement au  gré  de  l'opérateur. 

Lorsque  la  fistule  est  à  découvert,  on  pratique  la 
scarification  des  lèvres  et  des  bords  de  la  fistule  dans 
une  étendue  de  1  centimètre  au  moins.  Cette  scarifi- 
cation, ayant  pour  but  de  permettre  au  caustique  que 
l'on  applique  ensuite  d'agir  énergiquement,  est  prati- 
quée au  moyen  d'un  bistouri  ordinaire,  qui  sert  à 
dessiner  d'abord  la  ligne  extérieure  de  Tavivement  et 
à  décrire  ensuite  avec  rapidité  de  petites  incisions  très- 
rapprochées  l'une  de  l'autre  et  perpendiculaires  à  la 
ligne  circulaire. 

Une  fois  la  scarification  opérée,  et  l'écoulement  de 
sang  tari,  on  fait  agir  le  caustique.  Le-caustique  auquel 
M.  Amabile  a  recours  de  préférence  est  l'acide  sulfu- 
rique  affaibli.  L'acide  est  porté  au  contact  du  tissu  au 
moyen  d'amiante  contenu  dans  de  petites  cuvettes  en 
maillechort,  de  forme  et  de  dimensions  variables  pour 
s'adapter  aux  divers  besoins  de  la  pratique  (voy. 
B,  C,  D  fig.  182).  Les  cuvettes,  tenues  à  l'extrémité  d'une 
pince  au  moyen  d'un  petit  manche  qui  leur  est  adhérent, 
sont  successivement  promenées  sur  tout  le  pourtour  de 
la  fistule.  Pour  éviter  la  diffusion  de  l'acide  ou  son 
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mélange  avec  l'urine,  avant  de  faire  agir  le  caustique 
on  introduit  dans  la  vessie,  à  travers  la  ûstule,  une 
plaque  servant  à  obturer  cette  Ostule  (voy.  A  ûg.  482). 
Cette  plaque  est  maintenue  en  place,  par  son  support, 
.  au  moyen  d'une  pince  à  pansement.  On  répèle  ordinai- 
rement l'appiicalion  après  trois  jours  pour  les  endroits 
qui  n'ont  pas  été  bien  attaqués.  Puis  après  trois  autres 
jours,  on  passe  sur  toute  la'surface  à  aviver  un  crayon 


FlO.  18E.  — '  InstcumeotB  pour  ['avivpmetit  des  borda  de  la  (latule 
(Amftbile). 
A,  piaqnBd«tin4eS*tremtiMdiiiw  dans  la  Teaiio  afin  do  fermer  l'ou- 
lertnre  de  la  flslnle, 

Bi  C,  D,  Cuvettes  de  direrfea  formes  pour  l'aTivement  des  bords  de  la 
flstnle. 

d'azotate  d'argent,  et  l'on  renouvelle  cette  application 
après  deux  autres  jours.  Ce  caustique  a  pour  but  de 
faciliter  la  chute  de  l'eschare  produite  par  l'acide.  En 
dix  ou  douze  jours  on  peut  obtenir  une  surface  bour- 
geonnante, souple,  rosée.  L'instrument  unissant  peut 
alors  être  utilement  appliqué. 

Lorsque  la  ûstule  est  petite  etne  peut  être  facilement 
touchée  avec  l'acide,  on  peut  obtenir  l'avivement  avec 
le  fil  d'un  galvano-cautère;  un  thermo-cautère  filiforme 
et  recourbé  conviendrait  très-bien  alors. 

Pour  maintenir  les  lèvres  au  contact  l'une  de  l'autre,  le 
chirurgien  de  Naples  se  sert  d'instruments  de  son  inven- 
tion, très-simples,  qu'il  désigne  sous  le  nom  de  griffes  en 
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râteau,  que  chacun  peut  construire  aisément.  L'appareil, 
dit  l'auteur,  peut  être  construit  par  quiconque  a  à  sa 
disposition  une  lame  de  maillechort,  une  paire  de 
forts  ciseaux,  une  lime  et  un  étau.  Conune  le  montre  la 
figure  183,  qui  indique  la  façon  dont  on  doit  découper 


PlO.  183.  —  Cette  figure  indique  la  façon  dont  on  doit  tailler  les  griffM 

(Amabile). 


la  plaque,  il  est  constitué  par  deux  plaques  rectangu- 
laires garnies  sur  l'un  de  leurs  bords  de  dents  distantes 
ordinairement  Tune  de  l'autre  de  7  à  8  millimètres  et 
offrant  à  peu  près  la  même  longueur.  Sur  le  bord 
opposé  aux  dents  se  trouve  un  court  appendice  disposé 
de  manière  à  pouvoir  s'emboîter  avec  l'appendice  de  la 
plaque  opposée.  Vers  l'une  des  extrémités  existe  un 
autre  appendice  replié  de  façon  à  pouvoir  être  saisi 
par  une  pince  porte-aiguille  ordinaire.  Au  centre  des 
plaques  est  pratiqué  un  trou  simple  ou  double,  destiné  à 
laisser  passer  un  fil  qui,  étant  noué  sur  les  deux  branches 
après  leur  réunion,  les  ferme  à  distance  voulue;  les  poin- 
tes sont  repliées  près  de  leur  base  à  angle  presque  droit 
afin  que  tout  l'appareil  reste  bien  solidement  implanté 
et  qu'elles-mêmes  ne  pénètrent  pas  dans  la  cavité  vési- 
cale. 

En  outre,  les  dents  sont  disposées  de  façon  à  ne  pas 
se  rencontrer  et  à  éviter  ainsi  une  constriction  trop  forte 
des  tissus.  Les  appendices  inférieurs  qui  doivent  s'em- 
botter  sont  également  repliés  à  angle  presque  droit, 
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d'où  résulte  que  l'instrument  entier,  quand  il  est 
appliqué  et  fermé,  prend  une  forme  arrondie  et  ne  pré- 
sente aucune  saillie  qui  puisse  ressentir  de  secousses 

Fia.  184.  —Griffe en  raleau.  Tjpe  Fil,  IK.  —  La  même  m«ii 

le  plu*  ordinairement   employé         avec  quatre  griffes  (Amabile). 
(CTsndeur  nalurelt^)  (Amabile). 

et  donner  lieu  à  des  déplacements.  On  peut,  d'ailleurs, 
tailler  des  griffes  de  formes  et  de  dimension  variables, 
suivant  les  besoins  (voy.  fig.  184  et  185). 

M.  Amabile  conseille  d'essayer  la  griffe  avant  de  pra- 
tiquer l'avivement  afin  de  voir  si  elle  s'adapte  bien  aux 
parties. 

Pour  appliquer  l'appareil  on  découvre  la  fistule  au 
moyen  d'un  spi'culum  de  Sïms,  en  faisant  mettre  la 
femme  soit  sur  les  coudes  et  les  genoux,  soit  dans  le 
décubitus  latéral  ou  dorsal. 

Lorsqu'on  se  met  en  devoir  d'appliquer  les  griffes,  il 
est  nécessaire, dit  l'auteur, de  commencer  par  l'applica- 
tion de  la  branche  postérieure  en  la  saisissant  avec  la 
pince  et  en  tenant  bien  tendu  le  ûl  qui  la  traverse  {voy. 
fig.  186).AyantbiencalculéIa  dislance  entre  les  pointes 
et  les  bords  de  la  fistule,  distance  qui  doit  *tre  ordinai- 
rement de  !  1/2  à  2  centimètres,  et  bien  considéré  la 
direction  de  toutes  les  pointes,  on  les  implante  résolu- 
ment dansles  chairs.  11  est  três-utiie  d'aider  l'accom- 
plissement de  cet  acte  opératoire  avec  l'index  de  l'autre 
main,  en  le  faisant  glisser  sur  la  pince  jusque  prés  de 
la  grifte  ;  quelquefois  on  doit  l'aider  aussi  avec  la  prise 
et  la  reprise  de  la  griffe  par  la  pince,  sous  diverses  incli- 
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naisoiis  successives,  pour  enfoncer  les  pointes  gradud' 
lement  selon  leurjuste  direction.  Cela  fait,  on  confie U' 
pince  à  un  aide,  et  l'on  procède  à  l'implantation  de" 
l'autre  grîfle  avec  les  mftmes 
précautions,  en  tenant  bien 
tendu  et  bien  disposé  le  Cl  qui 
la  traverse  et  veilant  à  ce  qne 
les  extrémités  des  appendices 
qui  doivent  s'emboîter  se  cor- 
respondent exactement.  Les.. 
chefs  de  ce  fil  étant  ensuite  tft^l 
■  nus  par  un  aide,  l'opérateur' 
saisit  l'autre  pince,  attire  vers 
lui  la  branche  postérieure 
accomplit  l'emboîtement  des 
deux  appendices.  Lorsque  l'ap- 
pareil est  convenablement 

F,G.  186.  -  Mad^«,  ,1e  pro-     ''é'  ""  *^™fi«  '«^  pinces  à  UO  ai-! 

céder  jiour  l'i  m  plantation    de,  on  noue  les  chefs  du  01  5111 
dfla  griirea  (Amai.iie).  l'appareil  et  l'on  retire  les  pin 

ces.  On  pourrait,  si  l'on  éprouvait  quelque  difficulté 
pour  opérer  cette  ligature,  passer  les  chefsdu  GI  dans  un 
petit  lube  de  plomb  que  l'on  écraserait  avec  une  pince. 
Les  griffes  doivent  être  laissées  en  place  pendantcinq 
à  sept  jours.  Elles  ne  doivent  pas  être  enlevées  aval 
cette  époque  dans  la  crainte  de  déchirer  la  cicatriot 
pendant  l'extraction. 

M.  Amabile  n'astreint  pas  la  femme  à  garder  le  lit.î 
ne  lui  permet  toutefois  que  des  mouvements  limités;  i 
n'introduit  pns  non  plus  de  cathéter  dans  la  i 
favorise  la  défécation  par  de  légers  purgatifs. 

Pour  enlever  les  griffes,  on  coupe  le  fil,  et  apH 
qu'on  les  a  saisies  avec  des  pinces  on  les  enlève  par  à 
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mouvements  en  sens  inverse  de  ceux  auxquels  on  a  eu 
recours  pour  l'iniroduction. 

Pour  la  réunion  des  ûstules  longitudinales,  il  est  né- 
cessaire de  substituer  aux  saillies  terminales  qui  servent 
de  point  de  prise  aux  pinces,  d'autres  saillies  centrales 
simples  en  forme  d'ailes  (voy.  fig.  185).  Chaque  griffe 
saisie  au  moyen  d'une  pince  est  implantée  dans  les  tissus 
parunmouvementdepronationoudesupination,comme 
s'il  s'agissait  d'une  aiguille  de.  Deschamps, 

Quand  on  a  affaire  à  une  fîstulette,  il  est  néces- 
saire d'employer  des  griffes  plus  rapprochées  {voy. 
(Ig.  187). 


^ 


PlO.  197.  —  QrifTe  A  dants  rapprochas  ai  reconrtiéw  pour  les  Bitole 
(Amabile). 

Pour]aréuntonparsuperpositiond*unlambeau,Cûmme 
cela  est  nécessaire  danscertainesCstuIesvésico-utérines 
avec  absence  de  la  lèvre  supérieure  du  museau  de  tan- 
che, l'appareil  doit  être  construit  d'une  façon  un  peu 


Fig.  1S8,  —  Griffe  pour  !a  fislnle  T^sico-titérii 


différente  :  les  pointes  d'un  côté  doivent  être  presque 
droites,  à  peine  recourbées,  tandis  qufrcelles  du  cùté 
opposé  doivent  être  pliées  à  angle  droit  et  disposées  en 
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deux  rangées  (voy.  fig.  188).  Pour  l'appliquer  chaque 
pièce  est  saisie  avec  la  pince  à  angle  presque  droit  Les 
pointes  à  peine  recourbées  sont  implantées  dans  le 
septum  vésico-vaginal  au  devant  de  la  fistule,  et  les 
pointes  pliées  à  angle  droit  doivent  être  enfoncées  dans 
la  face  postérieure  de  la  lèvre  utérine. 


§  m.  —    RÉUNION  PAR  PREBnÊRE  INTENTION. 

Dans  les  procédés  que  nous  allons  faire  connaître,  la 
réunion  se  fait  par  première  intention  au  moyen  de 
sutures  appliquées  après  avivement  sanglant  des  bords 
de  la  fistule. 

A.  Procédé  de  Jobert  (de  Lamballe)  ou  méthode  fran- 
çaise. 

Bien  que  le  procédé  de  Jobert  soit  aujourdhi  com- 
plètement abandonné,  nous  ne  croyons  pas  devoir  le 
passer  sous  silence  à  cause  de  la  faveur  dont  il  a  joui 
pendant  quelque  temps,  avant  que  les  procédés  de  la 
méthode  américaine  créés  par  Sims  et  par  Bozeman 
fussent  suffisamment  connus,  et  aussi  parce  que  la 
méthode  américaine  a  été  inspirée,  en  grande  partie, 
par  les  travaux  de  Jobert. 

Ce  procédé,  décrit  en  1849  (1),  constitue  la  méthode 
française.  Il  a  été  désigné  sous  le  nom  d'autoplastie  par 
glissement.  Il  consiste  à  pratiquer  la  section  transver- 
sale du  vagin  à  son  point  d'insertion  sur  le  col.  Do 
cette  manière,  le  vagin  qui  est  séparé  de  la  vessie  par 
un  tissu  cellulaire   assez  lâche  glisse  sur  cet  organe 

(1)  Jobert  :  Traité  de  chirurgie  plastique,  Paris,  1849. 
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""ënSvorise  ainsi  l'affrontement  des  lèvres  de  la  fis- 
tule. 

Dans  le  procédé  de  Jobert,  la  malade  est  opérée 
dans  le  décubitus  dorsal,  position  qui  permet  de  recou- 
rirsans  inconvénientàl'anesthésie.  Lies  cuisses,  placées 
dans  l'abduction,  sont  fortement  relevées  sur  le  bassin 
et  maintenues  par  deux  aides  ;  les  parois  du  vagin  sont 
écartées  à  l'aide  de  valves  que  l'on  confie  à  des  aides  : 
une  valve  postérieure,  un  levier  coudé  pour  relever  l'u- 
rêthre  et  la  paroi  antérieure  du  vagin,  deux  leviers  la- 
téraux pour  déprimer  et  écarter  les  parois  latérales  du 
vagin. 

1"  temps  -■  Attirer  le  col  vers  la  vulve.  —  Cette  trac- 
tion se  fait  lentement  à  l'aide  de  deux  érigues  doubles 
qui  doivent  être  implantées  sur  le  col  dans  une  situa- 
tion convenable  pour  ne  pas  gêner  l'opérateur. 

2*  temps  :  Détacher  le  vagin  à-  son  insertion  au  wl, 
—  On  pratique  l'incision  du  vagin  aussi  près  que  pos- 
sible du  col,  en  entamant  même  tes  fibresles  plus  super- 
ficielles de  cet  organe;  l'incision  de  forme  semi-lunaire, 
est  faite  transversalement.  Si  la  ûstule  est  de  peu  d'é- 
tendue, et  si  ses  bords  se  rapprochent  aisément,  on  peut 
se  dispenser  de  cette  incision. 

3' temps  :  A  vivement  des  bords  de  la  fistule. — Cet 
avivement  se  fait  avec  un  bistouri  droit  boutonné,  des 
ciseaux  droits  ou  courbes  et  avec  une  pince  à  disséquer  à 
dents  de  souris.  On  doit  commencer  l'avivemenl  par  la 
lèvre  la  plus  difficile  à  saisir  quand  la  fistule  est  longi- 
tudinale. Quand  la  solution  de  continuité  est  trans- 
versale, il  faut  aviver  la  lèvre  postérieure  qui  est 
la  plus  déclive  et  sur  laquelle  le  sang  s'écoule  si  l'on 
commeDce  l'avivement  par  la  lèvre  antérieure. 

L'avivement  doit  toujours  être  fait  largement,  afin 
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d'avoir  de  larges  surfaces  saignantes  et  d'enlever  les 
tissus  indurés  qui  bordent  l'ouverture  de  la  fistule.  L'a- 
vivement  porte  même  quelque  peu  sur  la  muqueuse  vé- 
sicale,  d'où  le  nom  d'ami^ement  en  entonnoir  profond 
qui  lui  a  été  donné. 

4*  temps  :  Suture.  —  La  suture  est  pratiquée  avec 
des  fils  de  soie,  bien  cirés,  un  peu  plus  volumineux 
que  les  fils  ordinairement  employés  pour  les  ligatures. 
Les  fils  sont  introduits  dans  les  tissus  à  l'aide  d'ai- 
guilles courbes  montées  sur  un  porte-aiguille  ou 
à  l'aide  d'une  aiguille  à  chas  brisé.  Le  tissu  que 
Ton  va  traverser  est  saisi  avec  une  pince,  et  l'ai- 
guille traverse  toute  l'épaisseur  de  la  cloison  vésico- 
vaginale  pour  aller  sortir  dans  la  vessie.  A  ce  moment 
la  pince  est  reportée  sur  l'autre  lèvre  et  l'aiguille  perfore 
la  cloison  de  la  vessie  vers  la  surface  du  vagin.  On 
commence  Tintroduction  de  l'aiguille  par  la  lèvre  posté-' 
rieure  de  la  fistule.  On  passe  ainsi  successivement  un 
nombre  suffisant  de  fils  pour  obtenir  un  afirontement 
parfait.  Pour  une  nstule  de  plusieurs  centimètres,  Jo- 
bert  ne  passait  pas  plus  de  5  fils .  Lorsque  tous  les  fils  sont 
introduits  on  les  noue,  mais  en  les  serrant  modéré- 
ment, afin  d'éviter  de  couper  les  tissus. 

Quand  la  fistule  était  trop  élevée  pour  quel'onpût  faci- 
lement passer  les  points  de  suture,  Jobert  introduisait 
une  sonde  armée  d'un  dard  dans  le  canal  de  l'urèthre, 
puis,  appuyant  le  bec  de  la  sonde  sur  Tune  des  lèvres," 
faisait  saillir  le  dard  et  traversait  le  tissu  de  la  vessie 
vers  la  paroi  vaginale  ;  le  dard  entraînait  un  fil  que  Ton 
abandonnait,  puis  il  faisait  rentrer  le  dard,  et  répétait 
la  manœuvre  sur  la  lèvre  opposée  de  façon  à  pouvoir 
saisir  l'autre  extrémité  du  fil  et  à  compléter  ainsi 
l'anse. 
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Pendant  les  manœuvres  nécessaires  pour  opérer  la 
suture  il  faut  déprimerlacloisonrecto-vaginalo  avec  une 
valve  de  spéculum  en  ivoire  ou  en  bois. 

Jobert  recommande  de  n'appliquer  qu'un  petit  nom- 
bre de  Qls.  Cinq  sutures  sufQsent  généralement  pour 
une  fistule  dé  plusieurs  centimètres.  Quand  tous  les  fils 
sont  passés  on  los  noue,  mais  en  les  serrant  modéré- 
ment afin  d'éviter  les  déchirures  et  une  striction  trop 
considérable  des  tissus  qui  gènela  circulation etentruve 
la  cicatrisation. 

5°  temps  :  Placer  une  sonde  dans  la  vessie.  —  Le 
cinquième  temps  consiste  à  placer  une  sonde  ordinaire 
dans  la  vessie,  mais  en  lui  laissant  un  certain  jeu  pour 
éviter  la  pression  contre  la  paroi  postérieure  delà  vessie 
au  niveau  du  point  suturé.  La  sonde  devra  être  chan- 
gée assez  souvent  dans  la  crainte  qu'elle  ne  s'incruste 
de  sels  calcaires. 

6*  temps  :  Placer  un  morceau  d'amadou  dans  le  va- 
gin.—  Jobert  plaçait  ensuite  dans  le  vagin  pendant 
vingt-quatre  heures  un  taOïpon  d'amadou  portant  un 
filquipermeltait  de  l'extraire  aisément.  Ce  tampon  avait 
pour  but  d'absorber  le  sang  qui  peut  suinter  de  la  plaie 
dans  les  quelques  heures  qui  suivent  l'opération. 

7*  temps  :  Incisions  libératrices.  —  Lorsque  la  suture 
est  terminée,  on  examine  avec  soin  les  parties,  pour 
voir  s'il  n'existe  pas  une  trop  forte  tension  des  lèvres 
de  la  plaie .  Si  les  lèvres  sont  tiraillées,  Jobert  pratique 
sur  la  muqueuse  des  incisions  parallèles  aux  lèvres  de 
la  plaie,  mais  le  plus  souvent  ces  incisions  libératrices, 
aussi  bien  que  l'incision  transversaleduvagin  au  niveau 
du  col  sont  inutiles. 

Soins  consécutifs.  —  La  malade  est  placée  dans  le 
décubitus  dorsal,  les  jarrets  soutenus  par  des  coussins. 


L 
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Les  sutures  sont  enlevées  après  un  temps  variable 
cinq  jours  au  plus  tôt,  et  rarement  au  delà  de  douze 
jours.  On  doit  se  guider  pour  cet  enlèvement  aur  l'in- 
spection directe  de  la  plaie. 


B.  Procédé  de  Simon  ou  méthode  allemande.  —  Ce 
procédé, indiqué  en  1862, consiste  à  pratiquer  une  double 
rangée  de  sutures  en  vue  de  remédier  à  la  tension  trop 
considérable  des  bords  de  la  plaie  et  d'éviter  de  déta- 


à 


FiG.  189.  —  PusJtioQ  do  la  nslade  iIbus  l'ofiéraliun  fpar  le  prociJé  A 


chérie  vagin  à  son  insertionau  col. La  première  rangée 
de  sutures  placée  à  IS  miUimèlres  des  lèvres  de  la  fis-- 


lier   Bliitei,  S-'heûfai-fi'Ielt 
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tule  sert  à  rapprocher  très-fortement  ces  lèvres  ;  la  se- 
conde rangée  qui  traverse  rouverture  fistuleuse  à 
une  distance  de  7  à  8  millimètres,  est  destinée  à  pro* 
duire  la  coaptation  exacte  des  lèvres  de  Forifice. 

Voici  d'après  Simon  comment  il  convient  de  pro- 
céder. 

l**  temps  :  Position  de  la  malade.  —  La  malade  est 
placée  sur  le  dos,  le  sacrum  fortement  élevé,  les  cuisses 
sont  rabattues  du  côté  de  l'abdomen  et  des  parties  la- 
térales duthorax,  les  jambessontfléchiessurles  cuisses 
ou  étendues  sur  les  côtés  de  la  poitrine.  L'orifice  de  la 
vulve  regarde  en  haut  et  en  avant,  la  tète  est  appuyée 
sur  un  cousiiin  (voy.  fig.  189). 

!•'  temps  :  Mettre  la  fistule  à  découvert.  —  Simon 
attire  la  fistule  en  bas  lorsque  cela  peut  se  faire  sans 
difficulté  ;  mais  si  ce  mouvement  de  descente  se  fait 
avec  peine,  il  opère  sur  place  en  écartant  les  lèvres  au 
moyen  de  spéculums  et  de  rétracteurs.  L'abaissement 
de  la  fistule  se  fait  en  saisissant  le  col  avec  une  pince 
de  Museux  et  en  attirant  doucement  cet  organe  en  bas  ; 
on  traverse  ensuite  le  museau  de  tanche  avec  deux  fils 
qui  servent  à  maintenir  le  col  à  l'extérieur  et  qui  ont 
pour  but  d'éviter  que  l'opérateur  soit  gêné  par  les 
branchés  des  pinces  de  Museux. 

Quand  il  renonce  à  attirer  le  col  en  bas,  Simon  met 
la  fistule  à  découvert  en  déprimant  la  paroi  postérieure 
du  vagin  à  l'aide  d'un  spéculum  de  Sims,  auquel  il  a 
fait  adapter  un  manche  long  et  quadrangulaire  qu'un 
^de  peut  tenir  avec  les  deux  mains.  Il  fait  usage  auss 
d'un  spéculum  en  forme  de  plaque,  qu'il  applique  en 
ayant  de  la  fistule  pour  déprimer  la  paroi  antérieure  du 
Vagin.  Enfin,  les  parois  latérales  du  vagin  sont  écartées 
par  deux  leviers  latéraux. 

TR.  DK  CHIR.  OYNÉC.  26 
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2*  temps  :  Avivement  des  bords  de  !a  fistule.  —  Afin 
de  tendre  les  tissus  on  implante  des  crochets  aigus  sur 
les  bords  de  la  fistule  ou  on  saisit  ces  derniers  avec  des 


Fia.  190.  —  Avivement  des  bords  da  ta  fistule  (proche  de  Sinon). 


pinces  à  dents  de  souris ,  et  on  excise  avec  des  bîstotirirf 
pointus  ou  boutonnés,  droils  ou  courbés  sur  leurs  f 
ou  à  double  tranchant.  Quand  la  fistule  est  profondé- 
ment située  les  manches  de  ces  instruments  doÎTentfitre? 
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un  peu  longs.  L'avivement  présente  la  forme  d'un 
cône,  dont  la  base  correspond  au  vagin  et  le  sommet  à 
la  vessie:  Le  sommet  aboutit  h  la  muqueuse  vésicale 
et  entame  même  quelquefois  cette  membrane.  On  n'em- 
ploie des  ciseaux  courbes  que  s'il  reste  quelques  iné- 
galités sur  les  surfaces  avivées. 

L'incision  doit  être  assez  profonde  pour  enlever  tout 
le  tissu  inodulaîre. 

Lorsqu'on  a  à  remédier  à  la  variété  de  Ostule  désignée 
sous  le  nom  de  fistule  césico-uléro-vaginaîe,  l'avive- 
ment porte  non-seulement  sur  la  cloison  mais  encore 
sur  la  lèvre  antérieure  ou  postérieure  du  col  utérin. 

Dans  la  variété  désignée  sous  le  nom  de  fistule  vésico- 
utérine,  on  agrandit  la  cavité  du  col  en  pratiquant  l'avi- 
vement en  entonnoir  profond  des  deuxlèvres.jusqu'au 
niveau  de  l'ouverture  Gstuleuse. 

3'  temps  :  Suture.  —  Simon  place  deux  rangées  de 
sutures  :  l'une,  dite  suturede  rapprochement,  sert  à  em- 
pêcher la  tension  des  bords  de  la  plaie  ;  l'autre,  appelée 
suture  de  réunion,  afTronte  exactement  les  bords  avivés. 
Les  nia  de  la  suture  de  rapprocbement  sont  introduits 
à  environ  I  demi-centimètre  des  bords  et  comprennent 
dans  leur  anse  la  muqueuse  vésicale,  tandis  que  ceux 
de  la  suture  de  réunion  pénètrent  tout  près  des  bords 
delà  fistule,  et  n'embrassent  pas  la  muqueuse  vaginale 
dans  leur  anse  (voy.  flg.  191).  Ces  derniers  servent  à 
combler  l'espace  laissé  entre  les  fils  de  la  suture  de 
rapprochement.  Ces  diverses  sutures  sont  distantes 
l'une  de  l'autre  de  3  à  4  millimètres. 

Les  sutures  sont  pratiquées  avec  des  fils  de  soie  très- 
fins  et  lisses.  Ces  bis  sont  passés  au  moyen  d'aiguilles 
très-fines,  courtes,  fortement  courbées,  et  tenues  entre 
lesmors  d'une  pince  porte-aiguLlle  (voy.  Cg.  i99). 
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Les  bords  de  la  fistule  sont  tendus  au  moyen  de 
crochets  qui  servent  à  faciliter  le  passage  de  l'iû- 
guille. 


FiG.  191.  —  Satures  en  pugiiion  (procédé  do  Sii 


Lorsque  les  fils  sont  placés,  on  en  opère  la  striction 
en  faisant  un  double  nœud,  puison  cûupe  les  bouts  des 

fils  près  des  nœuds. 
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4'  temps:  Enlt-aernent  des  fils.  —  Pour  enlever  les 
fils  on  met  la  fistule  à  découvert  comme  on  l'a  fait  pour 
pratiquer  l'avivement.  Pour  saisir  et  couper  les  fils  on  se 
sert  de  longues  pinces  à  crochets  et  de  ciseaux  longs, 
soit  droits,  soit  courbes  ;  les  fils  sont  enlevés  du  qua- 
trième au  cinquième  jour,  et  dans  les  cas  où  il  existe 
ane  Forte  tension  du  dixième  au  douzième  jour  seule- 
ment. 

Traitement  consécutif.  —  La  plaie  ne  doit  subir  au- 
cun pansement.Quantà  l'usagé  de  lasonde  h  demeure, 
Simon  en  proclame  non-seulement  l'inutilité  ,  maïs 
encore  les  dangers.  La  malade  peut  prendre  la  position 
qui  lui  convient  ;  elle  peut  uriner  dès  qu'elle  en  sent  le 
besoin,  soit  dans  la  situation  horizontale,  soit  assise 
ou  accroupie  sur  les  coudes  et  les  genoux.  On  permet 
à  la  malade  de  se  lever  vers  le  huitième  jour,  même 
lorsque  tous  les  fils  ne  sont  pas  enlevés. 

On  donne  peu  de  nourriture  pour  diminuer,  autant 
que  possible,  les  évacuations  alvines  qui  s'accompa- 
gnent toujours  de  ténesme  rectal  et  quelquefois  vésical. 
S'il  survient  du  ténesme  vésical,  on  devra  prescrire  de 
la  morphine  par  doses  de  1  centigramme,  et  l'on  pra- 
tiquera des  injections  vaginales  d'eau  tiède. 

C.  —  Méthode  américaine. — Sous  le  nom  de  méthode' 
américaine  nous  décrirons  les  procédés  opératoires  pré- 
conisés par  Marion  Sims  et  par  son  élève  Bozeman. 

a.  Procédé  de  Sims. 

Position  de  la  malade.  —  La  femme  étant  placée  sur 
une  table,  dans  le  décubitus  latéral  gauche  {voy.  p.  82), 
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est  soumise  &  l'influence  d'un  anesthésique.  La  table, 
située  en  face  d'une  fenêtre  bien  éclairée,  est  recouverte 
d'un  matelas.  Il  ne  doit  y  avoir  sur 
le  matelas  ni  oreiller  ni  coussin. 
On  introduit  un  spéculum  uni- 
valve  (voy.  flg.  192)  qu'un  aide 
saisît  de  la  main  droite,  tandis  que 
de  la  main  gauche  il  relève  les  lè- 
vres du  côté  droit.  Un  autre  aide 
est  chargé  du  chloroforme  ,  un 
troisième,  placé  à  droite  du  chirur- 
gien, éponge  le  sang  qui  s'écoule 
dans  le  vagin  en  se  servant  d'é- 
ponges  montées  sur  des  pinces  à 
coulant  (voy.  fig.  193),  un  qua- 
trième sert  à  présenter  les  instru- 
ments. 

Le  chirurgien  est  assis  à  côté  de  la  malade  et  un  peu 
en  arrière. 

lia  valve  doit  varier  sui- 
vant les  dimensions  du  va-  | 
gin. 

Quand  la  fistule  est  pro-  1 
fonde.  MarionSims  emploie  ■ 
quelquefois  une  spatule  ana- 
l(^e  à  l'écarteur  de  Jobert. 
Denonvilliers  a  fait  construi- 
re pour  cette  opération  un 
spéculum  de    Sims   auquel 
sont  annexées  deux  bran-  j 
-Porte-iponge.         ches  métalliques  {voy.  p.  73, 
Ig.  46)  qui  permettent  de  se  passer  des  écarteurs. 
i"' temps  :  Avivement.  —  Les   instroments   améri-  1 


PlO.  19?. 
Sp^nlnm  de  Sims, 


Fio.  193.  - 
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cains pour  pratiquer  cet  avivement  sont:  de  longs  ci- 
seaux droits  et  coudés  (voy.  fig.  194),  un  bistouri  droit 
(voy.  p.  420,  4,  fig.  208),  deux  bistouris  courbés  :  l'un  sur 


CT 


Fig.  194.  —  Ciseaux  légèrement  courMs  et  foHemenl  coorbés. 

le  plat  et  l'autre  sur  le  bord  {voy.  p.  420.  2,  3,  fig.  208), 
ou  un  bistouri  à  lame  mobile  [voy.  fig.  196),  une  pince 
â  dents  de  souris,  une  érigne-crochet  mousse  ou  pointue 
(voy.p.  420,  5,  7,  Cg.  208). 

Pour  aviver  les  bords  de  la  fistule,  Marion  Sims  fait 
sur  un  des  points  de  la  fistule  une  petite  incision  ver- 
ticale qui  intéresse  la  muqueuse  vaginale  et  un  peu  la 
couche  musculo-vasculaire  sur  une  longueur  de  10  à  12 
millimètres,  saisissant  une  des  lèvres  de  cette  petite 
incision  avec  le  crochet  pointu  ou  la  pince  à  dents  de 
souris,  il  passe  sous  ces  instruments  les  ciseaux  cour- 
bes ou  un  bistouri  (voy.  fig.  197),  et  taille  un  lambeau 
à  base  adhérente.  Il  reporte  le  crochet  qui  se  trouve 
au  sommet  du  lambeau  vers  la  base  de  ce  lambeau, 
et  continue  l'avivcmont  jusqu'à  ce  qu'il  arrive  à  l'un 
des  angles  de  la  fistule.  On  opère  de  la  même  ma- 
nière sur  l'autre  lambeau,  et  l'avivement  se  trouve 
complet. 

L'avivement  ainsi  pratiqué  présente  la  forme  d'un 
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entonsoir  évasé,  mais  n'intérasse  jamais  la  muqueuse 
Tésioale  (voy.  fig.  198). 

n  faut  avoir  soin  qu'aucun  point  de  la  fistule  a'échappe 
&  l'avivement  ;  l'on  ne  doit  pas  craindre  d'entamer  for- 


Fia.  197. 

ATiyamcnt  dM  bordf 

de  la  fistule. 


tnnieDt  le  tissu,  surtout  au  niveau  des  angles  de  la  fis- 
tule où  le  tissu  inodulaire  est  toujours  plus  considé* 
rable. 

2*  tttmps.    Sutures.  —  Marion  Sims  emploie  pour 
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la  suture  des  Qls  d'argent,  et  évite  de  les  faire  péné- 
trer dans  la  vessie. 


Pio.  198.  —  AfimnaDt  en  entonncir  du  -tr^et  de  In  fiitule  (Thomaa). 
a.  Paroi  Taginale;  b,  Muqneaie  vaginale;  ce,  Lignes  de  riDciaion. 


Pour  passer  les  fils,  on  se  sert 
de  petites  aiguilles  courbes  et  dont 
les  bords  ne  sont  pas  tranchants. 
Ces  aiguilles  sont  tenues  entre  les 
mors  d'une  pince  à  anneaux  (voy. 
iig.  199).  Dans  le  chas  des  ai- 
guilles on  passe  un  double  fil  de 
soie,  dont  l'anse  placée  du  côté 
opposé  à  la  pointe  de  l'aiguille  doit 
servira  entraîner  le  fil  métallique. 

L'aiguille  est  enfoncée  perpen- 
diculairement dans  la  muqueuse  à 
1  centimètre  du  bord  de  la  fistule 


FiQ.  ?00.  —  Trajel  de  l'aigu 
aa,  Paroi  Tésicale. 
bl),  Puroi  T«»inaTo. 
e,  Point  d'entre  de  l'Biguille. 
d.  Son  point  de  sortis. 


et  ressort  par  un  mouvement  de 
bascule  qu'on  lui  imprime  au  ni- 
veau du  liséré  marquant  la  limite 
de  la  muqueuse  vésicale  (voy.  fig,  200), 


Fia,  199, 

Aigiiille   moDl^  sur 

pinM  poTl«-nigBi1l( 
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Pour  faciliter  le  passage  de  l'aiguille,  on  soulève 
le  tissu  à  l'aide  d'un  crochet-érigne  (voy.  p.  420,  S« 
Dg.  208). 

Lorsque  l'aiguille  a  traversé  le  tissu  on  en  saisit  la 
pointe  à  l'aide  d'une  pince  et  on  l'extrait.  La  même  ai- 
guille étant  de  nouveau  fixée  entre  les  mors  de  la  pinceà 
anneaux,  on  lui  fait  traverser  la 
lèvre  opposée  de  la  fistule,  mais 
en  suivant  un  trajet  opposé  i 
celui  qui  vient  d'être  indiqué 
{voy.  Qg.  201). 

Dès  qu'un  fil  est  passé  com- 
plètement, on  enlève  l'aiguille, 
et  l'on  fixe  les  deux  bouts  réunis 
dans  une  des  entailles  pratiquées 
sur  une  petite  plaque  de  bois. 
De  la  sorte,  on  n'a  pas  à  redouter 
de  confondre  les  fils. 

Quand  tous  les  fils  de  soie  sont 
placés,  on  reprend  lé  premier, 
et  Ton  passe  dans  l'anse  qu'il 
forme  un  fil  d'argent  que  l'on 
tord  légèrement  et  que  l'on 
aplatit  bien,  pour  que  son  pas- 
sage soit  facile.  Ce  dernier  est 
alors  substitué  au  fil  de  soie. 
Les  bouts  du  fil  d'argent  sont 
légèrement  tordus  ensemble  à  leur  extrémité,  pour 
éviter  toute  confusion.  1!  ne  reste  plus  ensuite  qu'à 
fixer  les  fils  d'une  façon  définitive. 

Le  nombre  des  Dis  varie  nécessairement  avec  l'éten- 
due de  la  solution  de  continuité.  Sims  conseille  de  pla- 
cer ley  sutures  à  S  ou  6  millimètres  les  unes  des  autres, 


FiG.  SOI, 
Aiguille 
conde   lèvre   de   la   fistule 
(Fleetwood  Churchill). 

A,  Point  de  sortie  del'ni- 

B,  Pince  porte- aigu  il  le. 
P,   Bords    de    k   fletule 

T.  Crochet  mousge. 
1, 1,  Paint*  [l'entrée  et  de 
sortie  du  premier  fil  placé. 
2,  Deuiîéme  III. 
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et  de  ne  pas  craindre  de  pratiquer  des  sutures  jusque 
dans  les  angles  de  la  plaie. 


en 


FfO.  »I  et  202.  —  Aiguillas  chaaM-fil  de  Starlin. 

A,  Roue  de«tiii^  A  fsir«  progresser  le  01. 

ce.  Fil. 

D.  ZxaimM  de  Taigiiille. 


Pour  éviter  de  passer  ainsi  successivement  des  fils  de 
soie  et  des  Qls  d'argent,  on  peut  se  servir  d'une  aiguille 
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tabulée,  dite  aiguille  de  Startin,  qui  abrège  considéra-  ' 
blemenl  ce  temps  de  l'opération,  en  permettant  de  pla- 
cer immédiatement  les  fils  d'argent  (voy.  Cg.  20 1  et  202). 


FlO.  E03.  —  Maaiâre  dont  on  doit  tordre  Isa  fils. 


Quand  on  emploie  cet  instrument,  il  est  nécessaire  d'ft 
voir  des  aiguilles  de  courbures  différentes,  et  quelqui 
unes  Tormanl  un  angledroituveclemanche.  Ces  derol 
res  sont  utiles  pour  pratiquer  des  sutures  transversale) 


FI8TCLE3    VÉ8IC0-VA.01NALES.  413 

3*  temps  :  fixation  des  sutures.  —  Quand  tous  les  GI3 
sont  passés,  il  s'agit  do  les  fixer  d'une  façon  déOnitive. 
Pour  cela,  ou  saisit  avec  la  main  droite  les  deux  bouts 
d'un  des  Dis,  et  on  les  engage  dans  la  rainure  d'un 
instrument  nommé  fulcrum  (voy.  ûg.  203),  Ce  dernier 
instrument  est  poussé  avec  la  main  gauche,  le  long 
des  Gis,  au  contact  de  la  muqueuse.  Quelques  tractions 
opérées  sur  les  bouts  du  fil  d'argent  rapprochent  les  lè- 
vres de  la  fistule.  Lorsque  le  rapprochement  de  ces  lè- 
vres est  exactement  fait,  on  confie  les  fils  à  un  aide,  et 
le  chirurgien  saisit  les  fils  rassemblés  dans  la  canne- 
lure du  fulcrum,  avec  une  pince  à  mors  plats  et  coudés. 
On  coupe  les  fils  au  delà  de  la  pince,  à  2  centimètrea 
environ  de  la  plaque  du  fulcrum  ,  et  l'on  fait  la  torsion 
des  CJs  en  faisant  exécuter  à  la  pince  des  mouvements 
de  rotation  sur  son  axe  {voy.  fig.  203). 

On  opère  ainsi  successivement  pour  chaque  suture. 

Avant  de  retirer  le  fulcrum,  il  convient  de  reprendre 
le  fil  avec  la  pince,  et  de  le  recourber,  afin  de  le  placer 


-MrMv. 


Fio.  S04.  —  Sutures  ea  plaça. 
U',  Zi*,  Fils  ea  soie. 
3,  4,  Sutnres  m^uUUquM  en 
GQ,  Sutura  tarmiQ'éa. 


suivant  la  direction  du  vagin,  et  d'éviter  que  son  extré- 
mité ne  soit  offensante  pour  la  paroi  vaginale  posté- 
rieure. 
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Quand  tous  les  fils  sont  ainsi  fixés,  la  suture  ofiBre  la 
disposition  représentée  parla  figure  204. 

Soins  consécutifs.  —  Une  fois  l'opération  terminée, 
la  malade  est  reportée  dans  son  lit  et  placée  dans  le  dé- 
enbitus  dorsal,  les  jambes  fléchies  et  soutenues  par  des 
coussins  ;  puis  on  introduit  une  sonde  à  demeure.  La 
sonde  employée  au  début  par  Sims  avait  la  forme  d*ane 
S  ;  elle  était  faite  d^étain  ou  d'aluminium  ;  sa  forme  spé- 


FiO.  205.  »  Sonde  de  Sims. 

cîale  (voy.  fig.  205)  lui  permettait  de  rester  en  place,  sans 
qu'il  fût  besoin  de  la  fixer  par  aucun  lien.  A  cause  de 
sa  courbure  en  S, le  bec  de  la  sonde  se  relève  en  sens  in- 
verse du  bas-fond  de  la  vessie,  et  Ton  n'a  pas  à  craindre 
qu'elle  vienne  heurter  le  siège  de  la  suture.  Un  urinoir 
est  placé  entre  les  cuisses,  afin  de  recevoir  l'urine  à 
mesure  qu'elle  s'écoule.  Sims  garnit  la  sonde  d'une 
éponge,  pour  éviter  de  mouiller  ie  lit  en  cas  de  dé- 
placement du  vase. 

M.  Sims  a  modifié  récemment  cette  sonde«  Il  lui  a 
donné  la  forme  représentée  fig.  206.  Cette  sonde,  qui 
est  très-courte,  ne  dépasse  guère  Turèthre;  à  son  ex- 
trémité externe  est  fixé  un  tube  en  caoutchouc,  faisant 
office  de  syphon. 


FISTULES    TÉSICO-VAGINAIBS.  415 

On  retire  la  sonde  deux  fois  par  jour,  pour  la  net- 
toyer. 

On  évitera  les  efforts  de  défécation,  en  donnant  un 
centigramme  de  chlorhydrate  de  morphine  matin  et 
soir,  ou  des  pilules  d'extrait  thébaïque  d'un  centi- 
gramme toutes  les  deux  heures. 


1 


FiG.  S06.  —  Dernier  modèle  da  U  tonde  ds  Sims. 


Pour  éviter  les  garde-robes,  pendant  les  huit  ou  dix 
jours  qui  suivent  l'opération,  il  convient  de  donner 
une  alimentation  composée  presque  exclusivement  de 
viandes  rôties. 

Après  quelques  jours,  on  permet  à  la  malade  de  se 
coucher  sur  le  côté  ou  sur  le  dos  ;  mais  on  lui  conseille 
d'éviter  avec  soin  les  mouvements  brusques. 

Du  huitième  au  dixième  jour,  on  procède  à  Venlève- 
ment  des  sutures.  Pour  cela,  on  place  la  femme  dans  le 
décubitus  latéral  gauche,  et  l'on  applique  un  spéculum 
univalve,  plus  petit  que  celui  qui  a  servi  pour  l'opéra- 
tion. Avec  une  pince  tenue  de  la  main  gauche,  on  saisit 
le  fil,  et  l'on  soulève  la  suture.  Quand  on  aperçoit  la 
boucle,  on  coupe  avec  des  ciseaux  un  des  côtés  du  fll,  et 
l'on  tire  sur  le  bout  tordu  pour  retirer  le  Cl.  Quand  tous 
les  fils  sont  enlevés,  on  replace  la  sonde,  on  fait  une 
injection  d'eau  dans  la  vessie,  pour  voir  s'il  ne  s'écoule 
aucune  goutte  de  liquide  dans  le  vagin,  ou  reporte  la 
malade  dans  son  lit,  et  on  laisse  la  sonde  à  demeure 
pendant  cinq  à  six  jours. 


DE    CHIRI'RGIB    OYNECOLOGIQUB. 


b.  Procédé  de  Bozeman. 

Le  procédé  de  M.  Bozeman  ne  diffère  pas  essentiel- 
lement de  celui  de  Sims  ;  il  consiste  dans  un  avivement 
plus  superficie!  que  dans  le  procédé  de  Sims,  et  dans 
l'application  d'une  plaque  de  plomb  qui  a  pour  but  de 
rendre  toutes  les  sutures  solidaires  et  d'immobiliser  1& 
région  opérée. 

M.  Bozeman  pense  que  beaucoup  d'opérationa 
échouent  à  cause  des  lésions  qui  existent  du  côté  de  la 
muqueuse  vaginale;  aussi  s'applique-t-il,  â  les  faire 
disparaître  avant  l'opération.  C'est  la  préparation  i 
l'opération  qui,  dans  la  pratique  de  M.  Bozeman,  est  le 
temps  le  plus  laborieux,  et  le  plus  long,  mais  aussi  le 
plus  essentiel  du  traitement. 

Lorsqu'il  existe  des  brides  cicatricielles  du  vagin, qm 
retiennent  ce  conduit  et  tiraillent  les  lèvres  de  la  plaie, 
M.  Bozeman  fait  tous  ses  efforts  pour  s'en  débarrasser. 
Il  explore  avec  soin  le  vagin  par  lo  toucher  et  par 
l'examen  au  spéculum.  Le  spéculum  auquel  M.Bozemau 
a  recours  est  un  dilatateur  à  deux  valves  latérales  (voy. 
fig.47,p.74),  s'écartant  parallèlement  au  moyen  d'une 
vis.  On  complète  l'écartement  des  parois  vaginales  au 
moyen  d'une  valve  qui  sert  à  relever  la  paroi  posté- 
rieure du  conduit. 

Ce  chirurgien  emploie  encore  une  spatule  qui  sert  à 
tendre  et  à  déplisser  les  parties.  Les  brides  se  trouvent 
ainsi  rendues  évidentes  par  la  saillie  qu'elles  font;  oB- 
pratique  des  incisions  superficielles  à  leur  surface,  et  00 
détermine  l'écartement  de  ces  incisions  par  des  trac- 
lions  et  des  dilacérations  au  moyen  des  indicateurs.  Oa 
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maintient  ensuite  l'écartemenl  des  tissus  par  l'intro- 
duction dans  le  vagin  de  boules  plus  ou  moins  volumi- 
neuses, et  dont  on  augmente  graduellement  le  diamètre 
tous  les  quatre  ou  cinq  jours. 

Les  ulcérations  et  les  incisions  sont  touchées  Iré- 
guemmenl  avec  une  solution  de  nitrate  d'argent,  qui 
favorise  la  cicatrisation  des  excoriations,  diminue  la 
douleur,  et  rend  les  bords  de  la  Qstule  plus  souples.  Les 
incisions  et  les  dilacérations  doivent  être  faites  avec 
précaution,  afin  de  ne  pas  s'exposer  à  déchirer  les  pa- 
rois vaginales  dans  une  trop  grande  profondeur  ;  d'où 
pourrait  résulter  une  ouverture  du  péritoine. 

On  doit  procéder  de  temps  à  autre  à  une  nouvelle 
inspection  des  parties  aQn  d'inciser  les  brides  qui  font 
encore  obstacle  à  la  dilatation. 

Ce  traitementpréparatoire  dennandesouventquelques 
semaines.  Chez  une  malade  opérée  par  M.  Bozeman, 
dans  le  service  de  Dolbeau  et  dont  M.  Berger  nous 
a  fourni  lu  relation,  il  a  fallu  plusieurs  mois  d'efforts 
persévérants  pour  arriver  à  rétablir  le  calibre  et  l'exten- 
sibilité du  vagin  (1). 

Lorsque  lo  conduit  vaginal  est  ainsi  préparé,  on 
procède  k l'opération. 


Position  à  donner  à  la  malade.  —  M.  Bozeman  place 
la  patiente  dans  te  décubitus  antérieur.  Cette  posture 
est  assurée  par  l'emploi  d'un  lit  spécial  (voy.  fig.  207). 
Ce  lit  est  composé  d'un  coussin  sur  lequel  la  poitrine, 
le  cou  et  la  tète  reposenthorizontalemenl.  Il  com,prend 
encore  des  coussins  qui  immobilisent  les  genoux  et  une 


(l)  Annaitt  dt  Gunécologù,  t.  V,  p.  Ki6. 
TB.    Dl  CUIB.   GYHKC. 
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sangle  qui  sert  à  maintenir  le  tronc  en  passant  sur  la 
région  lombaire. 

Cette  position  permet  à  l'opérateur  d'avoir  sous  les 
yeux  la  paroi  antérieure  du  vagin  qui  se  présente  dans 
la  position  horizontale;  elle  évite  aussi  la  hernie  de  la 
muqueuse  vésicale  à  travers  l'orifice  de  la  ûstule,  à 


[X)ur  l'opilralioii  de  la  flatula  véaico-vaginale. 


cause  de  Tabsence  de  pression  des  intestins  qui  ne 
viennent  pas  refouler  la  vessie. 

Lamalade  étant  ûxée  sur  le  lit,  on  procède  à  l'anes- 
thésie.  La  pression  de  la  cage  thoraciquc  sur  le  Ut  gêQ^ 
sans  doute  quelque  peu  le  mouvement  des  côtes,  mate  1 
les  contractions  dudiaphragme  suffisent  pour  assurer  ^  J 
fonclionnement  de  la  respiration.  Néanmoins  il  fî»-^ 
surveiller  avec  soin  l'administration  de  l'anesthésiqu: 

1"  temps.  Avivement.  —  Il  est  pratiqué  sur  tôt* 
l'épaisseur  des  lèvres  de  ia  fistule  mise  à  découvertav' 
un  spéculum  univalve  en  exceptant  toutefois  la  m* 
■        «e  vésicale.  On  sépare  la  vessiedesparoisvaginal-* 
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par  une  dissection  minutieuse,  puis  on  résèque  tout 
autour  do  la  fistule  un  ruban  étroit  de  parties  molles, 
l'avivement  ainsi  pratiqué  est  perpendiculaire  à  la  sur- 
face vaginale  et  n'a  point  lieu  en  surface.  Cette  façon 
de  procéder  est  celle  qui  nous  aétéindiquée  par  M.  Ber- 
ger, quia  vu  opérer  récemment  M.  Bozeman  (4).  Elle 
diffère  quelque  peu  de  l'avivement  auquel  cet  auteur 
avait  recours  il  y  a  quelques  annés  et  qu'il  faisait  sur- 
tout ea  surface. 

On  procède  à  cet  avivement  avec  des  bistouris  à  long 
manche  (voy.  1,  2,  3,  4,  fig,  208)  et  en  partie  avec  des 
ciseaux  coudés  vers  les  branches,  mais  dont  la  cour- 
bure diffère  pour  la  demi-circonférence  droite  et  pour 
la  demi-circonférence  gauche  de  la  fistule.  On  soutient 
les  bords  de  la  fistule  au  moyen  d'un  tenaculum  de  Sims 
(voy.  S,  fig.  208)  ou  d'une  pince  à  dents  de  souris. 

2'  temps.  Suture.  —  Elle  se  fait  en  deux  temps.  On 
passe  d'abord  des  fils  de  soie  simples  et  non  en  anses. 
Ces  fils  servent  à  passerplustard  des  fils  d'argent,  le  fil 
de  soie  est  passé  à  l'aide  d'une  aiguille  montée  sur  un 
porte-aiguille.  L'aiguille  estplongée  à  S  ou  fimillimètres 
du  bord  de  la  fistule  ;  elle  est  ensuite  poussée  obfiquement 
de  façon  à  sortir  entre  la  paroi  vaginale  avivée  et  la  mu- 
queuse vésicale.  On  l'extrait  au  moyen  de  pinces  et  on 
la  fait  pénétrer  dans  la  lèvre  opposée,  mais  en  suivant 
un  trajet  inverse  de  celui  qui  vient  d'être  indiqué.  On 
facilite  le  passage  de  l'aiguille  en  accrochant  les  bords 
de  la  fistule  avec  le  tenaculum  de  Sims  {voy.  S,  Gg.  208). 
Lorsque  tous  les  fils  d'attente  sont  passés  on  entortille 
l'extrémité  d'un  de  ces  fils  autour  d'un  fiid' argent  fort  et 


(l)  Annales  de  Oi/'iécologit,l.  V,  p,  i39  et  France  médicale. 


i 
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résistant  qu'on  replie  à  une  petite  distance  de  son  extré- 
mité, qu'on  écrase  ensuite  sur  le  fil  de  soie  àl'aided'une 
forte  pince, et  qu'on  faitpasserentirantsurle  fildesoie. 

Pour  éviter  de  tirailler  les  lèvres  de  la  plaie,  M.  Boze-  i 
man  opère  la  traction  en  plaçant  le  fil  de  soie  sur  une  J 
petite  fourche  qui  sert  de  poulie  de  renvoi. 


Fio,  208.  —  loBtrumaDls  pour  l'oiiéralion  de  la  lislule   ïéaîco-taKÎntJ*  1 
(procédi^  de  Bozeman). 

1,  BUlouri  droit  boutonna. 
S,  Bistouri  coudé  sur  te  ])lat. 

3,  Biatcuri  coudé  sur  le  troucliaut. 

4,  Bistouri  droit  folnlu. 

5,  Croclwt  brigue. 

6,  Ajusteur  de  la  suture,  vu  de  face  et  vu  Ae  profll. 

7,  CruclieL  mousse. 


Le  volume  considérabledesfilsd'argentetl'épaisseur  J 
des  parties  molles  comprises  dansl'anae  de  filpennetJ 
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employer  qu'un  nombre  restreint  de  sutures.  Cinq 
à  six  fils  suffisent  Ri!'nêralement, 

<V  temps.  Fixation  des  suturea.  —  L'opérateur  passe 
alors  les  extrémités  de  chaque  fil  dans  un  pertuis  creusé 
sur  une  plaque  d'acier  montée  sur  un  long  manche, 
et  glisse  cette  plaque  jusqu'au  contact  des  tissus 
(voy,  6,  ûg.  208).  Une  légère  traction,  opérée  alors  sur 
les  ûls,  amène  les  lèvres  de  la  listule  au  contact  l'une 
de  l'autre.  Lorsque  cette  manœuvre  a  été  ainsi  répétée 
pour  tous  les  fds  et  que  les  lèvres  sont  bien  rappro- 
chées, M.  Bozeman  taille  une  plaque  de  plomb,  de  1  à 
2  millimètres  d'épaisseur,  à  laquelle  il  donoe  la  forme 
de  la  Qstule,  et  dont  il  arrondit  avec  soin  les  angles 
(voy.  flg.  209). 


FiG.  H»,  !10  et  !11.  —  Sutura  dans  le  procàJé  de  Boienisn. 


On  donne  une  certaine  concavité  à  la  plaque,  afin 
qu'elle  se  moule  exactement  sur  la  surface  du  tissu, 
puis  on  la  perce  d'un  nombre  de  trous  égal  à  celui  des 
points  de  suture  et  à  une  distance  convenable,  pour 
correspondre  exactement  aux  fils.  On  introduit  dans 
chacun  des  trous  les  deux  chefs  du  point  de  suture  qui 
lui  correspond,  et  l'on  pousse  la  plaque  au  contact  de  la 
fistule,  en  se  servant  du  fulcrum  représenté  fig,  203  et 
en  opérant  une  certaine  traction  sur  les  fils.  Lorsque  la 
plaque  est  bien  appliquée  et  que  la  fistule  est  bien  fer- 
mée, ce  dont  on  doit  s'assurer  en  poussant  une  injec- 
tion dans  la  vessie,  on  passe  les  deux  chefs  de  chaque 
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fil  dans  un  grain  de  plomb  (voy.  fig.  210)  que  l'on  fait 
glisser  jusqu'au  contact  de  la  plaque  de  plomb  (voy. 
fig.  211),  et  que  l'on  écrase  à  l'aide  d'une  forte  pince. 

Soins  consécutifs.  —  Une  fois  la  suture  terminée,  on 
introduit  une  sonde  de  Sims  dans  la  vessie. 

Cette  sonde  reste  en  place  plus  ou  moins  longtemps, 
suivant  qu'elle  est  plus  ou  moins  bien  supportée  par  la 
vessie,  et  qu'elle  s'altère  ou.  non  au  contact  de  l'urine. 

La  suture  reste  en  place  huit  à  dix  jours.  Au  bout 
de  ce  temps,  on  l'enlève  de  la  façon  suivante  :  on  coupe 
les  fils  entre  le  grain  de  plomb  et  la  plaque  ;  cette  der- 
nière, n'étant  plus  soutenue,  tombe  en  général  d'elle- 
même.  Lorsque  la  plaque  est  retirée,  on  écarte  l'un  de 
l'autre  les  deux  chefs  de  l'anse  métallique,  et  l'on  extrait 
les  fils,  en  tirant  doucement  sur  l'une  de  leurs  extré- 
mités. 

FISTULES  QUI  RÉCLAMENT  UNE  OPÉRATION  SPÉCIALE. 

a 

Il  arrive  quelquefois  que  les  fistules  présentent  une 
disposition  particulière  qui  ne  permet  pas  d'en  obtenir 
la  guérison  à  Taide  des  procédés  précédemment  indi- 
qués. Il  faut  alors  recourir  à  des  opérations  spéciales, 
que  nous  allons  faire  connaîire.  Les  fistules  dans  les- 
quelles il  faut  ainsi  intervenir  d*une  façon  spéciale  sont 
les  fistules  utéro-vaginales,  vésico-utéro  vaginales,  les 
fistules  avec  perte  de  substance  considérable,  ou  celles 
dans  lesquelles  Turetère  vient  s'ouvrir  dans  le  vagin. 

A.  Fistules  utéro-vaginales. 

Dans  cette  variété  de  fistules ,  la  communication 
a  lieu  entre  la  vessie  et  l'utérus,  dans  un  point  plus 
ou  moins  élevé  du  col.  L'opération   consiste  à  fen- 
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dre  la  lèvre  antérieure  jusqu'à  Jce  qu'on  arrive  à  l'o- 
rifice de  la  fistule;  on  avive 
ensuite  les  bords  de  cette  dci^ 
nière  ,  et  l'on  passe  les  fils 
transversalement,  comme  le 
montre  la  figure  212. 

Il  peut  se  faire  que  la  fistule 
soit  très-élevée,  et  qu'il  soit 
impossible  de  l'atteindre  ;  on 
n'a  alors  pour  ressource  que  de 
pratiquer  l'oblitération  du  col, 
FiG.  21!.  au  moyen  de  la  suture.  La 

F jtiuiB  uiêro-TagiDale.        menstruation  s'effectue  alors  à 

La  figure  montra  k  lèvre  , 

KDUrienre  du  col  fenJua  et     travers  la  vessie. 


B.  Fistules  vésico-utéro- vaginales, 

Lorsque  la  destruction  s'étend  jusqu'au  col  et  ne 
pénètre  pas  dans  la  cavité  de  l'utérus,  on  se  sert 
de  la  lèvre  antérieure  pour  obstruer  l'orifice.  L'avi- 
vement  porte  alors  d'un  côté  sur  la  cloison  vésico- 
vaginale  et  de  l'autre  sur  le  tissu  utérin  lui-môme;  les 
fils  sont  passés  d'avant  en  arrière  de  façon  à  réunir 
le  col  avec  la  cloison.  La  suture  une  fois  pratiquée  a 
l'aspect  représenté  dans  la  figure  2i3. 

Si  la  lèvre  antérieure  de  l'utérus  est  elle-même  dé- 
truite il  faut  se  servir  de  la  lèvre  postérieure  du  col 
pour  obtenir  l'oblitération.  Les  sutures  sont  en  ce  cas 
passées  de  façon  à  réunirla  cloison  vésico- vagin  aie  à  la 
lèvre  postérieure  du  col  (i)  {voy.  fig.  214).  Il  résulte  de 

(1)  BerrgoU.  Caz.  mid,  de  Slr-asliourg,  1 S72,  p,  GS. 
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cette  dispositioQ  que  le  col  s'ouvre  dans  la  vessie  et  que  j 
la  menstruation  s'effectue  au  travers  de  cet  organe. 


FiQ.  213.  —  Uvre  anWri 


C.  Fistules  avec  destruction  étendue  de  la  paroi 
véaico-vaginale. 


Lorsque  la  destruction  comprend  une  étendue  consi- 
dérable de  la  paroi  vOsico-vaginale,  l'oblitération  de 
l'orifice  peut  être  obtenue  en  pratiquant  Vélytro- 
plastie  qui  consiste  à  prendre  un  lambeau  sur  l'une 
des  fesses  (JobcrL)  ou  sur  la  partie  postérieure  i 
vagin  (Velpeau  et  Le  Roy  d'ÉtioUes)  et  à  en  suturer  leg 
bords  avec  ceux  de  la  Qstulc  préalablement  avivés  ;  maiffl 
cette  opération,  en  raison  de  la  difficulté  de  son  exécu- 
tion, est  aujourd'bui  presque  complètement  abandonné* 
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On  peut  encore  remédier  h  l'incontinence  qui  résulte 
des  perles  de  substance  étendues  de  la  cloison  vésico- 
vaginale  par  l'oblitération  du  vagin  ou  holpokleisis. 
Cette  opération,  qui  a  été  pratiquée  pour  la  première  fois 
par  Simon  de  Beidelberg,  consiste  à  enlever  une  bande 
de  la  muqueuse  vaginale  sur  les  parois  antérieures  et 


Fio.  2U.  —  Lèvre 


postérieures  et  à  réunir  les  surfaces  d'avivement  au 
moyen  de  la  suture  (voy.  flg.  2^5)  ;  une  sonde  est 
placée  dans  la  vessie  aQn  de  maintenir  cet  organe 
en  état  de  vacuilé  jusqu'à  ce  que  la  réunion  soit  efTec- 
tuée.  Le  professeur  Simon  pratique  l'oblitération  juste 
au-dessous  de  la  perle  de  substance. 

Lorsque  le  vagin  est  ainsi  oblitéré,  la  vessie  elle  vagin 
à  sa  partie  supérieure  forment  un  cloaque  dans  lequel 
l'urine  et  le  sangdes  menstrues  s'accumulent.  L'urine, 
par  sou  contact,  irrite  le  vagin  et  détermine  souvent 
des  inflammations  graves.  Le  seul  avantage  qui  résulte 


k 
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de  l'opération  réside  dans  la  possibilité  d'évacuer  o 
liquides,  à  volonté,  à  travers  l'urèthre. 

LeD''Boz8rQan  remédie  aux  grandes  pertes  de  su] 
stance  de  la  foçon  suivante  :  il  attire  chaque  jour  l'utén 


Fia.  215.  —  Oblit^rniioa  du  vagin  (Simon). 


en  bas  pendant  plusieurs  semaines,  au  moyen  d'unff 
pince  de  Museux  implantée  sur  le  col.  Lorsque  l'utérus 
est  suffisamment  abaissé,  i!  pratique  l'avivement  du 
col  et  du  bord  de  la  cloison  et  réunit  ces  organes  ail  _ 
moyen  de  la  suture. 
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I  vue  de  faciliter  l'adhésion,  on  peut  fendre  de 
chaque  côté  le  col  jusqu'à  son  insertion  vagtnole,  la 
partie  dénudée  vient  alors  remplir  aisément  la  perte  de 
substance  de  la  cloison  vésico-vaginale. 

D.  Fistules  dans  lesquelles  l'uretère  vient  s'ouvrir 
dans  le  vagin. 

Lorsqu'il  existe  une  perte  de  substance  un  peu  éten- 
due du  bas-fond  de  la  vessie,  un  des  uretères  peut  se 
trouver  compris  dans  la  perte  de  substance,  et  son  extré- 
mité inférieure  peut  alors  s'ouvrir  sur  la  paroi  vagi- 
nale. U  est  bon  d'être  prévenu  de  cet  accident  qui  ex- 
pose à  la  production  d'un  écoulement  continu  d'urine 
pnr  le  vagin,  aprôs  une  opération  de  fistule  vésico-vagî- 
nale.  On  pourrait  remédier  à  cet  accident,  comme  l'a 
fait  M.  Lannelongue  chez  une  malade  dontil  a  commu- 
niqué l'observation  à  la  Société  de  chirurgie,  en  fendant 
l'uretère  dans  une  certaine  longueur  j'i  l'aide  d'une 
chaîne  d'êcraseur  qu'il  insinua  dans  ce  conduit  et  qu'il 
fit  sortir  dans  la  vessie  à  environ  1  centimètre  de  son 
point  d'entrée  (1). 

ARTICLE  VII. 
FISTULKS  RECTO-VAGINALES.  ' 


Les  fistules  recto-vaginales  consistent  en  une  com- 
munication entre  le  vagin  et  le  rectum. 

Ces  fistules  présentent  des  dimensions  variables;  tan- 
tôt elles  sont  représentées  par  un  trajet  étroit  admet- 
tant un  stylet,  ou  une  sonde  de  petite  dimension  :  tao- 
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tôt  elles  consistent  en  un  orifice  permettant  Tintroduc- 
tion  de  la  pulpe  digitale. 

Deux  procédés  sont  généralement  employés  pour 
obtenir  l'oblitération  de  ces  fistules  :  la  réunion  par 
seconde  intention  au  moyen  de  la  cautérisation  et  la 
réunion  immédiate  par  la  suture. 

A.  Cautérisation.  —  Les  trajets  fistuleux  de  petite 
dimension  causent  en  général  peu  de  gêne  aux  femmes, 
pourvu  toutefois  que  les  matières  contenues  dans  le 
rectum  présentent  une  certaine  csnsistance  qui  les  em- 
pêche de  s'épancher  dans  le  vagin.  C'est  à  ces  fistules 
étroites  que  la  cautérisation  est  particulièrement  appli- 
cable. 

Cette  cautérisation  se  pratique  à  Taide  d'un  stylet 
rougi  au  feu  ou  au  moyen  d'un  thermo-cautère  filiforme 
(voy.  fig.  88,  p.  208),  ou  d'un  fil  de  platine  rougi  par 
l'électricité.  Si  Ton  se  trouve  obligé  de  répéter  la  cauté- 
risation, comme  cela  a  lieu  le  plus  souvent,  il  faut 
attendre  que  Teschare  soit  tombée  depuis  plusieurs 
jours,  afin  de  laisser  aux  bourgeons  charnus  le  temps 
do  se  produire. 

B.  Suture.  —  Lorsque  l'orifice  fistuleux  présente 
une  étendue  tant  soit  peu  considérable,  il  est  néces- 
saire d'en   obtenir  l'oblitération  par  la  suture  après  . 
avivement  préalable  du  trajet  et  des  bords  de  la  solu- 
tion de  continuité. 

La  malade  étant  placée  dans  le  décubitus  dorsal,  on 

» 

introduit  dans  le  vagin  un  spéculum  de  Sims  qui  sert  à 
relever  la  paroi  antérieure  de  ce  conduit.  Quant  aux 
parois  latérales  elles  sont  écartées  au  moyen  de  deux 
valves.  On  pratique  l'avivement,  non-seulement  du  Ira- 
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jet  de  la  fistule,  mais  encore  de  ses  abords  jusqu'à  une 
distance  de  1  à  2  centimètres,  comme  s'il  s'agissait 
d'une  fistule  vésico-vaginale.  Pour  faciliter  cette  ma- 
nœuvre, on  fait  saillir  la  cloison  en  faisant  placer  le 
doigt  d'un  aidu'  entouré  de  ouate  dans  le  rectum,  ou  en 
se  servant  de  la  pince  imaginée  par  M.  Tillaux  et  qui  a 
pour  but  d'empêcher  l'opérateur  d'être  gêné  par 
l'écoulement  du  sang.  Cette  pince,  analogue  à  celle  que 
Desmarres  a  fait  construire  pour  l'opération  des  kystes 
des  paupières,  est  terminée  d'un  côté  par  une  plaque 
que  l'on  introduit  dans  le  reutum  et  de  l'autre  par  un 
large  anneau  qui  comprime  les  bords  de  la  Cstule  contre 
la  plaque  précédente  (voy.  fig.  216). 


Fia.  216.  —  Pioce  de  Tillaux  pour  l'opiiratioa  de  la  Ustule 
reclo-YHginala. 

Lorsque  l'avivement  est  bien  fait  on  applique  une 
suture  métallique,  mais  en  ayant  soin  de  ne  pas 
I  comprendre  le  rectum  dans  l'anse  de  la  suture  afin 
d'éviter  le  ténesme  de  ce  conduit.  Les  sutures  de- 
vront être  rapprochées  et  embrasser  le  plus  de  mu- 
queuse vaginale  possible."  Les  fils,  dit  M.  Richet, de- 
vront passer  au  devant  des  bords  de  la  fistule,  de  telle 
8orte  que  ces  bords  soient  rejetés  vers  le  rectum  afin 
de  faire  saillir  l'intestin  sous  forme  de  crête,  de  chaque 
■  côté  de  laquelle,  glisseront  les  matières  contenues  dans 
rrintestÎQ  ;  on  évitera  ainsi  la  pénétration  de  ces  ma- 
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tières  entre  les  lèvres  de  la  solution  de  continuité  »  ((). 

On  videra  avec  soin  l'intestin  à  l'aide  d'un  léger 
purgatif  administré  la  veille  de  l'opération^  et  le  matin 
même  en  faisant  prendre  un  lavement  d'eau  tiède. 
Après  l'opération  il  convient  d'obtenir  le  repos  de  l'in- 
testin, pendant  plusieurs  jours,  au  moyen  de  petites 
doses  d'opium,  —  un  centigr.  d'extrait  thébaïque  pris 
toutes  les  deux  heures  par  exemple.  On  évitera  l'accu- 
mulation des  gaz  en  introduisant  chaque  jour  dans  le 
rectum,  à  deux  ou  trois  reprises,  une  canule  en  gomme. 
Cette  canule  ne  doit  pas  être  laissée  à  demeure,  car 
elle  aurait  pour  résultat  de  solliciter  la  contractilité 
des  sphincters  et  irait  dès  lors  à  rencontre  du  but 
qu'on  se  propose. 

MM.  Richet,  Gosselin  et  Gaillard  Thomas  conseil- 
lent de  pratiquer,  au  moment  de  l'opération,  la  dilata- 
tion forcée  de  l'anus  afin  d'obtenir  une  paralysie  mo- 
mentanée du  sphincter  qui  permet  le  libre  écoulement 
des  gaz  et  empêche  la  distension  de  Tintestin. 

Cette  dilatation,  au  dire  des  auteurs  qui  précèdent, 
est  de  la  plus  grande  importance. 

Quand  toutes  les  sutures  sont  serrées,  on  recourbe 
les  extrémités  des  fils  parallèlement  à  la  paroi  vagi- 
nale au  moyen  d'une  pince.  Cette  précaution  est  utile 
pour  empêcher  le  vagin  d'être  irrité  par  la  présence 
des  fils  métalliques. 

Les  sutures  sont  enlevées  du  S"*  au  10*  jour,  ainsi 
qu'on  le  fait  pour  la  fistule  vésico- vaginale. 

Pour  éviter  les  garde-robes  on  devra  nourrir  l'opé- 
rée avec  des  aliments  donnant  peu  de  résidus,  tels  que 


(1)  Eiohet.  Àrmales  de  gynécologie é  T.  I,  p.  401  ^ 
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3S^us  de  viande,  des  bouillons,  du  lait,  une  petite 
quantité  de  viande. 

Lors  de  la  première  garde-robe  on  administrera  un 
lavement  d'eau  tiède  pour  délayer  les  matières  et  em- 
pêcher une  dilatation  trop  considérable  des  parties. 

Nous  ne  parlerons  pas  de  la  suture  pratiquée  par  le 
rectum,  l'opération  est  difficile  et  n'a  pas  donné  de 
résultats  satisfaisants. 


CaiAPITRE  V. 

OPÉRATIONS 
QUI    SE    PRATIQUENT    SUR    L'UTÉRUS 

ARTICLE  I. 
PONCTION  DE  L'UTÉRUS. 

I!  arrive  quelquefois,  mais  rarement  à  la  vérité,  que 
le  col  est  imperforé  congénitalement  ou  qu'il  s'est  obli- 
téré à  la  suite  d'un  accouchement  ou  d'une  opération. 
L'oblitération  ayant  pour  résultat  de  produire  une  accu- 
mulation du  sang  menstruel  dans  l'utérus,  il  devient 
nécessaire  de  pratiquer  une  ouverture  qui  permette 
l'évacuation  de  ce  liquide.  Cette  ouverture  est  faite  au 
moyen  d'un  trocart  par  deux  voies  diPTérenles  qui  sont 
le  vagin  et  le  rectum. 


A.  Ponction  par  le  vagin.  —  La  direction  de  l'utérus 
étant  exactement  connue  par  le  toucher  vaginal  et  rec- 
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tal,  et  par  la  palpation  abdominale,  on  glisse  le  doigt 
indicateur  de  la  main  gauche  au  contact  du  col, de  façon 
que  la  pulpe  soit  placée  au  centre  du  museau  de 
tanche,  on  glisse  alors  sur  ce  doigt  un  trocart  légère- 
ment courbe  et  dont  la  pointe  a  été  quelque  peu  reti- 
rée dans  le  tube,  afin  de  ne  pas  s'exposer  à  léser  les 
parties.  Lorsque  l'extrémité  de  la  canule  est  arrivée  au 
centre  du  col,  on  fait  saillir  la  pointe  de  l'instrument 
et  on  pousse  dans  la  direction  du  corps  utérin,  qu'un 
aide  fixe  avec  soin  au  moyen  de  la  main  pressant  sur 
sa  partie  supérieure,  à  travers  la  paroi  abdominale;  on 
s'arrête  dès  que  l'on  sent  un  défaut  de  résistance,  on  re- 
tire le  poinçon,  et  on  glisse  dans  la  canule  une  sonde 
molle  qu'on  laisse  à  demeure  jusqu'à  ce  que  l'évacua- 
tion soit  complète.  Il  est  bon  d'attacher  un  fil  à  la  sonde 
dans  la  crainte  que  cet  instrument  ne  pénètre  tout  en- 
tier dans  l'utérus. 

L'évacuation  doit  se  faire  lentement  afin  d'éviter  un 
retrait  trop  brusque  de  la  matrice  et  l'entrée  de  l'air 
dans  cet  organe. 

Lorsque  tout  le  liquide  s'est  écoulé,  il  faut  maintenir 
l'orifice  béant  en  y  passant  des  bougies  ou  en  recourant 
à  la  dilatation  avec  des  tiges  de  laminaria  ou  des 
éponges  préparées. 

S'il  survenait  une  décomposition  des  fluides  conte- 
nus dans  l'organe,  on  ferait  des  injections  et  des  la- 
vages avec  de  l'eau  phéniquée  ou  un  liquide  antiputride. 

B.  Ponction  par  le  rectum.  —  La  ponction  par  ce 
conduit  ne  doit  être  pratiquée  que  si  l'opération  par  le 
vagin  est  absolument  impraticable. 

Avant  d'enfoncer  le  trocart  il  faut  s'être  assuré  de  la 
position  exacte  occupée  par  le  corps  de  l'utérus.  L'in- 
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strumeat  est  d'ailleurs  enfoncé  en  prenant  les  précau- 
tions indiquées  précédemment  pour  la  ponction  par  le 
vapn. 

Dangers.  —  L'opération  par  le  rectum  est  très-sou- 
vent suivie  de  péritonite  à  cause  de  l'épanchement 
presque  inévitable  d'une  certaine  quantité  de  sang 
dans  la  cavité  séreuse  au  moment  où  l'on  retire  le  tro- 
cart.  Le  cul-de-^ac  péritonéal  rétro-utérin  tapissant 
toute  la  face  postérieure  de  l'utérus  et  descendant  même 
sur  le  vagin,  le  trocart  traversera  de  toute  nécessité  ce 
cul-de-sac  avant  d'arriver  h  l'utérus,  mais  heureuse- 
ment il  existe  assez  souvent  des  adhérences  des  deux 
feuillets  dupérîloine,  à  ce  niveau,  à  cause  de  l'irritation 
qui  s'est  produite  sous  l'influence  de  l'accumulation  du 
sang  dans  la  matrice. 


Lors 


ARTICLE  II. 
INCISION  DU  COL. 


îrsque  le  col  est  rétréci  congônitolement  ou  consé- 
cutivement à  une  maladie  ou  à  une  opération  pratiquée 
sur  lui,  il  peut  être  nécessaire  d'élargir  cet  orifice,  soit 
pour  favoriser  l'écoulement  du  sang  menstruel,  soit 
pour  permettre  d'extraire  un  polype  contenu  dans 
l'utérus,  soit  enfin  pour  explorer  la  cavité  de  l'organe 
ou  pour  faire  cesser  la  stérilité. 

Les  rétrécissements  du  col  peuvent  aussi  résulter 
d'une  flexion  du  col  de  l'utérus.  Le  col  s'infléchîssant,  le 
canal  cervical,  au  pointoû  lallexionse  produit,  s'aplatit 
et  empêche  le  libre  écoulement  du  sang  menstruel. 

La  dilatation  conseillée  par  quelques  auteurs  dans 

TR.   DB  UHIH.   GïflÉC.  38 


434  TRAITÉ  ÉLÉMENTAIRE  DE   CHIRURGIE   GYNÉCOLOGIQUE. 

les  rétrécissements  du  col  ne  donne  pas  de  résultats 
satisfaisants,  à  cause  de  la  nature  musculaire  du  canal 
cervical  qui  permet  au  rétrécissement  de  se  repro- 
duire dès  que  le  corps  dilatant  est  enlevé  ;  aussi  ne  fai- 
sons-nous que  mentionner  ce  moyen  sans  nous  y 
arrêter.  Disons  cependant  que  la  dilatation  peut  rendre 
quelques  services  quand  Torgane  est  fléchi,  en  fsdsant 
disparaître  Tangle  de  flexion  et  en  rétablissant  la  di- 
rection de  l'axe  cervico-utérin. 

Parmi  les  opérations  que  nous  allons  passer  en  revue, 
plusieurs  sont  applicables  au  cas  où  Tutérus,  simple- 
ment rétréci,  n'a  pas  subi  d'inflexion.  Lorsque  l'organe 
est  antéfléchi  Sims  a  conseillé  une  opération  à  laquelle 
nous  consacrerons  quelques  lignes. 

§   I.  —  OPÉRATIONS  APPLICABLES  AUX  RÉTRÉaSSEMENTS 
DU   COL,   LORSQUE  LE  COL   n'eST  PAS   INFLÉCHI. 

A.  Procédé  de  Simpson. —  Simpson  pratiquait  l'inci- 
sion latéralement  au  moyen  de  l'hystérotome  qui  porte 
son  nom  et  qui  se  compose  d'une  gaine  dans  laquelle 
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FiG.  217.  —  Hystérotome  de  Simpson. 

est  cachée  une  lame  que  l'on  fait  saillir  à  volonté  et 
dont  on  règle  l'écartement  au  moyen  d'une  vis. 

Lorsqu'on  veut  se  servir  de  cet  hystérotome  on  en 
fait  pénétrer  l'extrémité  dans^le  col  à  la  hauteur  voulue 
et  au  delà  de  .l'orifice  utérin,  si  on  le  juge  utile  ;  on 
fait  saillir  ensuite  la  lame  et  l'incision  a  lieu  en  reti- 
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rant  l'instrument.  On  répète  ensuite  la  même  manœu- 
vre du  côté  opposé. 

On  arriîte  l'écoulement  du  sang  en  plaçant  sur  ta  sur- 
face sestionnée  une  boulette  de  ouate  imbibée  d'une 
solution  de  perchlorure  de  fer. 

Pour  obtenii' simultanément  l'incision  des  deux  côtés 
du  col,  on  a  inventé  des  hystérotomes  à  deux  lames. 
Avec  ces  instruments  dont  les  lames  s'écartent  égale- 
ment de  chaque  côttj  de  la  tige  prolectrice,  on  est 
exposé,  si  le  tissu  utérin  est  plus  résistant  d'un  côté 
que  de  l'autre,  à  pratiquer  des  incisions  de  profondeur 
inégale,  aussi  convient-il  de  ne  manier  ces  hystéro- 
tomes qu'avec  les  plus  grandes  précautions  tiQn  de  ne 
pas  s'exposer  à  pénétrer  au  delà  d'une  certaine  pro- 
fondeur. 

B.  Procédé  de  Sims.  —  Le  col  étant  mis  à  découvert 
au  moyen  d'un  spéculum,  on  lise  l'utérus  avec  un  téna- 
culum  et  l'on  coupe  le  col  de  chaque  côté^  jusque  près 


Fia.  218.  —  Ciaeaai  de  Kuchenmeisler. 

de  ses  insertions  vaginales,  à  l'aide  d'une  paire  de  forts 
ciseaux  ;  une  dos  lames  des  ciseaux  est  introduite  dans 
le  col  tandis  que  l'autre  est  placée  à  l'extérieur  de  l'or- 
gane. 
On  peut  se  servir  très-avantageusement  pour  opérer 
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cette  section,  des  ciseaux  de  Kuchenmeister  dont  une 
des  lames,  celle  qui  reste  en  dehors  du  col,  présente  à 
son  extrémité  un  crochet  qui  pénètre  dans  le  tissu  uté- 
rin et  empêche  l'instrument  de  glisser  (voy.  fig.  218). 

Lorsque  les  deux  incisions  sont  pratiquées,  on 
éponge  le  sang  qui  s'écoule  et  Ton  fait  pénétrer  au  delà 
de  roriûce  interne  un  bistouri  boutonné  dont  la  lame 
peut  prendre  des  inclinaisons  diverses  et  qui  sert  à  sec- 
tionner cet  orifice  à  droite  et  à  gauche  (voy.  fig.  222). 
On  introduit  ensuite  dans  le  col  une  petite  boulette  de 
coton  imbibé  de  glycérine  phéniquée,  et  Ton  applique 
un  tampon  dans  le  vagin. 

La  malade  reste  au  lit  pendant  les  quinze  jours 
qui  suivent  l'opération.  On  enlève  le  tampon  au  bout 
de  vingt-quatre  heures.  Le  troisième  jour,  pour  empê- 
cher la  réunion  des  lèvres  de  la  solution  de  continuité, 
on  introduit  une  sonde  et  l'on  applique  un  nouveau 
tampon  phéniqué.  Cette  manœuvre  doit  être  répétée 
tous  les  deux  jours,  sous  peine  de  voir  le  col  se  rétracter 
et  revenir  aux  dimensions  qu'il  présentait  avant  l'opé- 
ration. 

L'incision  ainsi  pratiquée  donne  le  plus  souvent  des 
résultats  satisfaisants,  mais  il  arrive  quelquefois  que 
le  rétrécissement  se  reproduit,  malgré  toutes  les  pré- 
cautions prises. 

G.  Procédé  de  Gaillard  Thomas.  —  Gaillard  Tho- 
mas (1)  a  modifié  légèrement  cette  opération.  L'inci- 
sion, qui  comprend  l'orifice  interne  du  col  et  s'étend  à 
toute  rétendue  du  canal  cervical,  intéresse  la  muqueuse 
et  seulement  les  couches  superficielles  du  parenchyme. 
On  place  ensuite  dans  le  col  un  cylindre  de  coton  im- 


(t)  0  Thomas.  Dvseaftsof  Women,  1874. 
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bibé  d'une  solution  faible  de  persulfate  de  fer  qu'on 
laisse  en  place  pendant  48  ou  50  heures;  on  renouvelle 
l'application  pendant  une  quinzaine  de  jours  et  l'on 
introduit  alors  dans  le  col  un  pessaire  de  verre  ou  de 
caoutchouc. 

L'incision  est  pratiquée  au  moyen  de  l'instrument 
connu  sous -le  nom  d'hystérotome  de  White.  Cet  hys- 
térotome  qui  présente  les  courbures  d'un  hystéro- 
mètre  étantintroduit  au  delà  de  l'orifice  interne  on  fait 
saillir  au  moyen  d'un  mécanisme  spécial  deux  pe- 
tites lames  cachées  dans  l'épaisseur  de  la  tige  et  l'on 
retire  l'instrument. 

ILa  longueur  du  pes- 
saire  que  l'on  introduit 
ensuite  doit  être  assez 
faible  pour  éviter  de  tou- 
^^  cher  le  fond  de  l'utérus, 
j^^^  sa  base  est  globuleuse 
/■iH  et  peut  être  soutenue  par 
un  pessaire  muni  d'une 
cupule.  Cette  disposi- 
tion permettant  à  la  tige 
de  se  mouvoir  en  tous 
fia.ii-i,  sens,  évite  toute  pres- 

P«saire  empi^jé  par  o.  Thomas    sion  dangereuse  sur  l'U: 

pour  maintenir  le  col  Mant  i  la  suite      térus  (VOY-  fig-  219). 


Dangers  —  L'incision  du  col  n'est  point  une  opéra- 
tion sans  gravité  ;  sans  parler  des  hémorrhagies  plus 
ou  moins  abondantes,  qui  ont  pu  néct'ssitcr  le  tampon- 
nement, nous  devons  mentionner  la  cellulite  pelvienne 
ou  des  péritonites,  suivies  de  mort. 

Lorsque  les  incisions  sont  peu  profondes,  ces  ncci- 
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dents  sont,  sans  doute,  moins  à  craindre,  mais  il  ne 
faut  cependant  pas  croire  qu'ils  ne  puissent  se  produire. 

Les  incisions  profondes  peuvent,  par  un  faux  mou- 
vement ou  par  suite  d'une  inégale  épaisseur  du  tissu 
utérin,  pénétrer  dans  la  cavité  péritonéale  ou  en  avant 
dans  la  vessie.  C'est  pour  éviter  ces  accidents  que  Ton 
donne  toujours  le  conseil  d'opérer  les  incisions  latérale- 
ment, points  qui  correspondent  à  Tinsertion  des  liga- 
ments larges  ;  il  faut  néanmoins  éviter  dé  faire  pénétrer 
l'incision  dans  l'épaisseur  de  ces  ligaments,  à  cause  de 
la  quantité  considérable  des  vaisseaux  sanguins  et 
lymphatiques  qu'on  y  •  rencontre  et  qui  pourraient 
donner  lieu  à  des  hémorrhagies  graves  ou  à  la  lym- 
phangite. 

Le  D"*  Peaslee  a  eu  connaissance  de  quatre  cas  de 
mort  parhémorrhagie  après  l'opération  par  la  méthode 
de  Sims*.  Il  afQrme  que  si  l'on  avait  publié  tous  les  cas 
dont  la  terminaison  a  été  fatale,  la  liste  en  serait  ef- 
frayante (1). 

Indications.  —  L'incision  du  col  a  été  pratiquée  chez 
les  femmes  stériles,  quandle  col  est  rétréci,  afin  de  per- 
mettre un  libre  accès  du  sperme  dans  la  cavité  de 
la  matrice. 

Le  D'  Peaslee  (2)  a  fait  remarquer  récemment  que 
l'opération  ne  donnait  pas  le  plus  souvent  le  résultat 
désiré,  par  la  raison  que  l'organe  après  l'opération  ne 
retenait  pas  le  liquide  séminal  et  que  si  la  conception  se 


(1)  Communication  à  la  New-York  Academy  of  medicine.  {Annales  de 
gynécologie.  Janvier  1877,  p.  60.) 

(2^  De  l'incision  et  de  la  discision  du  col  de  T utérus,  communication  à  la 
New-York  Academy  of  medicine,  {Annales  de  gynécologie.  Janvier  !877, 
p.  60.) 
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produisait  elle  était  habituellement  suivie  d'un  avorte- 
ment. 

Si  l'on  voulait  pratiquer  l'incision  pour  combattre  la 
stérilité,  il  faudrait  se  contenter  d'incisions  peu  pro- 
fondes qui  ne  donnent  pas  lieu  à  un  renversement  des 
lèvres  du  col,  comme  cela  a  lieu  dans  le  procédé  de  Siras  ; 
le  procédé  de  Gaillard  Thomas  serait  alors  plus  con- 
venable. 

On  a  eu  recours  à  l'incision  dans  la  dysménorrhée, 
dépendant  d'une  constriction  de  l'orifice  interne  du  col 
et  que  l'on  a  désignée,  pour  ce  motif,  sous  le  nom  de 
dysménorrhée  mécanique. 

L'opération  quoique  très-rationnelle,  n'a  pas  toujours 
donné  les  résultats  qu'on  en  espérait,  quelques  femmes 
ont  été  soulagées,  mais  d'autres  ont  vu  le  rétrécissement 
se  reproduire  et  même  quelquefois  augmenter  sous 
l'influence  de  la  rétraction  cicatricielle. 

Le  D' Peaslee  rejette  l'incision  profonde  pour  remé- 
dier à  la  dysménorrhée,  il  réserve  ce  moyen  pour  les 
femmes  atteintes  de  fibrùmes  utérins  lorsqu'il  s'agit 
d'ouvrir  une  voie  suffisante  pour  permettre  l'extraction 
de  la  tumeur. 

Cet  auteur  pratique  ordinairement  des  incisions  peu 
profondes,  les  règles  qui  doivent  guider  le  chirurgien 
se  résument,  d'après  le  D' Peaslee,  dans  les  proportions 
suivantes  : 

En  ce  qui  concerne  l'oriGce  interne  : 

!•  Lorsqu'une  sonde  d'un  diamètre  de  cinq  milli- 
mètres passe  avec  facilité  il  n'y  a  point  de  constriction 
et  partant  pas  d'incision  à  faire  ; 

2"  Si  l'on  peut  faire  passer  une  sonde  d'un  diamètre 
de  4  millimètres,  on  n'est  pas  absolument  tenu  d'in- 


440  TRAITÉ  ÉLÉMENTAIRE  DE   CHIRURGIE  GYNÉCOLOGIQUE. 

ciser  pour  remédier  à  la  constriction,  mais  s'il  y  a  ré- 
tention des  liquides  on  peut  inciser  ; 

3°  Si  Ton  ne  parvient  pas  à  introduire  une  sonde  de 
3  millimètres,  il  y  a  une  constriction  ou  plus  proba- 
blement une  flexion  de  l'organe,  il  s'agit  donc  avant 
d'opérer,  de  s'assurer  que  la  constriction  de  l'orifice 
interne  n'est  pas  due  à  une  flexion. 

En  ce  qui  concerne  l'orifice  externe  : 

5^  Si  l'on  fait  passer  une  sonde  de  5  millimètres 
il  n'y  a  pas  de  constriction,  mais  lorsqu'il  y  a  congestion 
de  la  muqueuse  du  col,  on  peut  craindre  un  certain 
resserrement  surtout  au  ^oint  de  vue  de  la  conception, 
et  il  peut  devenir  nécessaire  d'opérer  ; 

6®  Si  l'orifice  externe  ne  laisse  passer  qu'une  sonde 
de  4  millimètres,  il  y  a  constriction  et  l'opération  de- 
vient nécessaire  au  moins  pour  la  conception  ; 

V  Lorsqu'on  vient  à  opérer  il  importe  de  conserver 
autant  que  possible  l'aspect  fusiforme  du  col. 

L'incision  ne  doit  pas  dépasser  la  moyenne  des  di- 
mensions normales  trouvées  chez  une  multipare.  Dans 
les  cas  compliqués  de  congestion  le  D""  Peaslee  admet 
qu'on  pourrait  étendre  l'incision  jusqu'à  S  millimè- 
tres pour  l'orifice  interne  et  jusqu'à  8  millimètres  pour 
l'orifice  externe. 

L'opération  doit  être  pratiquée  au  moins  quatre 
jours  avant  ou  six  jours  après  la  période  menstruelle. 

Le  D*"  Peaslee  en  prenant  le  soin  de  ne  jamais  inté- 
resser toute  l'épaisseur  du  col,  n'a  jamais  eu  à  enre- 
gistrer de  phlegmon  purulent  ou  de  péritonite,  et  la 
perte  de  sang  a  toujours  été- très  modérée.  L'auteur  a 
aujourd'hui  un  total  de  300  opérations. 

Bien  que  la  division  du  col  par  des  incisions  super- 
ficielles nous  semble  exposer  à  peu  de  dangers,  nous 
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croyons  cependant  que  c'est  une  opération  à  laquelle 
il  ne  faut  recourir  que  rarement  et  lorsqu'il  y  a  absolue 
nécessité. 

La  destruction  des  rétrécissements  par  l'électrolyse 
que  nous  avons  pratiquée  une  fois  avec  succès,  et  que 
nous  allons  faire  connaître  dans  le  chapitre  suivant 
nous  paraît  préférable  à  la  division  sanglante,  à  cause 
des  dangers  bien  moindres  qu'elle  fait  courir  à  la 
malade. 

§  II.    —   OPÉRATION  DANS   LE   CAS   D'aNTÉFLEXION 

DE  l'organe. 

L'antéflexion  de  l'utérus  détermine,  avons-nous  dit, 
un  rétrécissement  du  canal  cervical  au  niveau  du  point 
infléchi.  L'opération  que  Sims  pratique  alors  consiste 
à  substituer  un  canal  droit  à  un  trajet  courbe. 

Lorsque  Tutérus  est  antéfléchi,  le  canal  prend  une 
direction  angulaire  (voy.  a,  b,  c,  fig.  220,  p.  442)  ;  si 
l'on  parvient  à  détruire  la  partie  antérieure  du  canal 
jusqu'au  niveau  de  l'angle  de  flexion,  on  obtient  un 
canal  droit  a,  b,  d  qui  permet  le  libre  écoulement  du 
sang  menstruel. 

L'opération  est  assez  simple.  Voici,  d'après  Sims  (1)> 
comment  on  l'exécute  :  après  avoir  placé  la  malade  dans 
le  décubitus  latéral  gauche,  appliqué  le  spéculum  uni- 
valve  et  fixé  la  lèvre  antérieure  du  museau  de  tanche  au 
moyen  d'un  ténaculum,  on  coupe  d'un  seul  coup,  avec  une 
paire  de  ciseaux  droits  ou  coudés  (voy.  fig.  221),  11  por- 
tion postérieure  du  col,  aussi  loin  qu'il  est  possible.  (Les 


(1)  Sims.  Noies  cliniques  sttr  la  chirurgie  utérine.  Traduction  par  Lhé- 
ritler.  Paria,  1866. 


a 


/ 
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ciseaux  de  Kuchenmeister(voy.  flg.  218,  p.  435)  convien- 
nent très-bion  pour  opérer  cette  section).  Passant  alors 

dans  lacavité  de  l'utérus 

/  "^N^  un    couteau    à    pointe 

mousse,  tranchant  en  a^ 
rière  et  fixé  sur  un  man- 
che à  un  angle  convena- 
ble, on  coupe  les  tissus 
dans  la  direction  de  la 
ligne  b,  d,  de  manière  à 
redresser  le  caned  dans 
sa  partie  supérieure  et  à 
faire  disparaître  en  mê- 
me temps  l'obstacle  mé- 
canique qui  résulte  de  sa 
courbure. 

La  figure  223  est  des- 
tinée à  représenter  le 
second  temps  de  Topé- 
ration,  la  matrice  est  fer- 
mement fixée  par  le  té- 
naeulum  pendant  que  la  lame  du  bistouri,  en  forme  de 
rasoir,  coupe  le  canal  en  arrière. 


l! 


Of 


FiG.  220.  —  Création  d'un  nouvel 

axe   cervico -utérin    (G.    Thomas). 

ab.  Représente  Taxe  du  corps. 

bc,  Représente  l*axe  du  col. 

bd,  Représente  Taxe  créé  par  Tin- 
cision. 


MATHIEU 


Fio.  221.  —  Ciseaux  hystérotomes  de  Sims. 

Il  faut  prendre  garde  de  faire  l'incision  trop  profonde 
de  crainte  de  tomber  dans  le  cul-de-sac  péritonéal  rétro- 
utérin.  Après  l'opération,  on  place  entre  les  lèvres  de 
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la  plaie,  une  boulette  de  coton  imbibé  d*une  solution 
de  persulfate  de  fer  au  tiers  ou  à  moitié,  puis  on  ap- 


Fïo.  2ÎÎ.  —  Bistouri  articulé  en  forme  de  lame  da  i-aaoir  de  SùHB. 
A,£crou  deatin^  i.  faire  mouvoir  la  lame. 
B,  Axe  9ur  lequel  !a)nme]>eul  se  mouvoir. 


plique  UQ  tampon  d'ouate  ;  on  enlève  le  tampon  au  bout 
de  vingl-quatre  ou  trente-six  heures,  mais  on  laisse  en 
place  pendant  trois  à  quatre  jours  la  boulette  imbibée 


Fia.  Z!3.  —  Section  poetéri^nra  du  col  (SiniE). 

de  persulfate  de  fer;  on  renouvelle  alors  le  pansement 
k  plusieurs  reprises  pour  empêcher  l'accolement  des 
lèvres  de  la  plaie  ;  on  fait  ensuite  porter  pendant  trois 
i  quatre  semaines,  un  pessaire  intra-utérin,  si  on  le 
croit  utile. 
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Dangers.  —  L'opération  a  donné  lieu  plusieurs  fois  à 
des  accidents  redoutables  et  même  ti  la  mort.  Aussi 
cette  opération  ne  doit-elle  être  exécutée  qu'après  qu'on 
s'est  bien  assuré  qu'il  n'existe  aucune  complication 
inflammatoire  dû  côté  du  tissu  cellulaire  péri-utérin  on 
des  organes  de  voisinage  ;  ce  sont  ces  complications, 
au  dire  de  Gaillard  Thomas,  qui  ont  été  la  cause  des 
accidents  que  l'on  a  eu  à  déplorer. 

ARTICLE    III. 

DESTRUCTION  DES  RÉTRÉCISSEMENTS  DU  COL 

PAR  L'ÉLECTROLYSE. 

La  destruction  des  rétrécissements  de  Turèthre  chez 
l'homme  par  l'électrolyse,  nous  a  suggéré^  l'idée  de 
recourir  à  ce  moyen  dans  les  cas  de  coarctation  du 
canal  cervico-utérin. 

On  sait  qu'en  plaçant  au  contact  des  tissus  les  extré- 
mités des  rhéophores  d'une  pile  à  forte  tension,  on 
détermine  la  décomposition  des  parties  avec  lesquelles 
ces  rhéophores  se  trouvent  en  contact  ;  à  l'électrode 
négative,  se  produit  une  eschare  molle  faisant  bleuir  le 
papier  de  tournesol  rougi  par  un  acide  ;  à  l'électrode 
positive,  au  contraire,  on  constate  une  eschare  dure 
rougissant  le  papier  de  tournesol. 

La  cicatrice  qui  se  produit  après  la  chute  des  eschares 
est  notablement  dififérente,  suivant  qu'on  l'envisage  au 
pôle  positif  ou  au  pôle  négatif.  La  cicatrice  formée  au 
pôle  positif  se  rétracte  d'une  façon  énergique,  tan- 
dis que  celle  qui  est  produite  au  pôle  négatif  reste 
plus  molle  et  plus  extensible.  On  retrouve  donC|  dès 
lors,  aux  cicatrices  les  mêmes  qualités  que  lorsqu'on  a 
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3péré  une  cautérisation  avec  un  acide  ou  avec  un  alcali. 
La  cicatrice  positive  est  analogue  à  celle  qui  est  consé- 
îutive  à  l'application  d'un  acide  ;  la  cicatrice  négative, 
m  contraire,  correspond  à  celle  que  Ton  produit  avec 
les  caustiques  alcalins. 

Pour  détruire  un  rétrécissement  du  canal  cervico- 
titérin,  le  procédé  est  des  plus  simples,  voici  en  quoi  il 
consiste. 

On  commence  par  introduire  dans  l'utérus  une  bougie 
m  baleine,  semblable  à  celles  qui  sont  usitées  pour 
ranchir  les  rétrécissements  de  l'urèthre  chez  l'homme, 
^tte  bougie  sert  de  conducteur  à  une  boule  métallique 
)erforée  d'un  canal  passant  par  son  centre,. montée  sur 
me  tige  recouverte  d'une  couche  isolante  et  dont  Tex- 
;rémité  opposée  à  la  boule  communique  avec  le  pôle 
légatif  d'une  pile  à  courant  continu  de  forte  tension. 
Le  pôle  positif  terminé  par  une  plaque  métallique  re- 
couverte d'une  peau  de  chamois  imbibée  d'eau  acidulée 
3u  tenant  en  dissolution  une  certaine  quantité  de  sel 
narin,  est  appliqué  sur  l'une  des  cuisses  de  la  malade. 

Lorsque  le  pôle  négatif,  formé  par  la  boule  métal- 
ique,  est  amené  au  contact  du  point  qu'il  s'agit  de 
létruire,  on  ferme  le  courant  de  la  pile  et  l'on  presse 
(ur  la  tige  qui  soutient  la  boule  pour  faire  progresser 
iette  dernière  à  mesure  que  le  tissu  est  détruit.  Quand 
e  rétrécissement  est  franchi,  ce  qu'on  reconnaît  à  la 
lensation  de  résistance  vaincue,  on  suspend  le  courant 
le  la  pile  et  l'on  enlève  l'appareil.  Cette  application, 
luoique  douloureuse,  est  cependant  assez  facilement 
supportée. 

Pour  éviter  les  secousses  qui  se  produisent  à  Touver- 
;ure  et  à  la  fermeture  du  courant,  il  faut  fermer  le 
circuit  de  la  pile  lorsque  les  pôles  sont  en  place  en 
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faisant  manœuvrer  la  manette  placée  sur  la  pile;  M* 
passe  alors  successîvemiînt  de  0  élément  à  un  nombre 
suffisant  d'éléments  pour  obtenir  le  résultat  désiré.  Une 


pilû  très-cùu 


los  d'opérations,  a 


Fie.  224.  —  Pile  aa  bisulfate  de  mercure  (modèle  lU  U.  Tionij)  (1> 


la  pile  au  bisulfate  de  mercure  de  M.  Trouvé  (voy.  fiff' 
224}.  Nous  avons  opéré  par  ce  procédé,  en  1872,  une 
femme  atteinte  quelque  temps  avant  la  ménopause  d'uoe 
coarctation  de  l'oriflce  interne,  ayant  déterminé  des  ac- 
cidents dysménorrhéiques.  Le  résultat  fut  des  plus  satis- 
faisants, et  nous  avons  pu  constater  à  plusieurs  reprises, 


(]]  Celle  pile  qui  se  composa  de  SO  ^lémenU,  eit  eh»Tgta,  «npImUltl 
i.  15  gt.  de  biauirBte  do  mercure  dmii  otiaoune  des  auges  et  en  KJoaUalA  . 
Tenu  qai  doit  remplir  les  auges  à  moitié,  1/15  de  son  poids  eovin 
«uirurique. 
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depuis  cette  époque»  que  le  canal  cervical  était  resté  par^ 
faitement  perméable  à  l'hystéromètre. 

Indications.  —  Contre-Indications.—  Lorsque  Tobli- 
tération  du  col  est  complète,  Tintroduction  d'une  bougie 
conductrice  ne  peut  plus  avoir  lieu.  La  destruction  du 
rétrécissement  par  Télectrolyse  est,  cependant,  encore 
possible,  mais  comme  elle  doit  se  faire  sans  conducteur, 
il  ne  faut  opérer  qu'après  s'être  assuré  de  la  direction 
exacte  du  corps  utérin,  afin  de  ne  pas  pousser  la  tige 
galvano-caustique  dans  une  direction  vicieuse  et  s'ex- 
poser ainsi  à  pénétrer  dans  le  péritoine  ou  dans  la 
cavité  vésicale. 

Lorsque  Torifice  interne  du  col  est  seul  rétréci,  cet 
accident  n'est  guère  à  redouter,  à  cause  du  peu  d'épais- 
seur du  tissu  que  l'on  a  à  traverser. 

Si  le  rétrécissement  porte  sur  toute  la  longueur  du 
canal  cervical,  il  faut  redoubler  d'attention  et  examiner 
avec  soin  le  trajet  suivi  par  la  tige  dans  l'épaisseur  du 
col. 

Le  volume  de  la  boule  destinée  à  Télectrolyse  doit 
varier  suivant  la  dimension  du  trajet  que  l'on  veut 
obtenir  ;  une  boule  de  3  millimètres  de  diamètre  ou, 
au  plus,  de  4  millimètres  sufGt  amplement  par  la  raison 
que  la  destruction  s'étend  à  une  certaine  distance  au-delà 
du  point  touché.  C'est  là  une  circonstance  dont  il  faut 
se  souvenir,  afin  de  ne  pas  créer  un  canal  d'une  dimen- 
sion trop  considérable,  mieux  vaudrait  obtenir  un  trajet 
insuffisant  et  recourir  à  une  seconde  opération  que  de 
produire  une  destruction  trop  étendue. 

La  destruction  des  rétrécissements  du  col  pjtr  l'élec- 
trolyse  nous  semble  bien  préférable  à  l'incision  san- 
glante, suivie  ou  non  de  la  dilatation,  à  cause  du  peu  de 
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dangers  des  opérations  galvano-caustiques  et  de  la 
facilité  de  leur  exécution. 

ARTICLE  IV. 
AMPUTATION   DU    COL. 

Anatomiquement  le  col  de  l'utérus  se  compose  de 
deux  parties  distinctes,  Tune  située  au-dessus  des  in- 
sertions vaginales  et  que  l'on  appelle  portion  sus-va- 
ginale, l'autre  saillante  dans  le  vagin  et  qui  est  connue 
sous  le  nom  de  museau  de  tanche  ou  de  partie  intra* 
vaginale. 

L'amputation  du  col  est  une  opération  qui  a  pour 
but  de  retrancher  une  portion  plus  ou  moins  considé- 
rable de  ces  parties.  L'opération  est  pratiquée  le  plus 
souvent  sur  la  partie  intra-vaginale  ;  cependant,  dans 
l'allongement  hypertrophique  de  la  portion  sus-vagi- 
nale du  col,  affection  qui  a  été  bien  décrite  pour 
première  fois  par  Huguier,  qui  a  su  la  distinguer  du 
prolapsus  utérin,  l'opération  porte  non-seulement  sur 
le  museau  de  tanche  mais  en  partie  aussi  sur  la  portion 
sus- vaginale. 

L'amputation  du  col  de  F  utérus  est  une  opération 
délicate  et  toujours  difficile.  Aussi,  exige-t-elle  de  la 
part  du  chirurgien  une  habileté  manuelle  considérable, 
et  une  connaissance  approfondie  des  rapports  de  l'or- 
gane utérin  avec  les  parties  voisines. 

Historique.  —  Bien  que  l'amputation  ait  été  pratiquée 
à  une  époque  déjà  éloignée  de  nous,  c'est  en  réalité  à 
Lisfranc  qu'il  faut  attribuer  l'honneur  d'en  avoir  pré- 
cisé les  règles. 


AMPUTATION  DU  COL.  449 

Elle  fut  pratiquée  pour  la  première  fois  par  Ambroise 
Paré  (1),  puis  par  Tulpius  à* Amsterdam  en  16S2,  et  par 
Lapeyrouse  en  1766. 

Daniel  Turner  (de  Londres),  en  1736,  rapporta  l'his- 
toire d'une  femme  aliénée  qui,  atteinte  de  prolapsus, 
pratiqua  sur  elle-même  l'amputation  du  col  saillant  à 
la  vulve  au  moyen  d'un  rasoir,  et  qui  guérit  néan- 
moins (2). 

Proposée  en  1787  par  Wrisberg  elle  fut  exécutée  en 
1801  par  Osiander  dans  23  cas. 

Nous  arrivons  ensuite  à  l'époque  de  Récamier,  de 
Hervez  de  Ghégoin,  de  Lisfranc,  de  Jobert  (de  Lam- 
balle)  et  d'Huguier,  qui  tous  pratiquèrent  cette  opéra- 
tion dans  un  grand  nombre  de  cas. 

Enfin,  après  avoir  été  quelque  peu  délaissée,  elle  a 
été  remise  en  honneur  et  pratiquée  avec  succès  par  un 
grand  nombre  de  chirurgiens  de  notre  époque,  pctrmi 
lesquels  nous  devons  citer  :  MM.  Courty,  Léon  Labbé, 
eu  France  ;  Byrne  (de  Brooklyn),  Gaillard  Thomas  (de 
New-York),  Robert  Barnes,  Graily-Hewitt,  en  Angle- 
teiTe  ;  Kehrer  et  Spiegelberg,  en  Allemagne. 

Dangers.  —  L'opération,  tout  en  exposant  à  des  dan- 
gers, a  donné  assez  de  succès  entre  les  mains  des  habi- 
les opérateurs  que  nous  venons  de  citer,  pour  que  nous 
soyons  autorisés  à  y  recourir  dans  les  cas  que  nous 
ferons  bientôt  connaître. 

Les  hémorrhagies  primitives  ou  secondaires,  la  pé- 
ritonite, le  phlegmon  péri-utérin,  la  septicémie,  le  téta- 
nos ont  été  quelquefois  le  résultat  de  cette  amputation 


(1)  Œuvres  d'AmhroUe  Paré,  liv.  xxnr,  p.  1012. 

(2)  Neio-Yurk  med,  Journ,,  vol.  V,  n»  5. 
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mais  rarement  à  la  vérité  comme  le  prouvent  les  sta- 
tistiques déjà  assez  nombreuses  que  nous  avons  entre 
les  mains. 

Sur  97  amputations  du  col  pratiquées  par  Lisfranc 
nous  trouvons  seulement  2  cas  de  mort  (1). 

Huguier  sur  30  opérations  n'a  pas  eu  à  enregistrer 
un  seul  décès.  Sims  sur  plus  de  50  opérations  rapporte 
un  seul  décès  ;  Simpson  sur  8  opérations,  un  seul  décès; 
Spiegelberg  (2)  sur  60  cas  d'amputation,  dontSS  ont  été 
pratiquées  par  lui  et  dont?  appartiennent  à  Langer,  a 
constaté  cinq  morts.  Gaillard  Thomas  (3)  sur  plus  de 
20  opérations,  n'a  pas  eu  un  seul  décès. 

Le  col  doit-il  être  amputé  à  la  vulve  ou  sur  place  t  " 

Avant  de  passer  en  revue  les  diverses  méthodes  em- 
ployées pour  pratiquer  l'amputation  du  col,  il  nous 
paraît  utile  de  rechercher  si  l'organe  doit  être  amputé 
après  avoir  été  abaissé  à  la  vulve  ou  au  contraire  sur 
place. 

A  ce  point  de  vue  les  avis  sont  partagés.  Les  au- 
teurs les  plus  recommandables  conseillent  l'amputation 
tantôt  sur  place,  tantôt  après  abaissement  préalable. 

L'amputation  à  la  vulve,  préconisée  par  Lisfranc, 
Récamier,  Jobert  (de  Lamballe),  et  la  plupart  des  chi- 
rurgiens de  la  même  époque,  tend  à  être  abandonnée 
de  nos  jours. 

Spiegelberg  (4)  admet  «  que  la  première  condition 
pour  rendre  l'opération  innocente  est  d'éviter  toute 
espèce  de  traction  et  d'amputer  surplace,  surtout  quand 


(1)  Pauly.  Maladies  de  Vutérus.  Paris,  1836. 

(2)  Ârchivfûr  Gynsekologie,  v.  lU,  1873,  et  American  Journal  ofobste* 
tries,  août  1874,  p.  292. 

(3)  QalUard  Thomas.  Diseases  of  women,  4»  édition,  p^  630. 

(4)  Archiv  fur  Gynxk.,  v.  III,  1873. 
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il  a'agit  du  carcinome.  »  M.'.Léon  Labbé  (1)  et  Byrne  (2) 
suivent  la  même  pratique. 

Graily  Hewitt  (3)  dit  qu'il  faut  éviter,  autant  que 
possible,  d'attirer  l'utérus  en  bas. 

Gaillard  Thomas  (4)  admet  la  possibilité  d'amputer  à. 
la  vulve,  mais  il  recommande  de  ne  pas  opérer  de  fortes 
tractions  et  d'éviter  ces  dernières  si  l'utérus  n'est  pas 
mobile. 

Sédillot  et  Legouest  (5)  acceptent  l'opération  à  la 
vulve,  si  l'utérus  est  mobile,  mais  ils  y  renoncent  dès 
que  l'organe  ne  peut  être  abaissé. 

On  voit  d'après  ces  quelques  citations  que  tous  les 
auteurs  tondent  i  préconiser  l'amputation  sur  place 
comme  étant  moins  dangereuse,  el  s'ils  la  recomman- 
dent à  la  vulve  c'est  à  cause  de  la  facilité  plus  grande 
du  manuel  opératoire. 

Jetons  maintenant  un  coup  d'œil  rapide  sur  l'ana- 
tomie  de  la  région  et  nous  serons  amenés  à  conclure 
que  l'amputation  doitôtre  faite  sur  place. 

Anatomie.  —  Si  noua  envisageons  les  rapports  de 
l'utérus  nous  voyons  que  le  péritoine  qui  tapisse  la 
face  antérieure  du  rectum  se  replie  en  avant  pour 
former  le  cul-de-sac  péritonéal  rétro-utérin  et  venir 
tapisser  la  partie  supérieure  de  la  paroi  postérieure  du 
vagin  dans  une  étendue  de  12  à  V6  millimètres  d'après 
Legendre  et  Sappey,  mais  quelquefois  même  plus  bas. 


(1)  Oe  remploi  de  la  galvanoeauctique  thrrinigue  dans  te  Irailemmt  det 
tumewa  épilMUalei  du  col  de  i'ulerui.  {Annales  de  Gynicologit,  l.  I, 
ISTl.) 

(2)  Eleeiro<auler<j  in  utérine  Sargerij  New-York,  1873. 

(3)  DUeatei  of  wvmen,  p.  650.  Londres,  1S7S. 
(i]  Dûeaaet  of  viomen,  i'  édition,  p.  631. 
(S)  IVoil^  de  médecine  opératoire,  p.  582. 


452  TRAITE  ÉLÉMENTAIRE  DE   CHIRURGIE  OTNÉCOLOGIQUB. 

Du  vagin,  le  péritoine  se  porte  en  haut  pour  tapisser 
toute  la  paroi  postérieure  de  l'utérus. 

En  avant,  la  vessie  est  en  contact  avec  la  paroi  anté- 
rieure du  vagin,  et  avec  le  col  dans  presque  toute  son 
étendue.  Ces  deux  organes  sont  séparés  par  un  tissu 
cellulaire  assez  lâche  qui  permet  des  glissements  et  qui 
a  suggéré  à  Jobert  (de  Lamballe)  son  procédé  d'auto- 
plastie  par  glissement  pour  le  traitement  des  fistules 
vésico-vaginales. 

Le  péritoine  tapisse  toute  la  face  antérieure  de  l'uté- 
rus et  descend  jusqu'au  niveau  du  tiers  supérieur  du 
col  pour  se  porter  ensuite  sur  la  surface  de  la  vessie.  Au 
point  où  la  séreuse  abandonne  le  col  pour  atteindre  la 
vessie,  il  forme  le  cul-de-sac  péritonéal  vésico-utérin. 

Les  bords  latéraux  de  l'utérus  et  de  la  portion  sus- 
vaginale  du  col  répondent  au  tissu  cellulaire  interposé 
entre  les  feuillets  des  ligaments  larges. 

L'utérus  jouit  comme  l'on  sait  d'une  certaine  mobi- 
lité qui  lui  permet,  quand  on  le  saisit  avec  des  pinces, 
d'être  attiré  en  bas  et  de  descendre  même  jusqu'au 
niveau  de  la  vulve.  Mais  ce  mouvement  de  descente, 
qu'il  soit  spontané  comme  dans  le  prolapsus  utérin  ou 
produit  par  la  main  du  chirurgien,  ne  s'obtient  pas 
sans  qu'il  en  résulte  des  changements  importants  dans 
les  rapports  que  nous  venons  de  mentionner. 

Lorsqu'on  implante  une  pince  à  griffes  sur  la  partie 
intra-vaginale  du  col  et  qu'on  attire  l'organe  à  la  vulve, 
le  vagin  se  replie  a  la  façon  d'un  doigt  de  gant  et  suit 
l'utérus  dans  son  mouvement  de  descente  de  façon  à 
venir  le  coiffer. 

Si  nous  examinons  alors  ce  qui  se  produit,  nous 
voyons  que  le  péritoine  qui  tapisse  la  face  postérieure 
du  vagin  et  qui  lui  adhère  d'une  façon  très-intime  est 
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lui-même  attiré  en  bas,  qu'il  s'insinue  entre  la  partie 
postérieure  du  col  utérin  et  le  vagin  retourné  de  façon 
à  y  former  un  cul-de-sac. 

Si  donc  nous  faisons  porter  l'amputation  sur  le  col, 
au-dessus  de  ses  attaches  vaginal  es,  la  section  produira 
l'ouverture  do  la  séreuse  péritonéalo.  C'est,  comme  on 
le  voit,  une  lésion  qu'on  doit  cherclier  à  éviter  à  cause 
des  accidents  dont  elle  est  habituellement  l'origine. 

Ed  avant,  le  m(5me  accident  n'est  pas  à  redouter  à 
cause  du  tissu  cellulaire  assez  lâche  qui  réunit  le  col  à 
la  vessie  et  qui  lui  permet  de  glisser  sans  entraîner  la 
séreuse.  Ajoutons  toutefois  que  ce  glissement  est  limité 
et  que  la  paroi  vésicale  inférieure  peu*,  suivre  l'utérus 
dans  son  mouvement  de  descente  et  se  trouver  ouverte 
si  la  section  porte  sur  un  point  un  peu  élevé. 

La  Dgure  223  qui  représente  l'utérus  en  prolap- 
sus, permet  de  se  rendre  exactement  compte  de  ces 
changements  de  position  du  péritoine  et  de  la  vessie. 

Latéralement,  le  tissu  cellulaire  situé  dans  l'épais- 
seur des  ligaments  larges  permet  des  glissements  ana- 
logues. Si  la  section  porte  au  delà  des  insertions  du  va- 
gin, on  tombe  dans  l'épaisseur  du  tissu  cellulaire  situé 
entre  les  feuillets  des  ligaments  larges,  accident  moins 
grave  que  l'ouverture  du  péritoine,  mais  qu'il  importe 
cependant  d'éviter. 

L'ouverture  du  cul-de-sac  péritonéal  rétro-utérin  est 
an  accident  qui  s'est  produit  plusieurs  fois  déjà  dans 
les  mains  de  divers  chirurgiens.  Nous  verrons  dans 
an  instant  quel  degré  de  gravité  il  présente. 

11  y  a  quelques  mois,  faisant  des  recherches  sur  l'am- 
putation du  col  au  moyen  de  l'anse  galvano-caustique, 
Hir  des  cadavres,  sous  la  direction  de  notre  excellent 
taattre  M.  Gallard,  nous  avons  été  très-étonné  de  con^ 
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stater  l'ouverture  du  cul-de-sac  périlonéal  rélro-utériB 
dans  deux  cas  où  nous  avions  opéré  des  tractions  trè*- 


Fio.  £ES. — Coupe  TeTlicale  BDt^ro-posWrienre  d«  l'ut^ruR  et  du  buùn  p 
mettant  de  coDutaler  les  Ta|i[iort8  de  l'utérus  dnni  le  eus  de  ]n«lip< 
complet  (d'apràa  Vanatomic  palhologigue  de  Cruveilhier). 

A,  Sjmphjse  du  puijis. 

B,  Orifice  da  l'urèllire. 

K,  TUsu  calluULre  ant4-iitériii. 

M  W,  Col  utérin  rorlement  hypertrophie. 

N  N*,  Corps  de  l'ut^rui. 

0,  Orifice  du  col. 

P,  Cal-de-sac  péritoniial  antérieur. 

P'  Cui-de-Bac  péritouéal  postérieur. 

R  R',  Rectum, 

U,  Portion  da  la  ressïe  enlratti^  par  l'iitërus  déplace, 

V,  Vessie. 

VA,  Vagin  retourné  en  doigt  de  gant. 

peu  considérables.  Nous  avions  abaissé  le  col  h  Vàii 
d'une  pince  deMuseux,  dans  une  étendue  qui  ne  à 
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passait  pas  3  à  4  centimètres,  et  nous  avions  placé 
notre  fil  de  platine  au-dessus  des  pinces  qui  avaient 
été  insérées  sur  le  col  aussi  haut  que  possible. 

Le  col  une  fois  sectionné  au  moyen  du  Gl  galvano- 
caustique,  nous  opérâmes  le  toucher  pour  nous  ren- 
dre compte  de  ce  que  nous  avions  produit,  et  nous 
fûmes  tout  étonné  de  constater  au  fond  du  vagin  une 
ouverture  de  la  largeur  d'une  pièce  de  30  centimes,  qui 
nous  menait  dans  l'intérieur  de  la  cavité  péritonéale,  en 
arrière  du  col  de  l'utérus. 

Bien  que  cette  lésion  du  péritoine  soit  un  accident 
grave,  elle  n'est  pas  cependant  suivie  fatalement  de 
mort,  comme  le  prouve  le  fait  relaté  par  Marion 
Sims  (1),  et  ainsi  qu'il  semble  résulter  de  la  pratique 
de  M.  C.  Braun  fde  Vienne).  M.  le  D'  Alph.  Herr- 
gott  nous  a  rapporté  avoir  vu  cette  ouverture  sur- 
venir chez  trois  malades  amputées  du  col  par  l'émi- 
nent  professeur  de  Vienne,  sans  qu'il  en  résultât  le 
moindre  accident.  Il  s'agissait  de  femmes  atteintes  de 
cancer  du  col,  et  chez  lesquelles  l'amputation  avait 
été  pratiquée  au  moyen  de  l'anse  galvano -caustique 
thermique.  M.  C.  Braun,  dans  ces  cas,  considéra  l'ou- 
verture du  péritoine  comme  peu  importante,  et  se 
contenta  d'appliquer  au  fond  du  vagin  un  tampon  de 
coton  trempé  dans  une  solution  de  glycérine  phéni- 
quée. 

Y  aurait^il  dans  ces  cas  une  sorte  d'immunité  te- 
nant au  procédé  d'amputation  employé?  C'est  ce  qu'il 
est  permis  de  supposer,  en  face  des  expériences  de 
MM.  LegrosetOnimus,  dont  nous  trouvons  la  relation 


(1)  Note»  ctiniques  »ur  lii  t-hirurgic  utérine. 


450  TR>JTÉ   ÉLÉHEITTAIRE    DE   CHIRDRGIB   OTNBCOLOOIQCE. 

dans  les  Comptes-rendus  de  l'Académie  des  sciences 
de  1873  (1). 

11  résulte  en  effet  des  expériences  pratiquées  sur  de^ 
rats  et  sur  des  chiens,  par  ces  deux  expérimentateurs,—' 
qu'on  peut  enlever  sans  danger  une  portion  du  loie  chez 
ces  animaux  au  moyen  du  couteau  galvano-caustique. 
Les  sections  faites  au  galvano-cautère  empêchent  le 
sang  de  s'épancher  dans  le  péritoine,  et  préviennent  le 
développement  d'accidents  pérîtonitiques. 

Quoi  qu'il  en  soit,  nous  pensons  que  l'ouverture  du 
cul-de-sac  pcritonéal  rétro-utérin  présente  des  dangers, 
et  qu'il  est  de  notre  devoir  de  l'éviter.  Ajoutons  toute- 
fois qu'en  face  d'une  maladie  aussi  grave  que  le  cancer 
du  col,  laquelle  doit  se  terminer  fatalement  par  la  mort, 
nous  n'hésiterions  pas,  appuyé  sur  la  pratique  de  G, 
Brauu,  à  nous  exposer  à  l'ouverture  du  péritoine  si, 
avec  cette  lésion,  nous  pouvions  atteindre  au  delà  des 
limites  de  la  dégénérescence. 

Les  considérations  anatomiques  précédemment  éau- 
mérées,  jointes  à  l'autorité  des  auteurs  que  nous  avant 
cités,  nous  amènent  à  conclure  que  l'amputation  ( 
col  doit  être  pratiquée  yur  place. 

Méthodes  opératoires. 

L'amputation  se  pratique  de  plusieurs  manières  : 
Au  moyen  des  ciseaux,  du  bistouri  ou  du  tbenno^ 
cautère  ; 

—  de  l'écrasBUr  ; 

—  de  l'anse  galvano-caustique. 


())  Extrait  du  Comple-rftidu  hebdamad,  dti  lianas  dr  P Académie  dl 
Mime»,  1873, 8t  Aimaln  de  Gi/nieolagie,  U  I,  p.  75. 
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Ces  divers  procédés  ont  des  indications  différentes, 
suivant  la  lésion  qu'il  s'agit  de  combattre.  En  étudiant 
chaque  procédé,  nous  indiquerons  sommairement  les 
avantages  et  les  inconvénients  qu'il  présente,  puis, 
quand  nous  passerons  en  revue  les  indications  de  l'am- 
putation du  col,  nous  ferons  connaître  les  procédés  ap- 
plicables dans  les  diverses  circonstances  qui  nécessitent 
cette  opération. 

A.  —  Amputation  au  moyen  des  ciseaux,  do  bistouri, 

ou   DU  THERMO-CADTÈRE. 

a.  — Amputation  circulaire,  —  La  malade  étant 
placée  dans  le  décubilus  dorsal,  on  introduit  l'index  et 
le  médius  de  la  main  gauche  dans  le  jvagin  jusqu'au 
contact  du  col.  Ces  doigts  servent  à  conduire  une  pince 
de  Museux  ou  celle  à  articulations  mobiles,  représen- 
tée Gg.  23i,  p.  473,  que  l'on  implante  sur  le  col  dans 
deux  points  opposés,  et  qui  sert  à  user  l'utérus.  Les 
doigts  sont  laissés  au  contact  du  col,  et  les  branches  de 
la  pince  de  Museux  sont  tenues  dans  la  paume  de  la 
main.  On  introduit  alors  dans  le  vagin,  sur  les  doigts 
de  la  main  gauche  comme  conducteurs,  des  ciseaux 
courbés  sur  le  plat  et  à  branches  un  peu  longues  ;  l'ex- 
trémité des  ciseaux  est  dirigée  sur  le  col  au  moyen  des 
doigts  restés  dans  le  vagin,  et  la  section  est  opérée  len- 
tement et  par  coups  successifs. 

Si  l'on  jugeait  à  propos  d'attirer  l'utérus  à  la  vulve,  il 
faudrait  opérer  ce  mouvement  de  descente  lentement 
et  sans  tractions  violentes  :  dix  à  douze  minutes  et 
même  plus,  peuvent  être  utiles  pour  produire  cet  abais- 
sement. 
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'    Une  fois  l'ulérus  suffisamment  abaissé,  on  réséque- 
rait le  tissu  utérin  au  moyen  d'un  bistouri  droit,  bou- 
tonné, ou    du    couteau  thermo-caustique  portés  au- 
dessus  de  l'endroit  où  la    pince    de    Museux  a  été 
implantée. 
Si  la  pince  de  Museux  a  été  placée  près  du  cul- 
de-sao  vaginal,  il   est  nécessaire 
&5^  que  la  section  ne  porte  guère  au 

^%SM  delà  de  ce  point,  sans  quoi  on  s'ex- 

■  poserait,  en   dépassant  les  inser 

tions  du  vagin  en  arrière,  à  ouvrir 
la  cavité  du  péritoine. 

L'excision  du  col,  pratiquée  an 
moyen  des  ciseaux  ou  du  bistouri, 
donne  lieu  le  plus  souvent  à  une 
perte  de  sang  abondante  qui  né- 

^cessite  parfois  le  tamponnement. 
Pour  remédier  à  cet  inconvé- 
nient, le  D""  Frederick  Clark  (de 
Brooklyn)  (i)  se  sert  de  ciseaux  coui^ 
bes  à  mors  dentelés,  qui  ont  pouj 
résultat  de  mâcher  les  tissus  aU' 
lieu  d'opérer  une  section  nette. 

A  cause  des  hémorrhagies  qui 
résultent  de  l'emploi  des  ciseaux 
ou  du  bistouri,  Spîegelberg  re- 
commande de  recouvrir  la  surface  sectionnée  avec  Iç 
muqueuse  vaginale,  comme  on  le  fait  dans  le  pi 
cédé  de  Sims,  que  nous  allons  bientôt  indiquer* 
Cette  précaution  est  excellente,  sans  doute,  mais 
n'est  praticable  que  lorsque  le  col  est  assez  bas 


FiQ.  2SS. — Ciseaux  do 
Dr  Clark  poar  l'amputB- 
tion  du  eol . 


I 


d]  N*ii>-Vork  médical  Retard,  29  mai  1875,  p.  SU. 
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lorsqu'il  peut  être  abaissé   au  moyen  de    tractions. 

Il  est  nécessaire,  l'amputation  une  fois  terminée,  de 
découvrir  les  tissus  au  moyen  d'un  spéculum  et  d'ap- 
pliquer à  leur  surface  un  tampon  de  coton  imbibé  de 
perchlorure  de  fer,  en  vue  d'arrêter  la  perle  de  sang, 
toujours  abondante,  qui  suit  l'opération. 

Le  thermo-cautère  employé  au  rouge  sombre  a  l'a- 
vantage sur  les  ciseaux  et  le  bistouri  de  mettre  à  l'abri 
des  hémorrhagies. 

b.  —  Procédé  de  Sims  (1).  —  On  fait  coucher  la  ma- 
lade préalablement  anesthésiée  dans  le  décubitus  la- 
téral gauche,  et  l'on  applique  le  spéculum  de  Sims. 
On  fixe  un  ténaculum  à  la  lèvre  antérieure  du  museau 


A,  Portion  du  col  destinée  &  ^tra  r^séqu^.  —  Lb  ligne  ponctnée  indiqua 
1«  point  où  deiTH  porter  la  section  tranaversale. 

B,  Portion  da   col   qui  restera    adUrrait«   sprJs  l'enliiement  ds  la 
partit  A, 

de  tanche,  puis  on  attire  doucementle  col  en  avant,  et 
00  le  Gxe  fermement  dans  cette  position.  On  fend  alors 
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le  col  de  chaque  côté,  avec  des  ciseaux  (voy.  fig.  227), 
jusqu'auprès  de  l'insertion  du  ,va^a,  et  l'on  enlève 


Fig.  228.  —  Procède  J  amputa  lion  de   Sims;  2"  tempa  : 


rapidement  la  moitiii  antérieure,  puis  la  postérieure. 
On  traverse  ensuite  d'avant  en  arrière  les  bords  de  1|. 


.  —  ProcAlé  d'ampnliition  de  Sim«  ;  3»  temps.  :  lutûf 


plaie  avec  quatre  sutures  d'argent,  deux  de  chaque  û 
du  canal  cervical  (voyez  fig.  228)  ;  en  serrant  les  i 
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on  amèoB  la  muqueuse  vaginale  par-dessus  la  plaie 
du  col  qu'elle  recouvre  complètement,  sauf  vers  le 
centre  où  il  reste  une  petite  ouverture  ovale  qui  corres- 
pond à  l'oriQce  du  canal  cervical  {voyez  Dg,  229).  On 
retire  les  sutures  au  bout  de  neuf  ou  dix  jours. 

Lorsqu'on  recouvre  ainsi  la  surface  cruentée,  on 
abrège  de  beaucoup  la  guérison. 

Un  des  inconvénients  de  ce  procédé  opératoire  est  de 
donner  lieu  à  un  ccoutement  de  sang  abondant. 

Quant  à  l'hémorrhagie  secondaire,  elle  est  peu  à  re- 
douter, à  cause  des  adhérences  qui  s'établissent  rapi- 
dement entre  la  partie  sectionnée  et  la  muqueuse  qui  la 
recouvre. 

c.  —  Amputation  conoîde  (procédé  d'Huguier).  (1). 
Cette  opération  n'est  guèi'e  applicable  qu'au  cas  d'al- 
longement hypertrophique  de  la  portion  sus-vaginale 
du  col,  quand  l'organe  augmenté  notablement  de  lon- 
gueur est  venu  faire  saillie  à  la  vulve,  entraînant  dans 
son  mouvement  do  descente,  le  cul-de-sac  péritonéal 
rétro-utérin  en  arriére  et  la  paroi  vésicale  inférieure 
en  avant.  11  résulte  de  cette  saillie  spontanée  du  col  à 
la  vulve,  qae  l'amputation  est  pratiquée  sans  qu'il  soit 
nécessaire  d'opérer  la  moindre  traction. 

L'opération  consiste  à  retrancher  non-seulement  la 
partie  sous-vaginale  du  col,  mais  encore  une  portion 
assez  étendue  delà  portion  sus-vaginale. 

Voici  comment  Huguier  pratiquait  l'opération  : 

Lafemme  étant  couchée  sur  le  dos,  dans  la  position 
que  l'cQ  donne  aux  femmes  pour  l'examen  au  spéculum 


(l)H\ig\ùec.  Mimoiresw  lei  allongements  /lyperirophiquti  da  coi  de 
fvtémf,  Pirit,  ISSO. 
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et  le  col  étant  saisi  soLidemcnt  à  l'aide  d'une  pince  de 
Museux,  le  chirurgien  introduit  un  doigt  dans  le  rec- 
tum; puis,  le  recourbant  en  avant,  il  le  fait  saillirau 
point  le  plus  déclive  de  la  tumeur.  Se  guidant  alors  sur 
ce  doigt,  aûn  d'éviter  de  blesser  le  rectum  et  le  cul-de- 
sac  péritonéal  qui  descend  parfois  très-bas,  il  fait  en 
avant  de  ce  doigt  une  incision  semi-lunaire,  àconcavité 
dirigée  en  avant  et  en  haut,  qui  embrasse  la  moiUé pos- 
térieure du  museau  de  tanche. — Celle  première  incision 
a  3à4  millimètres  de  profondeur;  —  puis,  par  des  inci- 
sions lentes  et  successives,  le  chirurgien  entame  toute 
l'épaisseur  du  tissu  utérin,  en  se  dirigeant  obliquemenl 
vers  la  cavité  du  col  (voy,  fig,  230). 

Cette  première  partie  de  l'opération  terminée,  on  in- 
troduit dans  la  vessie  une  sonde  d'homme  dont  un  aide 
fait  saillir  le  bec  vers  la  partie  la  plus  déclive  de  cet 
organe  ;  puis  on  pratique  à  i  centimètre  au-dessous  du 
bec  de  la  sonde  une  seconde  incision  semi-lunaire,  à 
concavité  postérieure  et  dont  les  extrémités  rejoignent 
celles  de  l'incision  postérieure.  Le  chirurgien  sépare 
ensuite,  par  une  dissection  attentive,  la  vessie  du  col 
dans  une  étendue  de  i  centimètres  environ,  puis, 
tame  obliquement  le  tissu  utérin,  en  se  dirigeant  vi 
le  canal  cervical,  et  finit  par  rejoindre  la  surface  de; 
tion  postérieure. 

La  surface  ainsi  enlevée  a  la  forme  d'un  cône  dont^ 
base  répond  à  l'extrémité  inférieure  du  col. 

S'il  s'écoule  un  peu  de  sang,  comme  il  est  assez  difD- 
cile  de  porter  une  ligature  ordinaire  sur  le  tissu  utériu 
qui  est  dense,  Huguier  traverse  la  pai-tie  qui   laL 
écouler  le  sang,  à  l'aide  d'une  épingle  recourbée 
forme  d'hameçon,  et   sur  laquelle  il  étreint  les  tis! 
comme  on  le  fait  lorsqu'on  pratique  la  Ugatare  d" 
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Fio.  230.  -  Ampulalion  oonoïJ*  [d'api-ig  Huguier).  ~  La  figure  ini 
les  rapports  de  l'utérus. 

A,  Mont  lia  Véona, 

B,  Sjmphjse  pubienne. 

C,  Cul.de-sac  p^rilon^l  antérieur. 

D,  Cul-da-sac  périton^nJ  postérieur. 

E,  Partie  inférieure  de  ce  culile-sac. 

G,  Cor  pi  utérin. 

HU,  Portion  Bua-Tsgiuale  du  col. 

I,  Ftfriu^. 

K,  Lamboau  vaginal  détacha  pour  montrer  lei  rapporta  de  la  t< 
da  ool  Bt  des  cnli-de-gac  antérieur  çl  poitirieur  du  péritoine. 

L,  Orande  lèvre. 

U,  Pli  génito-crural. 

0,  OrtSee  da  col. 

PR,  Rectum. 

SS'  Ligne  indiquant  U  roi 
tiMU  utérin. 

U',  Partie  inférieure  du  col. 

V  V,  Vessie . 

Z  T,  Ligne  ponctuée  indiquant  le  trajet  du  cul-de- 


par  le  bistouri  dans  l'épaisseur  du 


L 
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vaisseau  à  Taide  du  ténaculum.  L'épingle  est  laissée 
en  place,  après  qu'on  a  eu  soin  d'en  couper  la  pointe, 
et  jusqu'à  ce  qu'elle  tombe  d'elle-même;  elle  est  alors 
retirée  du  vagin  à  l'aide  d'un  bout  de  fll  qu'on  a  préa- 
lablement attaché  à  sa  tête. 

L'opération  terminée,  on  réduit  ce  qui  reste  de  la 
tumeur,  on  introduit  une  sonde  à  demeure  dans  la 
vessie  et  l'on  place  dans  le  vagin  une  mèche  de  char- 
pie qui  est  maintenue  à  l'aide  d'un  bandage  en  T.  Puis 
la  malade  est  placée  au  lit. 

Dans  le  but  de  prévenir  les  inflammations  consécu- 
tives, Huguier  recommandait,  avec  grand  soin,  de  faire, 
la  veille  de  l'opération  et  le  lendemain,  une  friction  sur 
les  cuisses  de  la  malade  avec  l'huile  de  croton  tiglium, 
dans  le  but  de  provoquer  une  éruption  dérivative  du 
côté  de  la  peau. 

d. —  Procédé  deKehrer.  M  .Kehrer,  professeur  de  gy- 
nécologie à  la  Faculté  de  Giessen,  a  décrit  récemment  (1) 
la  modification  qu'il  a  apportée  à  l'eimputation  du  mu- 
seau de  tanche  ;  il  désigne  son  opération  sous  le  nom 
«  d'amputation  cunéiforme  des  lèvres  du  museau  de 
tanche  avec  deux  lam,beauœ  latéraux.  »  Ellle  est  des- 
tinée selon  Tauteur  à  remplacer  l'amputation  circu- 
laire et  ramputation  conique  ou  infundibuliforme  du 
col. 

Voici  le  procédé  de  Kehrer  dont  nous  devons  la  tra- 
duction à  notre  distingué  confrère,  le  docteur  Albert 
Puech  (de  Nîmes). 

«  Après  avoir  fait  coucher  la  femme  dans  le  décubitus 
abdominal  latéral  de  préférence  au  décubitus  dorsal, 


(1)  Archiv  fur  Gynxkologie,  1876,  t.  X,  p.  31. 
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M.  Kehrer  saisit  l'une  des  lèvres  du  col  (de  préférence 
l'antérieure},  sur  le  milieu  du  bord,  c'est-à-dire  très-près 
delamuqueuse  du  vagin,  avec  un  crochet,  ou,  si  le  tissu 
en  est  friable,  avec  un  Gl  qui  traverse  l'épaisseur  de  la 
lèvre  et  abaisse  ensuite  l'utérus  en  totalité  aussi  bas 
que  possible.  L'existence  d'adhérences  enipêchant  la 
descente  de  l'utérus  est  une  contre-indication  à  ce  pro- 
cédé, et  dans  ce  cas  l'auteur  recourt  à  la  gai  va  no-causti- 
que. Comme  le  spéculum  ordinaire  mettrait  obstacle  à 
ce  premier  temps  de  l'opération,  M.  Kehrer  en  a  fait 
construire  un  spécial  qui  est  beaucoup  plus  court  et 
muni  d'un  manche  coudé. 

«  La  lèvre  antérieure  une  fois  fixée,  on  enfonce  un  au- 
tre crochet  dans  la  lèvre  postérieure,  et  avec  un  bistouri 
étroit  et  allongé,  on  incise  te  tissu  utérin  à  partir  de  la 
muqueuse  du  vagin  de  façon  à  enlever  une  portion  du 
col  ayant  la  forme  d'une  pyramide  triangulaire.  La 
base  de  cette  pyramide  correspond  naturellement  à  la 
surface  du  col  et  représente  non  pas  exactement  un  V 
mais  bien  plutôt  un  U  dont  l'angle  correspond  au  point 
où  la  mâqueuse  vaginale  s'insère  sur  le  col.  U  en  ré- 
sulte deux  lambeaux  latéraux  revêtus  de  la  muqueuse 
utérine. 

«  Dans  le  cas  d'allongement  de  la  portion  vaginale, 
on  modifie  le  procédé  en  faisant  porter  les  incisions  sur 
les  confins  de  l'insertion  de  la  muqueuse  vaginale,  de 
telle  sorte  que  les  deux  branches  de  l'U  se  rcunissentà 
angle  droit  ou  à  angle  obtus. 

«  Après  la  Section  du  segment  cunéiforme  on  touche 
les  lambeaux  avec  une  solution  antiseptique,  et  h  l'aide 
de  l'aiguille  de  Simon  pour  la  fistule  urinaire,  on  suture 
les  deux  lambeaux,  et  on  fait  une  réunion  aussi  exacte 
que  possible.  Enfin  on  injecte  un  liquide  avec  2  pour 

TH.   I>E  CBtB.  GT»ÉC.  30      ' 
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cent  d'acide  phénique.  L'injection  est  répétée  les  jours 
suivants . 

•  Les  sutures  sont  enlevées  du  4*  au  5*  jour, 
«  Parce  procédé  on  obtient  une  réunion  par  première 
intention,  on  arrête  l'hémorrhagie,  on  enlève  une  poi^ 
tion  considérable  du  tissu  utérin  et  on  conserve  assez  de 
muqueuse  du  col  pour  éviter  le  rétrécissement  codsécu- 
tif  de  cette  cavité.  Ce  procédé  est  indiqué  :  i"  daas 
l'hypertropiiie  excentrique  du  col  de  l'utérus  avec  tumé- 
faction exagérée  ou  ulcération  de  la  muqueuse  utérine; 
2° dans  l'hypertrophie  du  cervixavec  allongement  delà 
portion  supra-vaginale  ;  3°  dans  le  cas  d'allongement  de 
toute  la  portion  vaginale  ou  d'hypertrophie  polypiforrae 
d'une  lèvre.  Enfin  il  est  encore  applicable  au  cancer 
alors  qu'il  est  limité  au  col.  » 

Nous  ne  nous  permettrons  pas  de  juger  déGnîtive- 
ment  le  procédé  de  M.  Kehrer  que  nous  ne  connaissoas 
pas  suffisamment,  n'ayant  pas  eu  l'occasion  de  le  voir 
exécuter;  disons  cependant  que  ce  procédé,  contraire- 
ment  à  l'avis  de  l'autour,  ne  nous  paraît  guère  conve- 
nir dans  l'allongement  hypertrophique  de  ki  portion 
sus-vaginale  du  col.  Nous  ne  voyons  pas  trop  comment 
les  incisions  qui  fournissent  deux  lambeaux  latéraux 
et  qui  ont  une  direction  antéro-poslérieure  peuvent  être 
assez  profondes  pour  enlever  une  quantité  sufQsante  de 
tissu  utérin,  sans  intéresser  le  cul-de-sac  péritonéal 
rétro-utérin  oula  paroi  vésicale  inférieure. 


-  Amputation  au  moyem  de  l'écraseur. 


L'amputation  peut  être  faite  au  moyen  d'un  écraseur 
courbe  à  chaîne  ou  armé  d'un  fll  métallique.  Quand 
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on  a  recours  à  ce  dernier  il  faut  prendre  un  fil  composé 
de  plusieurs  doubles  dont  la  solidité  plus  grande  est  en 
rapport  avec  la  résistance  considérable  du  tissu  utérin 
et  qui  peut  âtrc  plus  aisément  manié  en  raison  de  sa 
rigidité  moindre. 

La  femme  étant  placée  dans  le  décubitus  dorsal,  on 
commence  par  appliquer  une  pince  de  Museuï  qui 
saisit  le  col  transversalement  et  au-dessus  de  laquelle 
on  applique  la  chaîne  ou  le  Ol  métallique  en  faisant 
passer  la  pince  de  Museux  dans  Tanse  qu'ils  forment  à 
l'extrémité  de  l'écraseur. 

En  Amérique  et  en  Angleterre,  lorsqu'on  ae  propose 
d'appliquer  l'ccrascur  sur  le  col  utérin,  on  met  ce  der- 
nier à  découvert  au  moyen  du  spéculum  de  Sims,  la 
malade  étant  placée  dans  le  décubitus  latéral  gauche. 

Quelquefois  on  attire  le  col  à  la  vTalve  pour  faciliter 
l'application  de  l'écraseur,  mais  c'est  une  méthode 
qu'il  faut  autant  que  possible  éviter  à  cause  des  dangers 
auxquels  elle  expose.  H  convient  alors  de  traverser  le 
tissu  avec  deux  aiguilles  placées  en  croix  et  au-dessous 
desquelles  on  applique  l'instrument.  Avec  cette  précau- 
tion on  n'a  pas  à  craindre  devoir  le  fil  glisser  et  aller 
amputer  au  delà  du  point  que  l'on  a  en  vue  d'atteindre. 

L'amputation  au  moyen  de  l'écraseur  est  rarement 
suivie  d'hémorrhagie,  si  l'on  a  soin"de  pratiquer  la  sec- 
tion avec  assez  de  lenteur.  Elle  convient  donc  lorsque 
les  tissus  sont  trés-vasculaires  comme  dans  le  cancer, 
ou  lorsque  la  base  de  la  tumeur  est  pourvue  d'ar- 
tères très-développées. 

Huguier  et  Marion  Sims  ont  accusé  ce  procédé  d'Être 
long  et  douloureux  et  de  provoquer  des  syncopes  et  des 
troubles  nerveux. 
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C.  i—  Amputation  au  moyen  du  fil  galvano-caustiqub. 

L'amputation  du  col  de  l'utérus  au  moyen  d'un  fil  de 
platine  rougi  par  l'électricité  semble  entrer  de  plus  en 
plus  dans  la  pratique  gynécologique,  non-seulement  à 
cause  de  la  facilité  de  son  exécution,  mais  surtout  en 
raison  des  dangers  moindres  auxquels  elle  expose, 
comme  le  prouvent  les  faits  publiés  par  Byrne  (1),  Léon 
Labbé  (2),  Gaillard  Thomas  (3),  et  un  grand  nombre 
d'autres  chirurgiens. 

Plusieurs  procédés  peuvent  être  employés  pour  pra- 
tiquer l'opération.  Nous  allons  les  passer  successive- 
ment en  revue. 

Premier  procédé  (procédé  de  M.  Léon  Labbé)  (4).  La 
femme  étant  placée  sur  le  bord  d'un]  lit,  dans  le  décu- 
bitus dorsal,  le  bassin  fortement  élevé,  les  cuisses 
maintenues  par  deux  aides  ou  simplement  les  pieds  re- 
posant sur  deux  chaises,  on  fait  écai'ter  les  grandes  et 
les  petites  lèvres  pour  agrandir  le  plus  possible  l'entrée 
de  la  vulve. 

Alors  commence  le  seul  temps  difficile  de  l'opération, 
celui  qui  consiste  à  aller  placer  le  fil  de  platine  à  la  base 
du  col  utérin. 

Le  fil  de  platine,  qui  doit  être  suffisamment  long,  30 
à  40  centimètres,  est  recourbé  en  anse  et  présenté  par 


(1)  Excision  ofthe  cervix  uteri  :  its  indications  and  methods  (American 
Journal ofobstetric.  Juillet  1877,  p.  520). 

(2)  Annales  de  Gynécologie^  t.  I,  p.  165. 

•  (3)  Diseases  ofwomen^k^  édition,  p.  633. 
(4)  Annales  de  Gynécologie,  t.  I,  1874. 
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la  convexité  de  celte  anse  à  l'entrée  de  la  vulve,  et  con- 
duit fe  long  de  la  paroi  antérieure  du  vagin  pour  attein- 
dre le  cul-de-sac  antérieur.  A  ce  moment,  les  doigts  in- 
dicateurs introduits  dans  le  vagin  impriment  au  fil  un 
changement  de  direction,  de  manière  à  donner  aux 
deux  branches  de  Tanse  une  direction  perpendiculaire 
à  celle  du  col  utérin,  et  à  les  faire  se  rejoindre  au  niveau 
du  cul-de-sac  postérieur. 

Ces  diverses  manœuvres  présentent  plus  ou  moins 
de  difflcultés,  suivant  mille  circonstances  :  l'étpoitesse 
plus  ou  moins  grande  du  vagin,  le  volume  variable  de 
la  tumeur  utérine,  la  forme  de  celte  dernière.  Si  elle  est 
volumineuse,  mais  franchement  pi'diculée,  lorsque  son 
grand  diamètre  a  été  dépassé,  le  fil  va  en  quelque  sorte 
se  placer  de  lui-même;  au  contraire,  si  la  tumeur  re- 
présente plus  ou  moins  un  cône,  dont  la  base  répond  à 
la  portion  sus-viigi nale  du  col,  on  peut  éprouver  de  sé- 
rieuses difficultés  pour  donner  à  l'anse  une  situation 
convenable,  et  l'on  peut  craindre,  ce  qui  arrive  alors 
souvent,  de  voir  celle-ci  glisser  en  avant  et  abandonner 
la  tumeur  au  moment  où  l'on  devra  en  opérer  la  striction. 

L'anse  métallique  une  fois  pincée  convenablement, 
les  deux  bouts  du  fil  de  platine  sont  adaptés  aux  tiges 
conductrices  d'un  galvano-cauli'îre,  puis  fixés  sur  le 
treuil  qui  se  trouve  à  la  base  de  l'instrument  et  à  l'aide 
duquel  on  opère  une  certaine  constriction  du  fil. On  fait 
ensuite  passer  le  courant  d'une  pile  au  bichromate  de 
.potasse  (voy.  fig.  231),  et  la  section  est  opérée  en  ser- 
rant le  fil  lentement  au  moyen  du  treuil. 

Le  fil  de  platine  doit  être  porté  au  rouge  sombre,  afin 
d'éviter  les  hémorrhagies. 

En  tout  cas,  une  fois  la  section  opérée,  il  convient 
d'examiner  le  moignon,  et  de  toucher  les  points  qui 
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saignent  avec  le  Gl  de  platine  ou  le  bouton  de  porce- 
laine portés  au  rouge  sombre. 


FiG.  S31.  —  Pile  galyano-cBUîliqae  (modèle  simplifié  ci 
MM.  Bilorel  ef  Mora). 


Deurième  procédé  (au  moyen  du  spéculum  porte-fil)- 
Ayant  jugé  par  nous-mèmo  des  difCcuItés  qu'o" 
éprouve  à  embrasser  le  col  au  moyen  du  fil  de  pla* 
tine  par  le  procédô  préconisa  par  M.  Labbé,  nou* 
avons  recherché  s'il  ne  serait  pas  possible  de  placer  le 
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fil  pour  ainsi  dirs  automatiquement  sur  la  base  de  la 
tumeur,  et  nous  avoDs  fait  construire  à  cet  effet,  par 
M.  Aubry,  un  spéculum  spécial,  qui  facilite  consîdéra- 


FIS.  S32.  —  SpécnlDRi  porI«-(1L 
A  A',  Bontons  deslinéit  A  Taire  moavoir  la  plaque  mobile  qui  CDaintieDl 
le  fll  &  roitr^mild  Hu  «péculnm. 
BB'.  RI  de  plaline  qui  forme  ane  aose  en  O". 
00",  EitrémiW  uWrine  do  spAîiiluni. 

blement  ce  premier  temps  dans  un  certain  nombre  de 
cas  spéciaux  que  nous  indiquerons  bientôt. 

L'instrument  se  compose  d'un  spéculum  bivalve  de 
Ricord,  à  valves  un  peu  larges  à  leur  extrémité  utérine. 
Ces  dernières  sont  creusées  d'une  gouttière  qui  peutêtre 
transformée  en  canal  à  l'aidede  deux  pièces  métalliques 
mobiles  solidement  appliquées  contre  la  paroi  interne 
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de  chacune  des  valves  du  spéculum .  Chaque  pièce  estren— 
due  mobile  à  l'aide  d'une  tige  qui  lui  adhère  et  que  foi»  ^ 
mouvoir  deux  boutons  placés  en  AA'  (voyez  fig.  232^-  ■ 
Avant  d'appliquer  le  spéculum,  il  convient  de  l'arme  - 
d'un  fil  de  platine  BB',  do  volume  moyen  (t  millimètr^^ 

au  plus  de  diamètre),  et  de  le  disposer  de  façon  à  for 

mer  une  anse  0",  que  l'on  couche  contre  le  spéculum 
et  qui  permet  d'ouvrir  les  valves  au  moment  voulu. 

Ces  particularités  de  l'instrument  étant  connues^ 
voici  comment  il  convient  de  procéder. 

i"  temps  (recherche  du  col).   —   La  malade  étantd 
placée  dans  la  position  requise  pour  l'examen  au  spâ-1 
culum,  le  bassin  fortement  relevé,  on  va  à  la  rechercha 
du  col,  comme  on  le  fait  avec  un  spéculum  de  Ricord 
ordinaire.  Ce  temps  est  quelquefois  assez  difflcile  à  exé- 
cuter, à  cause  de  l'écoTilement  sanguin  qui  se  produit 
habituellement  et  qui  vient  gêner  la  vue.  On  éponge  J 
alors  au  moyen  de  boulettes  de  ouate  saisies  entre  les] 
mors  de  la  pince  à  pansement  utérin,  puis,  quand  o 
arrive  au  contact  du  col,  on  ouvre  les  valves  du  spéct 
lum,  et  l'on  engage  le  col  dans  leur  intérieur. 

On  relève  l'anse  de  platine  qui  était  couchée  contre  lai 
spéculum  en  se  servant  d'un  petit  crochet  représentfil 
fig.  233,  de  façon  à  la  porter  vers  la  base  du  col.  Lo  I 
crochet  est  facilement  dégagé  par  un  mouvement  de  I 
rotation  sur  son  axe. 

Cela  fait,  on  introduit  dans  le  col  une  pince  à  bran*  i 
ches  divergentes  (voy.  fig.  234),  de  façon  à  attirer  | 
te  col  en  bas  et  à  l'engager  le  plus  possible  entre  Irtl 
valves. 

On  confie  alors  les  manches  du  spéculum  à  un  aideil 
qui  le  maintient  bien  en  place. 

2*  tempu  (dégagement  du  fil  de  platine).  —  Lorsque  i 
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le  co!  est  embrassé  par  les  valves,  on    engage  les 
deux  extrémités  du  fll  de  platine  dans  les  liges  con- 


FiG.  £)3.  —  Crochet  serTsntA 
chée  contra  le  «p&ulum. 


Fin.  SZi.  —  Pince  i  brancbesdi- 
Tergent«s  Jeslinée  ï  Hre  intro- 
duite jRna  le  col  afln  d'engager 
forlemontcelorpnnedanBleBp*- 


ductrices  du  galvano-cautère,  et  on  les  fixe  sur  un  bâ- 
tonnet d'ivoire   en  évitant  qu'elles  se  touchent. 

Le  bâtonnet  étant  lenu  de  la  main  droite,  et  exer- 
çant une  traction  modérée  sur  les  tlls  de  platine, 
afin  de  ne  pas  déplacer  le  spéculum,  on  fait  progresser 
à  l'aide  de  la  main  gauche  la  lige  du  galvano-cautère 
jusqu'au  point  où  les  fils  de  platine  émergent  du  spé- 
culum- 
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Fia.  23!j.  —  D^agement  du  ll[  de  plMlM. 

A,  Bouton  serrant  à  dégager  le  fil  de  platine. 

B,  Fil  de  platioe. 

C,  Fil  de  platloo  tu  an  momeol  où  il  va  contourner  le  cul  <1r 

D,  Fil  de  plaline  &  na  «ortie  de  la  lige  du  j^alvano-caulAre. 

E,  BoaloD  destiné  A  faire  pDSxer  le  courant. 

F,  Verrou  destiné  &  Taire  passer  le  courant 
I.  Etui  protecteur. 


PP'  Eitr^mité  des  tiges  candi 
phorea  de  la  uitn. 
U,  Utérus. 


bçon  continui^fl 
lesquelles  on  adapte  les  ri 
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A  ce  moment  on  desserre  l'écrou  qui  Qxe  le  spéculum, 
lourque  les  valves  en  se  rapprochant,   pressent  Tor- 
temenl  sur  le  tissu  uté- 
rin. 

Il  suffit  alors  de  char- 
ger un  aide  de  faire 
mouvoir  les  boutons 
AA'(voy.fig.  232)  pour 
que  le  fil  de  platine  se 
trouve  dégagé  et  vienne 
enserrer  le  col  (voyez 
fig.  2:^5).  Lorsque  ie  fii 
de  platine  est  devenu 
libre  {voy.  Og.  23fi).  on 
peut  retirer  sans  diffi- 
culté le  spéculum. 

5'  temps  {section  du 
col).  —  Après  qu'on  a 
introduit  le  doigt  dans 
le  vagin  pour  s'assurer 
de  la  situation  occupée 
par  le  111,  il  ne  reste 
plus  qu'à  opérer  la  sec- 
tion en  faisant  rougir 
au  rouge  sombre  le  Gl 
de  platine  au  moyen 
d'une  pile  au  bichro- 
mate de  potasse  {voy, 
Og.  23i). 

La  section  doit  ôtre 

faite  lentement  et  sans 

î  tractions  trop  considérables  sur  le  fil  de  pla- 
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tine,  tractions  qui  auraient  pour  résultat  de  déterminer  • 
la  rupture  de  ce  dernier. 

Nous  préférons  la  traction  ainsi  opérée  à  la  main,  à 
celle  que  l'on  produit  au  moyen  du  treuil,  dont  la  plu- 
part des  appareils  galvano-causliques  sont  munis,  et  qui 
ne  donne  pas  aussi  bien  que  la  main,  la  sensation  d'une 
résistance  vaincue  à  mesure  que  la  section  se  produit. 

L'opération  pratiquée  au  moyen  du  spéculum  porte- 
fil  présente  parfois  des  difficultés  qui  tiennent  : 

1®  A  la  quantité  exagérée  de  sang  qui  s'écoule  au 
moment  où  l'on  va  à  la  recherche  du  col  ; 

2*  Au  volume  exagéré  du  col  dans  certains  cas,  et  qui 
n'est  pas  en  rapport  avec  les  dimensions  du  spéculum  ; 

3*»  A  la  mollesse  du  tissu  qui  permet  au  fil  de  glisser 
lorsque  le  spéculum  est  enlevé. 

Les  cas  les  plus  favorables  pour  l'amputation  au 
moyen  du  spéculum  porte- Ql  sont  donc  ceux  où  le  col 
n'est  pas  trop  augmenté  de  volume,  où  il  présente  en- 
core un  certain  degré  de  consistance,  où  il  a  la  forme 
d'un  battant  de  cloche  et  où  l'écoulement  de  sang  n'est 
pas  trop  abondant. 

'  Troisième  procédé  (au  moyen  de  la  pince  à  arti- 
culation variable).  Lorsque  le  fil  ne  peut  être  placé  en 
se  servant  du  spéculum  porte-fil  ou  au  moyen  des 
doigts,  suivant  le  procédé  de  M.  Léon  Labbé,  on 
peut  avoir  recours  à  la  pince  à  articulation  variable 
que  nous  avons  fait  construire  chez  M.  Aubry,  et  qui 
permet  de  saisir  le  col  d'une  façon  asymétrique,  com- 
me cela  peut  être  nécessaire  dans  les  cas  où  la  dégé- 
nérescence occupe  un  point  plus  élevé  d'un  côté  que  de 
l'autre. 

La  pince,  comme  le  montre  la  figure  237,  présente  cinq 
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a]:tictilatioDs  différentes,  en  tous  points  semblables  à 
l'articulation  unique  de  nos  forceps, 

La  pince  peut  être  appliquée,   les  branches  réunies, 


à  griffes  A 


variable. 


FiQ.  237.  - 

A,  Pi  TOI. 

BC,  Branche  mftle. 

E,  Utërua. 

D,  Les  lignes  ponctuiks  indiquent  l'éial  d'aayniélrie  des  branches. 


comme  s'il  s'agissait  d'une  pince  de  Museux  ordinaire, 
ou  au  contraire  chaque  branche  peut  être  insérée  isolé- 
ment sur  des  points  diDerents  du  col  et  ensuite  articu- 


478  TRAITÉ   ÉLÊBIENTAIRE  DE   CHIRURGIE    GYNECOLOGIQUE. 

lée.  Dans  l'un  etTautre  cas,  il  ne  faut  jamais  négliger 
de  porter  la  pince  sur  le  doigt  introduit  dans  le  vagin 
afin  de  lui  servir  de  guide. 

Une  fois  la  pince  mise  en  place,  les  branches  de 
celle-ci  sont  passées  dans  Tanse  de  platine  préalable- 
ment fixée  sur  les  tiges  du  galvano-cautère  et  le  col 
est  embrassé  par  le  fil  métallique  au-dessus  de  la 
pince.  Après  que  le  fil  a  été  serré,  on  enlève  la  pince, 
et  l'on  opère  la  section,  comme  il  a  été  dit  précédem- 
ment. 

Il  convient  d'enlever  la  pince,  à  cause  des  contacts 
qui  pourraient  s'établir  avec  le  fil  de  platine,  et  qui 
auraient  pour  résultat  d'empêcher  le  courant  de  rou- 
gir le  fil. 

On  pourrait,  si  Ton  devait  laisser  l'instrument  en 
place,  se  servir  d'une  pince,  dont  les  branches  seraient 
isolées  de  façon  à  empêcher  le  passage  du  courant. 
Nous  verrions  même  à  cela  certains  avantages,  dont  le 
plus  important  serait  d'empêcher  le  fil  de  glisser. 

Quatrième  procédé  (au  moyen  de  l'instrument  du 
D'  Chéron).  L'amputation  peut  encore  être  pratiquée  en 
se  servant  de  l'instrument  imaginé  par  M.  le  D' Ché- 
ron et  dont  voici  la  description  : 

Sur  le  manche  ordinaire  qui  sert  à  porter  les  diffé- 
rentes pièces  employées  en  galvano- caustique  ther- 
mique, se  monte  une  double  branche  dont  les  extré- 
mités s'écartent  l'une  de  l'autre,  plus  ou  moins  (voy. 
fig.  238). 

Un  fil  double  de  platine  forme  une  anse  a  à  laquelle 
on  peut  donner  les  dimensions  nécessaires  à  l'enserre- 
ment  du  col. 


le  manche,  il  vient  i 
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Ce  fil  passe  en  b  sur  un  galet  vertical,  sorte  de  petite 
poulie  qui  favorise  le  glissement,  et,  longeant  ensuite 
s'enrouler  sur  un  barillet  qu'on 
peut  enlever  à  volonté  pour  placer 
les  cautères,  les  couteaux,  etc. 

Lorsque  le  col  ou  toute  autre 
partie  est  prise  dans  l'anse,  les 
rhéophores  étant  placùs  en  n  n, 
celle-ci  devient  rouge  ;  le  chirur- 
gien qui  fait  tourner  le  barillet, 
rapprochant  peu  à  peu  les  deux 
parties,  les  applique  bieutùt  Tune 
contre  l'autre,  comme  on  les  voit 
en  fe,  eiramputation  est  faite  par 
ces  deux  portions  de  ûl  qui 
s'avancent  l'une  vers  l'autre  à 
la  manière  des  deux  lames  de 
ciseaux. 

Pour  se  servir  de  cet  appareil 
M.  Chéron  a  l'habitude  de  mettre 
le  col  à  découvert  au  moyen  d'un 
spéculum  en  bois  d'un  calibre 
suHisant  pour  pouvoir  y  intro- 
duire les  branches  de  son  instru- 
ment. 

L'amputation  peut  être  prati- 
quée facilement  à  l'aide  de  cet 
appareil,  lorsque  le  col  n'a  pas  ac- 
quis des  dimensions  trop  considé- 
rables. C'est  d'ailleurs  dans  l'hypertrophie  du  museau 
de  tanche  que  M.  Chéron  pratique  le  plus  souvent 
l'amputation. 


FiQ.  aa. 

Galtano-cau'Èra  d' 
D'  Chéron. 
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Cinquième  procédé  (au  moyen  du  spéculum  de 
Sims).  (1).  La  malade  est  placée  dans  le  décubitus  laté- 
ral gauchS  et  le  spéculum  de  Sims  est  appliqué. 

Le  fil  de  platine  formant  une  anse  à  l'extrémité  du 
galva no-cautère,  est  placé  autour  de  la  base  du  col,  et 
serré  au  moyen  du  treuil  placé  à  la  base  de  Tinstru- 
ment. 

Une  fois  le  fil  bien  appliqué,  on  le  fait  rougir  avec 
les  précautions  recommandées  précédemment. 

Dans  les  quatre  procédés  de  gsdvano-caustique  que 
nous  venons  de  faire  connaître,  nous  n'avons  eu  en 
vue  que  l'amputation  pratiquée  sur  place. 

Quelques  auteurs,  mais  en  petit  nombre,  ont  con- 
seillé d'appliquer  le  fil  de  platine  sur  l'utérus  préala- 
blement abaissé  à  la  vulve. 

Nous  pensons  que  cet  abaissement  doit  être  rejeté, 
puisque  nous  nous  trouvons  actuellement  en  possession 
de  procédés  qui  nous  permettent  de  l'éviter. 

Indications.  —  L'amputation  du  col  doit  être  faite 
dans  des  circonstances  variables  et  pour  remédier  à 
des  lésions  diverses. 

L'amputation  a  été  pratiquée  dans  la  stérilité  par 
Sims,  R.  Barnes  (2),  Gourty,  lorsque  le  col  hypertro- 
phié et  allongé  met  obstacle  à  la  conception. 

Dupuy tren  et  Huguier  ont  rapporté  des  cas  de  con- 


(1)  Gaillard  Thomas.  Diseases  ofwomen^  4«  édiLion,  p.  633. 

(2)  Traité  clinique  des  maladies  des  femmes.  Traduction  par  Cord^ 
1876,  p.  95. 
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ception  à  la  suite  de  l'amputation  du  col.  Scanzoni  re- 
laie un  cas  dans  lequel  la  fécondation  eut  lieu  six  se- 
maines après  l'amputation  de  la  lèvre  postérieure  du 
col. 

Dans  l'hypertrophie  simple  du  tissu  utérin,  l'opé- 
ralion  de  Sims  est  particulièrement  applicable. 

La  méthode  préconisée  par  Kehrer  nous  parait  dans 
ce  cas  pouvoir  également  être  recommandée. 

Quand  l'une  des  lèvres  seulement  est  hypertrophiée, 
la  section  ne  doit  porter  que  sur  la  partie  qui  est  le 
siège  de  l'augmentation  de  volume.  L'opération  est 
alors  partielle,  et  est  faite  avec  avantage  au  moyen 
des  ciseaux  et  du  bistouri. 

Le  D'  Laurent  (de  Rouen)  (1)  a  pratiqué  dernière- 
ment l'amputation  chez  une  femme  atteinte  d'hyper- 
trophie de  la  lèvre  antérieure,  ayant  déterminé  une 
rétention  d'urine  résultant  de  la  compression  de  l'urè- 
thre  par  la  partie  hypertrophiée. 

Dans  les  cas  d'hyperplasie  aréolaire,  le  D'  Noegge- 
ralh  ^2)  préfère  l'instrument  tranchant  aux  autres  mo- 
des d'amputation,  à  cause,  dit-il,  de  la  réaction  plus 
grande  qui  suit  sou  emploi,  et  qu'il  considère  comme 
utile. 

Dans  l'hypertrophie  de  la  portion  sus-vaginale  du 
col,  c'est  le  procédé  d'Huguier  qui  doit  être  appliqué. 
Nous  avons  dit  précédemment  pour  quelles  raisons 
nous  rejetions  dans  ce  cas  le  procédé  de  Kehrer. 

Les  autres  procédés  :  amputation  circulaire  au  moyen  . 
des  ciseaux,  de  l'ècraseur  ou  du  û]  de  platine,  convien- 
nent plus  particulièrement  dans  le  cancer.  Ajoutons 


[I)  Union  midkaU  de  la  Seine'lnfirieurt,  1B74. 
(2}  Virginia  meilioit  Honthtn ,  iai\\e\.  1S1I.  p.  30G. 
IR.   DK  UHIH.  GÏNItC. 
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avec  Byrne,  Gaillard  Thomas,  Léon  Labbé,  que  c'est 
Tamputation  galvano-caustique  qui  nous  a  toujours 
paru  la  plus  favorable  dans  ces  cas  de  dégénérescence. 
Elle  expose  moins  aux  hémorrhagies  que  les  autres 
procédés  et,  s'il  survient  une  perte  de  sang,  il  faut  Fat- 
tribuer  à  ce  que  le  fil  a  été  porté  à  une  trop  haute  tem- 
pérature, accident  qu'il  est  facile  d'éviter. 

Byrne  (1),  qui  emploie  ce  moyen  depuis  huit  ans  et 
qui  a  pratiqué  plus  de  deux  cents  amputations,  en 
proclame  hautement  les  avantages.  Quant  à  la  rétrac- 
tion cicatricielle  dont  cette  opération  peut  être  suivie, 
elle  est  rare,  au  dire  de  Byrne,  et  il  ne  faut  pas  Tattri- 
buer  à  la  galvano-caustie  ;  elle  peut  se  produire  aussi 
avec  les  autres  méthodes. 

De  plus,  si  la  section  a  porté  un  peu  au-dessous  du 
point  envahi  par  la  dégénérescence,  on  peut  encore  es- 
pérer la  guérison,  en  cautérisant  le  moignon  au  moyen 
du  bouton  de  porcelaine  entouré  d'un  fil  de  platine,  et 
rougi  par  l'électricité. 

Un  des  grands  avantages  du  galvano-cautère,  c'est 
qu'il  ne  rayonne  pas  et  qu'il  ne  détermine  pas  de  réac- 
tion inflammatoire  notable,  lorsque  le  cancer  n'a  pas 
été  enlevé  dans  son  entier.  Aussi,  dans  les  cas  où  l'on 
n'a  pas  amputé  tout  le  tissu  dégénéré,  on  ne  voit  pas  la 
maladie  accélérer  sa  marche  fatale. 

L'amputation  avec  le  galvano-cautère  peut  être  pra- 
tiquée dans  le  cancer  du  col  de  l'utérus,  même  quand  on 
n'est  pas  sûr  d'enlever  tout  le  tissu  dégénéré;  c'est,  tout 
au  moins,  l'opinion  de  Byrne  (2)  et  de  Goodell  (3).  On 


(1)  American  Journal  of  obstetrics,  1877,  p.  521. 

(2)/6i(/.,p.521. 

(3)  Ibid.,  p.  522. 
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diminue  ainsi  les  pertes  de  sang,  et  la  malade  se  trouve 
améliorée. 

Nous  avons  été  témoin,  dans  lô  service  de  M.  Gal- 
lard,  à  la  Pitié,  de  deux  opérations  pratiquées  dans  de 
semblables  conditions.  Les  malades  éprouvèrent  un 
soulagement  très-marqué,  dû  à  la  diminution  de  l'écou- 
lement ichoreux  et  des  pertes  de  sang  auxquelles  elles 
étaient  soumises  auparavant. 

La  cachexie  cancéreuse,  dit  Goodell,  ne  contre-indî- 
que  même  pas  Topéralion  non  plus  que  l'immobilité  de 
rutérus.  Cette  immobilité  peut  en  efTet  être  le  résultat 
d'une  inflammation  péri-utérine  indépendante  de  l'af- 
fection cancéreuse.  L'opération,  dans  ces  cas,  produit 
toujours  une  certaine  amélioration. 

Dans  le  cancer,  si  l'on  n'a  pas  recours  au  galvano* 
cautère,  tous  les  auteurs  sont  d'accord  pour  conseiller 
l'emploi  de  l'écraseur,  et  pour  rejeter  les  ciseaux  et 
le  bistouri,  à  cause  de  la  vascularité  très-grande  du 
Ussu  qui  expose  à  des  pertes  sanguines  considérables. 

Si  nous  avions  recours  aux  ciseaux,  nous  emploierions 
de  préférence  ceux  qui  ont  été  inventés  par  M.  Clark  et 
dont  les  bords  tranchants  sont  armés  de  dents. 

ARTICLE  V. 
FONOOSITES  UTÉEUNES. 

Quelquefois  on  rencontre  dans  l'intérieur  de  la  cavité 
utérine  et  dans  le  canal  cervical  des  productions  végé- 
tantes que  l'on  a  désignées  sous  le  nom  de  fongosités 
ntérines  et  de  polypes  muqueux.  Ces  tumeurs,  qui 
Baignent  au  moindre  contact,  sont  sessiles  oupédiculées 
et  varient  du  volume  d'un  pois  à  celui  d'un  haricot. 
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Quelquefois  on  rencontre  une  seule  tumeur,  d'autres 
fois  la  muqueuse  est  envahie  dans  une  étendue  plus  ou 
moins  considérable,  quelquefois  même  sur  toute  sa 
surface.  On  a  donné  le  nom  de  polypes  muqueux  ^ut 
tumeurs  pédiculées  et  de  fongosités  t 
tumeurs  sessiles. 

Lorsque  le  polype  muqueux  occupe  le  col  utérin,  U 
r\  est  assez  souvent  facile  d'en  reconnaître 

l'existence  au  moyen  du  toucher  ou  d'uB, 
petit  spéculum  introduit  dans  le  col. 
Lorsque  la  production  morbide  est  re- 
connue et  qu'elle  est  facilement  acces- 
sible, il  suffit  de  la  saisir  entre  les  ratst 
d'une  pince  à  pansement  utérin  et  d'ei 
pratiquer  l'arrachement'  par  un  mouvfl' 
ment  de  torsion  imprimé  ù  !a  pince; 
pourrait  encore  opérer  la  section  du  pé- 
dicule au  moyen  de  ciseaux  ou  de  la 
pince  de  Wilde  (voy.  fig.  178,  p.  3S8}j 
ou  d'un  petit  constricteur  de  Maisoi 
neuve  (voy.  fig.  239). 

Lorsque  la  petite  tumeur  est  enlevée, 

on    arrtite  facilement  l'écoulement  de 

sang  qui  résulte  de  l'opération,  en  cauté- 

CoiiitrictBui       risant  avec  le  crayon  de  nitrate  d'ar- 

de  MaiBonneuve.    gent  OU  un  pinceau  imbibé  de  perchlo- 

rure  de  fer. 

Si  la  production  morbide  occupe  un  point  élevé  d 
coloul'inlérieurde  lacavitéutérine,  il  est indispensabt 
d'opérer,  au  préalable,  ta  dilatation  du  canal  cervical  s 
moyen  de  l'éponge  préparée  ou  d'une  tige  de  laminai 
digitata  (voyez  l'article  :  Dilatation  du  col).  Lorsque  ij 
col  est  suffisamment  dilaté,  on  introduit  l'index  de  ] 


358}j 
isoi« 
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main  gauche  dans  l'intérieur  de  la  cavité  utérine,  afin 
de  recoDDattre  exactement  le  point  d'implantation  de 
la  tumeur  et  l'on  dirige  sur  le  doigt  une  pince  à  panse- 
ment utérin  qui  serti  opérerrarrachement;  on  pour- 
rait encore  sectionner  la  tumeur  en  ((lissant  sur  ce  doigt 
l'une  des  curettes  que  nous  allons  décrire  dans  un 
instant. 

Lorsque  la  muqueuse  utérine  est  recouverte  de  fon- 
gosités  dans  une  étendue  plus  ou  moins  grande,  on 
pratique  le  curage  de  la  cavité  utérine,  préconisé  pour 
la  première  fois  par  iElécamier,  en  se  servant  des  curettes 
de  Sims,  de  Simon  ou  de  Récamier. 


^ 


Pig.  MO. 
Cnretle  de  Sims  II  tige  null^bte. 


Fiï-  2*1. 
Curetlfl  d«  Simon. 


Le  premier  de  ces  instruments  (voy.  ûg.  240)  pré- 
sente une  tige  malléable  qui  peut  être  courbée  plus  ou 
moins,  suivant  les  besoins. 
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La  curette  de  Simon  est  formée  d'une  petite  cupule  de 
dimensions  variables  (voy.  fig.  241)  et  supportée  parun 
manche. 

La  curette  de  Récamier  se  compose  d'une  tige  métal- 
lique de  30  centimètres  de  long,  du  volume  d'une  grosse 
plume  d'oie  et  présentant,  à  chacune  de  ses  extrémités, 
une  gouttière  à  bords  assez  minces  pour  être  légère- 
ment tranchants.  La  tige  présente  la  forme  d'une  S  très- 
allongée,  afin  de  s'adapter  plus  facilement  à  la  direction 
de  l'utérus.  Cet  instrument  est  à  peu  près  abandonné 
aujourd'hui. 

Avant  de  pratiquer  le  curage  de  la  cavité  utérine  à 
l'aide  de  ces  instruments,  on  opère  la  dilatation  du  canal 
cervical  et  l'on  introduit  l'indicateur  de  la  main  gauche 
dans  la  cavité  de  la  matrice  ;  afin  de  suivre  les  mouve- 
ments de  la  curette.  On  effectue  le  curage  en  imprimant 
à  l'instrument  de  légers  mouvements  de  circum- 
duction  qui  mettent  le  tissu  en  contact  avec  les  bords 
de  la  gouttière.  Lorsqu'on  a  détaché  une  certaine 
quantité  de  fongosités,  on  retire  Tinstrument  chargé 
du  tissu  abrasé  et  l'on  répète  la  manœuvre  s'il  est 
nécessaire. 

Pendant  qu'on  opère  ces  mouvements,  un  aide  fixe 
l'utérus  à  l'aide  de  la  main  appliquée  sur  la  région 
hypogastrique. 

Récamier  recommandait  de  cautériser  ensuite  la  mu- 
queuse utérine  avec  le  crayon  de  nitrate  d'argent. 

Cet  auteur  pratiquait  de  nouveau  le  curage  an 
bout  de  quelques  jours,  si  quelques  fongosités  avaient 
échappé  à  l'action  de  l'instrument. 

Dangers.  —  Le  curage  de  la  cavité  utérine,  préconisé 
par  Marjolin,  Robert, Trousseau,  Nélaton,  Maisonneuve 
et  Nonat,eatre  les  mains  desquels  il  a  fourni  des  résultats 
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avantageux,  ne  doit  être  cependant  employé  qu'avec  la 
plus  grande  réserve,  à  cause  des  dangers  auxquels  il 
expose.  Il  faut  se  souvenir  que  le  tissu  utérin,  lorsqu'il 
existe  des  fongosités  utérines,  est  souvent  ramolli  et  que 
la  perforation  des  parois  de  ia  matrice  a  pu  être  la  con- 
séquence de  cette  opération.  M.  Gourty  se  montre  très- 
peu  disposé  à  recourir  à  ce  moyen  ;  nous  partageons 
complètement  les  vues  du  savant  chirurgien,  per- 
suadé que  nous  sommes  que  l'on  peut  obtenir  ordinaire- 
ment la  guérison  des  fongosités  de  la  matrice  par 
l'emploi  de  moyens  beaucoup  moins  dangereux  (voy. 
l'article  :  Médication  intra-utérine). 

Lorsque  la  tumeur  est  pédiculoe,  l'opération  n'expose 
plus  aux  mêmes  dangers  ;  ajoutons  toutefois  que  la  di- 
latation seule  du  col  qu'il  faut  pratiquer  avant  d'intro- 
duire la  curette  a  été,  quelquefois,  la  source  d'accidents 
graves. 

ARTICLE  VI. 
PROLAPSUS  DE  L'UTÉRUS. 


Le  prolapsus,  abaissement  oudes  cente,  est  un  dé- 
placement de  l'utérus  de  haut  en  bas.  On  distingue 
trois  degrés  de  prolapsus  :  dans  un  premier  degré  le 
col  de  l'utérus  s'est  rapproché  plus  ou  moins  de  la 
vulve;  dans  un  second,  le  col  arrive  au  contact  du  plan- 
cher perinéal  ;  danà  un  troisième,  le  col  a  franchi  la 
vulve  et  devient  saillant  à  l'extérieur. 

Le  prolapsus  tenant  à  des  causes  variables,  il  laut, 
autant  que  possible,  rechercher  sous  quelle  influence 
ce  déplacement  s'est  produit,  afin  de  s'attaquer  direc- 
tement à  la  cause  qui  l'a  engendré. 


>• 
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Si  Ton  constate  l'existence  du  museau  de  tanche  â  !> 
vulve,  il  faut  examiner  avec  soin  les  parties  pour 
s'assurer  si  l'on  n'aurait  pas  affaire  à  la  lésion  décrite 
par  Huguier  sous  le  nom  d'allongement  hypertro- 
pkique  de  la  portion  sus-vaginale  du  col,  ou  encore 
aune  hypertrophie  du  tnuseau  de  tanche. 

Lorsqu'il  s'agit  d'une  hypertrophie  de  la  portion 
sous-vaginale  du  col,  le  meilleur  moyen  de  soulager 
la  femme  est  de  pratiquer  l'amputation  du  col.  L'opé- 
ration peut  être  faite  aisément  par  l'un  des  procédés 
que  nous  avons  décrits  précédemment  (voy,  p.  470, 
476  et  478). 

Si  le  prolapsus  tient  à  un  allongement  hypertro- 
phique  de  la  portion  sus-vaginale  du  col,  il  faut  faire 
l'amputation  parle  procédé  d'Huguier  {voy.  p.  461)- 

Gela  dit,  examinons  maintenant  les  procédés  appli- 
cables au  prolapsus  véritable. 

Deux  sortes  de  moyens  ont  été  employés,  les  uns 
sont  palliatifs,  les  autres  curatifs. 


Moyens  palliatifs.  —  Parmi  les  moyens  palliatifs  nous 
citerons  les  ceintures  abdominales  et  kypogastriques, 
les  ceintures  périnèales  avec  pelotes,  les  pessaires. 

Les  ceintures  libdominales  ont  pour  but  de  soutenir 
les  intestins  et  d'empêcher  les  viscères  de  presser  sur 
l'utérus,  mais  ces  appareils  sont  applicables  dans  les 
cas  légers  seulement,  c'est-à-dire  lorsque  l'abaissement 
s'est  produit  dans  des  limites  restreintes.  Quant  aux 
ceintures  bypogastriques  nous  les  croyons  à  peu  près 
inutiles. 

Les  ceintures  périnèales  munies  de  pelotes  (v.  p.  270)t 
rendent  des  services  dans  quelques  cas,  mais  elles  sont 
généralement    mal    supporti'-es    à    cause  de  la  gê» 


PROLAPSUS   DE  I.  lîTERfS. 

qu'elles  produisent  et  de  l'irritation  qui  en  est  la  con- 
séquence du  côté  de  la  vulve  ou  des  organes  pelviens. 

Les  pessaires-soutiens  dont  nous  avons  donné  la 
description  page  266,  peuvent  tHrc  essayés  ;  ils  soula- 
gent généralement  quand  le  prolapsus  n'est  pas  trop 
considérable,  mais  iîs  deviennent  inefficaces  ou  dou- 
loureux quand  l'utérus  est  procident  au  dehors  des 
parties  génitales. 

Nous  nous  sommes  bien  trouvé  chez  plusieurs  ma- 
lades, quand  l'utérus  n'avait  pas  franchi  la  vulve,  de 
faire  introduire  chaque  jour  un  fort  tampon  d'ouate 
■contenant  une  petite  quantité  de  tannin.  Cette  sub- 
stance 6n  déterminant  une  certaine  astriction  des 
tissus,  rétrécit  les  parois  vaginales  et  s'oppose  au  dé- 
placement. 

On  devra  encore  faire  prendre  des  injections  froides 
tenant  en  dissolution  des  substances  astringentes 
telles  qne  du  tannin,  de  l'alun  ou  composées  de  décoc- 
tions, d'écorce  de  cht^ne  ou  de  feuilles  de  noyer. 

Lorsque  ces  moyens  échouent,  on  peut  recourir 
à  des  opérations  ayant  pour  but  de  rétrécir  l'orifice 
vulvaire  ou  de  diminuer  le  calibre  du  vagin. 

Moyens  curatifs,  —  Divers  moyens  ont  été  employés 
pour  obtenir  la  cure  radicale  du  prolapsus,  les  uns  por- 
tent sur  le  vagin,  les  autres  sur  le  périnée. 


H^V     1"  Opérations  qui  portent  sur  le  vagin. 

V  Caustiques.  —  Les  caustiques  ont  pour  but  de  dé- 
terminer sur  le  vafein  une  perte  de  substance  plus  ou 
moinséteodueetd'obtenirune  rétraction  du  conduit  va- 
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ginal,  lors  de  la  cicatrisation.  La  cautérisation  a  été  pra- 
tiquée avec  Tacide  nitrique  (Laugier),  avec  le  fer  rouge 
(Velpeau),  avec  le  chlorure  de  zinc  (Desgranges),  Gail- 
lard (de  Poitiers)  (1)  qui  a  eu  recours  au  fer  rouge  s'est 
servi  d'un  cautère  en  roseau  rougi  à  blanc  qu'il  porta  à 
plusieurs  reprises  sur  la  paroi  postérieure  du  vagin  dans 
une  longueur  de  4  centimètres.  Entre  chaque  cautéri- 
sation, qui  ne  fut  répétée  que  lorsque  l'eschare  pro- 
duite par  l'application  précédente  était  tombée,  l'au- 
teur touchait  la  plaie  avec  un  crayon  de  nitrate  d'argent. 
Ce  traitement  qui  a  réussi  parfaitement  à  M.  Gaillard  a 
l'inconvénient  d'être  long. 

M.  Desgranges  (de  Lyon)  (2)  se  sert  pour  cautériser 
le  vagin  d'une  pince  spéciale  désignée  sous  le  nom  de 
pince  élytrocaustique.  Cette  pince,  dont  les  branches 
peuvent  être  fixées  à  l'aide  d'un  verrou,  a  la  forme 
d'une  pince  à  pansement,  sa  longueur  est  de  15  centi- 
mètres environ.  Elle  présente  des  branches  creusées 
d'une  gouttière  dans  laquelle  on  introduit  du  chlorure 
de  zinc  et  se  termine  à  son  extrémité,  par  une  pointe  . 
acérée  destinée  à  pénétrer  dans  les  tissus. 

Pour  appliquer  la  pince,  on  saisit  un  repli  du  vagin 
à  l'aide  d'un  ténaculum  de  Sims,  puis  on  comprime  ce 
repli  entre  les  mors  de  la  pince  élytrocaustique. 

L'application  de  la  pince  faite  à  cinq  ou  six  reprises 
différentes  suffît  d'après  M.  Desgranges  pour  produire 
une  cautérisation  ferme  et  durable. 


(1)  Bourdon.  Des  nnaplasties  périnéo-vaginnles.  Th.  do  Paris,  1875. 

(2)  Desgranges.  Nouveau  procédé  de  cure  radicale  pour  les  chutes  de 
Vutérus  {Revue  médico-chirurgicale,  juin  1851).  —  Mémoire  sur  le  trai- 
tement de  la  chute  de  P utérus  par  une  méthode  nouvelle  {Comptes-rendus 
et  mémoires  de  la  Société  de  biologie.  Paris,  1853,  !»■•  série,  t.  IV. 
p.  413  et  Gazette  médicale,  1853,  n©»  5»  25). 
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2»  Etranglement  de  îa  muqueuse  vaginale  par  tes 
serres-fines.  —  Ce  procédé,  préconisé  par  Desgranges, 
consiste  à  appliquer  dix  h  douze  serres-fines  sur  la 
paroi  du  vagin  en  vue  de  déterminer  la  mortiGcation  du 
tissu  et  une  piaJe  qui  en  se  guérissant  entraîne  le  ré- 
trécissement du  canal. 

Les  serres-Gnes  auxquelles  M.  Desgranges  a  recours 
sont  longues  de  7  à  8  centimètres  ;  elles  sont  recour- 
bées sur  le  plat  et  terminées  par  une  pointe  destinée  à 
pénétrer  dans  le  tissu.  Ces  instruments  sont  portés 
dans  le  vagin  au  moyen  d'une  pince  particulière  dési- 
gnée sous  le  nom  de  tenelte  à  gouttière;  on  introduit 
d'abord  un  spéculum  à  trois  valves  et  Ton  place  les 
serres-Qnes  sur  les  parois  vaginales,  entre  les  valves 
du  spéculum. 

Les  pinces  tombent  d'elles-mÈmes,  du  cinquième  au 
dixième  jour;  on  les  retire  au  moyen  de  fils  attachés 
préalablement  à  leurs  extrémités, 

On  peut  renouveler  l'application  des  pinces  au  bout 
d'un  certain  temps,  mais  comme  on  ne  peut  facilement 
introduire  de  nouveau  le  spéculum  à  cause  de  la  ré- 
traction du  vagin,  on  se  sert  de  l'indicateur  pour  ces 
applications  successives.  On  continue  l'usage  de  ces 
serres-fines,  jusqu'à  cfi  qu'on  ait  obtenu  un  rétrécisse- 
mentsuffisant. 

3"  Elytrorrhaphie. —  On  désigne  sous  ce  nom  une 
opération  ayant  pour  but  de  diminuer  le  calibre  du 
vagin  afin  d'offrir  un  soutien  à  l'utérus  et  à  l'empê- 
cher de  devenir  procident. 

L'idée  de  cette  opération  appartient  à  Romain  Gé- 
rardin  (de  Metz),  mais  elle  fut  exécutée  parDieffenbach 
en  Allemagne  et  par  Heming  en  Anglererre;  puis  plus 
tard  par  Fricke,  Scanzoni,  Velpeau,  Roux  et  Stoltz. 


;_ 
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L'opération  consistait  alors  à  enlever  une  bande  dt 
la  muqueuse  vaginale  et  à  rapprocher  les  bords 
solution  de  continuité  par  la  suture.  Après  être  tombée 
dans  l'oubli  pendant  un  certain  nombre  d'années,  cettS 
opération  fut  de  nouveau  pratiquée  par  Sims  en  1878i 

a.  —  Elytrorrhaphie  par  le  procédé  de  Si'ms.  —  I4 


FlQ.  Î4S.  —  Sonde  courbe  fi«re  aur  le  cul  et  (lipriamiit  la  paroi  ti 
nale  antérieure  dani  1«  procddd  d'élytrorthapliie  de  Siiii«. 


malade  étant  anesthésiée,  et  placée  dans  le  décubiM 
I  latéral  gauche,  on  introduit  un  spéculum  de  Sims.d 
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dimension  un  peu  considérable  pour  tirer  en  arrière  le 
périnée  et  la  paroi  postérieure  du  vagin.  Une  sonde 
recourbée,  terminée  par  deux  crochets,  est  fixée  dans 
le  col  et  sert  à  déprimer  la  paroi  vaginale  antérieure 
vers  sa  partie  médiane  sous  les  replis  de  laquelle  elle 
disparaît  (voy.  fig.  242). 

Lorsque  les  parties  sont  bien  assujetties  à  l'aide  de 
cette  sonde,  l'opérateur  au  moyen  de  deux  ténaculums 
implantés  sur  la  muqueuse,  de  chaque  côté  de  la  ligne 
médiane  de  la  paroi  antérieure,  rapproche  les  surfaces 
aDn  de  déterminer  l'endroit  où  l'on  devra  faire  la  réu- 
nion. Lorsque  ce  point  est  connu,  on  soulève  la  mu- 
queuse à  l'aide  d'un  ténaculum,  plusieurs  lignes  au-des- 
sus du  méat,  et  l'on  coupe  avec  des  ciseaux  ;  on  reporte 
le  ténaculum  plus  haut  et  l'on  coupe  de  nouveau,  et  ainsi 
de  suite,  jusqu'à  ce  que  l'on  arrive  au  côté  du  col.  La 
même  manœuvre  est  ensuite  pratiquée  d'une  façon 
symétrique,  sur  l'autre  côté  de  la  muqueuse. 

Les  surfaces  dénudées  ayant  8  à  10  millimètres  envi- 
ron de  largeur,  se  présentent  alors  sous  l'aspect  d'un  V, 
dont  l'ouverture  regarde  le  col. 

Lorsque  ces  deux  sillons  sont  terminés,  on  enlève  la 
sonde  qui  est  fixée  dans  le  col,  et  l'on  attire  cet  organe 
en  bas  au  moyen  d'un  petit  ténaculum  ;  on  pratique 
alors  à  chaque  extrémité  des  branches  du  V,  deux  sur- 
faces d'avivement  qui  vont  au  devant  l'une  de  l'autre, 
mais  entre  lesquelles  on  laisse  toutefois,  au  niveau  de 
!a  partie  médiane,  une  petite  portion  de  muqueuse 
intacte. 

Les  sutures  sont  ensuite  passées  en  commençant 
par  en  bas,  et  l'utérus  repoussé  par  la  sonde  permet  de 
placer  les  sutures  supérieures. 

Ijorsque  les  sutures  sont  serrées,  on  enlève  la  sonde. 
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b.  —  Elytrorrhaphîe  par  le  procédé  d'Emmet.  —  Le  ' 
D'Emmet,  ayant  reconnu  que,  dans  le  procédé  de  Sims 
qui  vient  d'ôtre  décrit,  le  col  est  susceptible  de  s'engager 
dans  la  partie  non  dénudée,  laissée  à  la  partie  supérieure, 
et  de  produire  certains  symptômes  douloureux,  pratique 
l'avivemfent  complet  de  la  muqueuse  entre  les  extrRmi- 
tés  des  branches  du  V.  Les  surfaces  dénudées  repré- 
sentent dès  lors  un  triangle  (voy.  fig.  243). 


Fio.  243.  —  ÉijtmrrhBphia  par  le  procAlé  d'Emniel. 
a,  b,  Surface  il'BvivenieDt. 
G,  d,  Suture  supérieure. 
f,  Partie  non  Bïiïie. 


Emmet  procède  àl'opération  de  la  façon  suivante: 
D  commence  par  soulever  un  lambeau  de  la  mu- 
queuse sur  l'un  des  côtés  du  col  aune  distance  conve- 
nable au  moyen  d'un  ténaculum  et  coupe  avec  d»'] 
ciseaux;  il  reproduit  ensuite  la  même  manœuvre  du  oAtft  1 


opposé,  et  réunit  les  deux  points  par  un  avivement 
transversal.  Il  passe  alors  une  suture  métallique  et 
serre  le  Ql  afln  d'opérer  le  rapprochement  des  sur- 
faces. 

II  résulte  de  cette  Façon  de  procéder  que  le  sillon  mé- 
dian que  produit  la  sonde  courbe  employée  par  Siras 
existe  tout  oaturellement. 

L'opérateur  soulève  alors  un  lambeau  de  muqueuse, 
avec  un  ténaculum,  de  chaque  côté,  sur  le  repli  vagi- 
nal, et  le  coupe,  puis  il  passe  immédiatement  une  su- 
ture. Il  continue  ensuite  l'avivement  sur  un  point  placé 
plus  bas,  et  suture  aussitôt.  Cette  pratique,  outre  qu'elle 
évite  l'écoulement  du  sang,  n'expose  pas  à  aviver  sur 
des  points  qui  plus  tard  ne  seraient  pas  exactement  sy- 
métriques. 

M.  Gaillard  Thomas,  ayant  eu  recours  &  ce  procédé 
dans  plusieurs  circonstances,  le  vante  à  cause  de  sa 
simplicité. 

L'opération  une  fois  achevée,  on  place  la  malade  au 
lit  et  l'on  provoque  la  constipation  pendant  une  se- 
maine en  administrant  journellement  de  l'opium  par 
doses  fractionnées.  On  vide  la  vessie  plusieurs  fois  par 
jour  pendant  trois  ou  quatre  jours  au  moyen  de  la 
sonde  et  on  enlève  les  sutures  inférieures  du  huitième 
dixième  jour  et  les  supérieures  du  douzième  au  quin- 
zième jour,  sauf  indications  contraires. 

4°.  Cloisonnement  du  vagin.  Procédé  de  M.  Léon  Le 
For((l).  — Chez  presque  toutes  les  malades  atteintes  de 
prolapsus,  fait  remarquer  M.  Léon  Le  Fort,  l'utérus  ne 
sort  pas  le  premier  de  la  vulve,  et  ce  n'est  pas  lui  qui 


(i)Lioa  Im  Fort.  Nouveau  procédé  pour  la  guériti 
rm  (Bull  de  IMr.,  30  svrll  1871}. 


1  du  proiapsui  ulé- 
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entraine  la  paroi  antérieure  puis  la  paroi  postérieure  du  I 
vagin.  En  général,  ce  qui  sort  d'abord,  c'est  la  parti» 
de  la  cloison  vaginale  la  plus  rapprochée  delà  vulve;  le 
reste  suit  comme  par  une  sorte  de  déplissement,  et  It 
même  effet  se  produit  sur  la  paroi  postérieure. 

Si  on  pouvait  reteniren  rapport  ces  parois  opposées, 
les  empêcher  de  se  porter  l'une  en  avant,  l'autre  en  ar- 
rière, on  s'opposerait  à  tout  prolapsus.  M.  Le  Porta  cher- 
ché à  rendre  ce  contact  non  plus  médiat,  mais  cutané 
et  permanent,  en  avivant  au  môme  niveau  les  paroi» 
aotérieuie  et  postérieure  du  vagin  et  en  les  unissant 
par  la  suture. 

Voici  comment  M,  Le  Fort  décrit  son  procédé  : 
a  L'utérus  étant  toute  fait  hors  de  la  vulve,  etsani 
cherchera  le  réduire,  je  fis  d'abord,  dit  M.  Le  Fort,  sur  ' 
la  paroi  antérieure  du  vagin,  la  malade  étant  dansU 
décubitus  dorsal,  quatre  incisions  limitant  un  lambeau 
de  muqueuse  que  j'enlevai,  ce  qui  me  donna  un  avive» 
ment  de  6  centimètres  environ  de  longueur,  sur  2  de 
largeur  et  portant  sur  la  partie  la  plus  rapprochée  de  l» 
vulve  (voy.  A,  iig.  2ii).  Puis  faisant  soulever  et  relever 
du  côté  de  l'abdomen,  l'utérus  prolabé  de  manières 
avoir  sous  les  yeux  la  face  postérieure  de  la  tumeur,  je 
fis  sur  cette  partie  un   avivement  semblable  à  celui  qu^ 
j'avais  effectué  sur  la  paroi  antérieure  (voy.  B).  Cell, 
fait,  je  réduisis  en  partie  l'utérus,  assez  pour  mettre 
contact  les  extrémités  do  ses  deux  surfaces  d'avivenn 
dans  leur  partie  la  plus  rapprochée  de  l'utérus,  et  j' 
pliquai  sur  le  bord  transversal  trois  points  de  suU 
réunissant  linéairement  les  parois  antérieure  et  post 
rieure  du  vagin  ;  je  passai  ensuite  à  la  réunion 
bords  latéraux  en  passant  de  chaque  côté  un  fll  d' 
gent  D  (voy.  Iig.  24.j),  traversant  le  bord  de  la  surfa 


PROL-YPSL'S   DE   L'UTÉRUS.  497 

avivée  antérieure  A,  puis  le  bord  correspondant  de  la 
surface  avivée  postérieure  B.  Un  01  étant  placé  de  la 


-  Surface  d'avÏTomeiit  ilanS-  ie  cloi 

par  le  proiëcU  de  I^oti  Le  Fort. 

A,  Surfaee  d'ftTlTcment  antérieure. 

B,  Surface  d'avivemenl  poslérîeure. 
Il,  Eilrdmité  supérieure  de  l'ul^rua 
UR,  OuTerture  de  l'uréthre. 


même  façon  sur  le  bord  opposé  et  à  la  même  hauteur 
C,C',il  sufGt  de  serrer  ces  deux  sutures  pour  augmenter 
par  le  rapprochement  des  parois  vaginales  opposées  la 
réduction  de  l'utérus.  Cette  rédaction  se  complétait  au 
fur  et  à  mesure  que  les  points  de  suture  étaient  placés, 
et,  quand  les  deux  bords  des  surfaces  avivées  eureot 
été  réunies  dans  toute  leur  hauteur  la  réduction  était 
complète. 

Il  Les  fils  ayant  servi  à  la  suture  du  bord  transversal 
le  plus  rapproché  de  l'utérus,  étant  caches  au  fond  du 
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vagin  sont  difEcilement  accessibles  lorsque  après  quel- 
ques jours  la  réunion  s'est  elfecluée,  aussi  convienl-il  i 
de  laisser  aux  û!s  une  assez  grande  longueur  dajis  leur 


l''iG.  SM5.  —  A,^i>e<-M'(  ^   ,■■,■■   ■  ■-■  .n  uqp  luis  enecï 

(procùiiéae  M.  U^aLù  Fui-l). 

A,  Surfaf^a  d'nviïeœeiit  aalérieure. 

B,  Surface  d'aTJveiuent  potWrieufe. 

C,  C,  Suture  métallique  supiriaure  droite, 

D,  D',  Suture  mélolUqua  drgila. 

partie  tordue,  afin  de  les  saisir  facilement  lorsqu'ils 
seront  devenus  libres  après  la  section  des  parties  em- 
brassées par  l'anse.  » 

Les  fils  ayant  servi  à  pratiquer  les  sutures  deviennenl 
libres  vers  le  dixième  jour  ;  on  les  enlève  à  mesure  qu'il* 
tombent. 

2"  Opérations  qui  portent  sur  la  valve. 

L'épisiorhaphie    que    nous    avons     précédemmenl 


PROLAPSUS   DBLCTERUS, 


mentionnée  (voy.  p.  324}  et  qui  a  pour  but  de  suturer 
.  l'orifice  vulvaire,  a  surtout  été  préconisée  pour  remédier 
au  prolapsus  des  parois  vaginales.  On  y  a  eu  aussi  re- 
cours contre  le  prolapsus  de  l'utérus. 

Dans  l'épisioraphie  pratiquée  suivantles  indications 
de  Fricke  (de  Hambourg)  l'avivement  porte  sur  les 
trois  quarts  postérieurs  des  grandes  lèvres.  Dans  le 
procédé  de  Kuchler  (de  Darmstadt)  l'avivement  re- 
monte plus  haut  sur  les  côtés  de  la  vulve  jusqu'auprès 
de  l'orifice  de  l'urothre,  et  empiète  quelque  peu  sur  la 
paroi  recto-vaginale. 

M.  Th.  Anger  pratique  le  rétrécissement  de  la  vulve 
d'une  façon  un  peu  différente.  Il  fait  une  incision  en 
arrière  des  grandes  lèvres  sur  tout  le  pourtour  de  la 
vulve,  sauf  au  niveau  du  méat  urinairo,  il  dissèque 
ensuite  et  décolle  la  muqueuse  vaginale  qui  forme  ainsi 


Fie.  S46.  —  Procéda  d'épisiorsphie  de  SimoD. 

B  C  D,  Triang-Ie  d'ariTemenl. 
1,  2,  3, 3,  Fils  eo  pince. 

une  sorte  de  lambeau  flottant  à  peu  près  circulaire. 
M.  Anger  réunit  cette  extrémité  du  vagin  par  trois  ou 
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quatre  points  de  suture,  puis  il  applique  une  seconde 
série  de  sutures  qui  amènent  au  contact  Tune  de  Fautre 
les  surfaces  cruentées  situées  au-dessous  de  rextrémité 
du  vagin. 

Simon  rétrécit  l'orifice  vulvaire  en  faisant  un  avive- 
ment  triangulaire  sur  la  face  postérieure  du  vagin  ;  le 
sommet  du  triangle  correspond  au  repli  vaginal  posté- 
rieur et  la  base  répond  à  la  fourchette  ;  on  rapproche 
les  surfaces  cruentées  par  des  points  de  sutures  nom- 
breux placés  comme  Tindique  la  fig.  246. 

• 

Indications.  —  Les  opérations  que  nous  venons  de 
mentionner  ne  doivent  être  réalisées  qu'après  avoir 
eu  recours  aux  moyens  palliatifs.  Ces  opérations  sont 
en  effet  d'une  exécution  assez  difficile  et  n'amènent 
pas  toujours  un  soulagement  complet. 

Si  Ton  se  trouvait  eh  face  d'un  déplacement  de 
l'utérus  résultant  d'une  déchirure  perinésde  consécutive 
à  un  accouchement,  on  ne  devrait  pas  hésiter  à  refaire 
un  périnée,  et  à  le  faire  aussi  solide  que  possible. 


ARTICLE  VII. 
INVERSION  UTÉRINE. 


L'inversion  ou  renversement  de  l'utérus  est  un  dé- 
placement qui  consiste  dans  un  abaissement  du  fond 
de  la  matrice  qui  se  retourne  à  la  manière  d'un  doigt 
de  gant. 

On  distingue  deux  variétés  d'inversion  :  dans  un  pre- 
mier degré  ou  inversion  partiellCy  le  fond  de  l'organe 
se  déprime  et  forme  dans  la  cavité  de  l'utérus  une  sail- 
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lie  plus  ou  moins  grande  sans  que  le  col  se  trouve  fran- 
chi (voy.  fig.  247);  dans  un  second  degré  ou  inner- 
sion  complète  {voy.  fig.  2i8),  l'utérus  complètement 
rtitourné  franchit  l'orifice  du  col  et  devient  saillant 
à  la  vulve  où  il  forme  une  'tumeur  ressemblant  au 
scrotum. 


ff 


Fio,  241.  FlQ.  !48. 

iDTeKion  partielle  (O.  Thomas).  Inreraion  compliM  (O.  Thomu). 

On  distingue,  au  point  de  vue  du  mode  de  production, 
deux  formes  d'inversion  :  ]r  forme  aiguë,  et  la  forme 
chronique.  Dans  le  premier  cas  le  déplacement  se  fait 
subitement,  il  succède  en  général  à  l'accouchement. 
Dans  le  second,  au  contraire,  l'inversion  s'estproduite 
lentement  ou  a  succédé  à  la  forme  aiguë.  Le  traitement 
diffère  dans  l'une  et  l'autre  circonstance. 


§    I.    —    IN\'ERSION    AIOUE. 

Lorsqu'on  se  trouve  présent  au  moment  môme  de  l'ac- 

-  cident,  comme  cela  a  lieu  le  plus  ordinairement  quand 

celui-ci  succède  à  un  accouchement,  le  premier  devoir 

du  chirurgien  est  de  réduire  immédiatement  la  tumeur 
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au  moyen  de  la  main  ;  la  manœuvre  est  en  général  assez 
facile  quand  on  opère  dans  les  quelques  minutes  qui 
suivent  le  renversement.  Il  faut  se  souvenir  que  cha- 
que heure  de  retard  accroît  la  difficulté  de  l'opéra- 
tion; s'il  s'est  écoulé  plusieurs  heures  depuis  l'acci- 
dent, l'utérus  s'est  congestionné  eî  est  devenu  dur  à 
cause  de  la  gêne  de  la  circulation  résultant  de  la  con- 
striction  exercée  par  le  col  sur  la  partie  supérieure  de  la 
tumeur. 

« 

Manière  de  procéder  à  la  réduction.  —  La  femme  étant 
placée  en  travers  sur  le  lit,  les  jambes  reposant  sur  des 
chaises  et  les  cuisses  légèrement  écartées,  le  chirurgien 
saisit  Tutérus  à  pleine  main  pour  lui  faire  franchir  l'ori- 
fice vaginal. La  main  bien  graissée  suitla tumeur;  onrap- 
proche  alors  les  doigts  en  forme  de  cône  et  Ton  appuie 
sur  le  fond  de  l'utérus  par  l'extrémité  des  phalanges, 
dans  la  direction  de  l'axe  de  l'organe. 

En  continuant  la  pression  pendant  un  certain  temps 
l'utcrus  se  redresse  tout  d'un  coup  et  reprend  sa  forme 
normale. 

Les  doigts  doivent  être  laissés  dans  la  place  qu'ils 
occupent  pour  donner  aux  contractions  utérines  le  temps 
de  se  produire,  et  pour  se  garantir  contre  le  retour  du 
déplacement.  Pendant  qu'on  opère,  ces  manœuvres,  un 
aide  déprime  la  paroi  abdominale  et  fixe  l'utérus  pour 
éviter  d'exercer  des  tractions  trop  considérables  sur 
les  attaches  du  vagin. 

S'il  arrivait  que  le  placenta  fût  adhérent  à  la  tumeur, 
il  conviendrait  d'en  opérer  le  décollement  avant  de  pro- 
céder à  la  réduction,  c'est  du  reste  l'opinion  de  Baude- 
locque,  de  Capuron,  de  Boivin  et  Dugès,  de  Chur- 
chill, etc.  La  crainte  de  voir  une  hémorrhagie  grave, 
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succéder  à  ce  décollement,  n'est  point  fondée,  et  le 
volume  du  placenta  augmenterait  considérablement  les 
difficultés  de  l'opération. 


il 
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1".  Traitement  palliatif.  —  Quand    la  réduction  ne 

peut  être  obtenue  ou  quand  on  ne  veut  pas  soumettre 
la  femme  à  l'une  des  opérations  graves  qui  permettent 
d'obtenir  la  cure  radicale  du  déplacement,  on  se  trouve 
dans  la  nécessité  de  recourir  à  un  traitement  palliatif. 

Si  l'on  échoue  dans  les  tentatives  de  réduction,  nous 
pensons  que  le  traitement  palliatif  doit  Ctre  essayé 
avant  de  recourir  à  l'amputation  de  l'organe,  qui  ex- 
pose les  jours  de  la  patiente, 

L'accident  le  plus  fréquent  et  aussi  le  plus  grave 
de  l'existence  de  ces  d('' placements  est  l'hémorrhagie, 
qui  épuise  les  forces  de  la  malade,  et  produit  bientôt  un 
état  cachectique  des  plus  prononcés.  Lorsque  les  pertes 
de  sang  sont  peu  abondantes,  la  santé  peut  rester 
bonne,  dans  une  certaine  mesure  tout  au  moins;  aussi 
est-ce  à  limiter  les  perles  de  sang  et  à  les  faire  dispa- 
raître que  nos  efforts  doivent  tendre.  On  a  employé 
pour  combatre  les  pertes  des  substances  diverses, 
l'alun,  le  tannin,  le  perchlorure  defer;  Aranapréconisé 
les  applications  de  caustique  au  chlorure  de  zinc  sous 
forme  de  sparadrap  Ganquoin  ;  Courty  (1)  a  appli- 
qué le  fer  rouge,  mais  sans  grands  avantages.  Ces 
moyens  ont  pour  but  de  diminuer  la  vascuiarité  de  l'or- 
gane et  de  produire  un  tissu  cicatriciel  destiné  à  opposer 
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• 

une  barrière  à  Thémorrhagie,  mais  ces  moyens,  comme 
le  fait  observer  M.  Courty,  échouent  le  plus  souvent  sur- 
tout si  la  patiente  est  éloignée  de  la  ménopause  à  cause 
de  la  congestion  menstruelle  périodique. 

On  soutiendra  les  forces  de  la  malade  en  adminis- 
trant des  préparations  martiales  et  toniques  et  en  la 
soumettant  à  l'air  réparateur  delà  campagne.  On  pourra 
aussi  faire  porter  une  ceinture  avec  pelote  périnéale, 
destinée  à  soutenir  le  fond  de  l'utérus  et  à  prévenir  des 
tiraillements  douloureux. 

2o  —  Traitement  curatif.  —  Lorsque  l'inversion 
existe  depuis  un  certain  temps,  la  réduction  peut  encore 
être  essayée  avec  succès;  mais  si  Ton  ne  réussit  pas,  il 
faut  recourir  à  des  opérations  diverses  telles  que  la  li- 
gature, la  ligature  unie  à  l'excision,  l'extirpation  au 
moyen  de  l'écraseur  ou  de  la  ligature  élastique. 

• 

A.  Réduction.  —  Lorsque  le  renversement  de  l'utérus 

date  d'une  époque  même  éloignée,  ce  n  est  pas  une 

raison  pour  désespérer  de  la  réduction.  M.  Courty  (1) 

a  pu  réduire  une  inversion  utérine  datant  de  dix  mois. 

Sims  (2)  en  a  réduit  une  de  douze  mois,  Valentin  (de 

Vitry-le-Français)  (3)  une  de  seize  mois,  Dawson  (4)  une 

de  deux  ans,  Teale  (5)  une  de  deux  ans  etdemi,  Bocken- 


(1)  Courty.  Communication  à  l'Académie  de  médecine^  mars  1863. 

(2)  Sims.  Chirurgie  utérine,  p.  149. 

(3)  Vatentin.  Réduction  complète  de  la  matrice  datant  de  seize  mois 
(RevuemédicO'Chirurg,,  nov.  1847,  t.  II,  p.  290). 

(4)  Dawson.  Caseof  réduction  ofan  old  inversion  {American  J.  ofabs- 
tetrtcs,i.  VIII,  p.  538). 

(5)  Teale.  Jded.  Times,  20  août  1859. 


dhal   (!)  une  de  six    ans,  Tyler  Smith    (2)   une  ( 
douze  ans,  et  Nocggerath  une  de  treize  ans. 

La  réduction  a  été  pratiquée  par  des  méthodes  di- 
verses, dont  nous  examinerons  les  principales. 

Avant  de  recourir  à  l'un  ou  i  l'autre  des  moyens 
que  nous  allons  passer  en  revue,  il  est  certaines  pré- 
.cautions  préliminaires  communes  à  tous  les  procédés  et 
qu'il  importe  de  ne  pas  négliger. 

Lorsqu'on  se  met  en  devoir  de  procéder  à  la  réduc- 
tion, il  est  nécessaire  de  chercher  à  ramollir  le  tissu 
du  col,  au  moyen  d'injections  narcotiques  ou  d'onctions 
avec  une  pommade  belladonée,  ou  encore  parl'usage  de 
suppositoires  introduits  dans  le  rectum  ;  on  y  joindra 
deux  on  trois  incisions  longitudinales  intéressant  seule- 
ment les  couches  superficielles  du  tissu  au  niveau  du 
col.  Ces  incisions  préconisées  par  MiUot  en  1773  et 
pratiquées  par  Colombat,  Gross,  Sims,  Barnes  (3), 
William,  A.  Wilson  (4)  et  d'autres,  facilitent  consi- 
dérablement la  réduction. 

Il  existe  deux  méthodes  principales  de  réduction,  la 
méthode  lente  et  la  méthode  rapide. 

a.  Réduction  lente.  —  La  réduction  lente  s'obtient: 
1°  Au  moyen  d'une  tige  surmontée  d'une  éponge 
fine  (Siébold),  d'un  stéthoscope  dont  h  pavillon  eat 
recouvert  de  caoutchouc  (Hicke)  ou  d'une  coupe  de 
caoutchouc  portée  sur  un  tige  légèrement  courbe 
(Barnes;  que  soutiennent  un  bandage  en  T. 

2"  Au    moyen   de  la    pression    élastique.  —  Tyler 


(1)  Jeittch.  fur  Oeburlik.,  t.  XV,  p.  :U3. 
(3)  Mtdico-cliirurg.  Traiwactioia.  t.  XLI,  p.  183. 
(3)  Med.-chir.  Tramactions,  v,  JII.p.  119. 
(t)  Tht  lancel,  33  juin  I S1T,  p.  607. 
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Smith  (1)  obtient  la  réduction  en  introduisant  la  main 
matin  et  soir  pendant  plusieurs  jours,  dans  le  vagin  et 
en  malaxant  la  tumeur  entre  les  doigts  pendant  envi- 
ron dix  minutes  chaque  fois,  en  même  temps  qu'il 
repousse  la  tumeur  en  haut.  Après  chaque  séance  on 
introduit  dans  le  vagin  un  volumineux  pessaire  à  air  de 
Gariel  et  Ton  insuffle  autant  que  la  femme  peut  le 
supporter.  Le  pessaire  n'est  enlevé  que  s'il  survient  de 
la  douleur  ou  pour  permettre  à  la  patiente  d'uriner  et 
d'aller  à  la  garde-robe. 

Bockendahl  (2)  renonçant  à  l'intervention  manuelle, 
se  contente  d'appliquer  le  pessaire.  Cet  auteur  a  réussi 
à  replacer,  dans  l'espace  de  six  jours,  un  utérus 
inversé  depuis  six  ans.  Le  même  moyen  fut  employé 
avec  succès  par  Fessenmager  (3)  et  Albanese  (4). 

b.  Réduction  rapide.  —  1**  Procédé  de  ViardeL  — 
La  malade  après  qu'on  a  vidé  la  vessie,  et  les  intestins, 
est  soumise  à  l'influence  d'un  anesthésique,  et  placée 
sur  le  dos.  La  main  du  chirurgien  bien  huilée  est  por- 
tée doucement  dans  le  vagin  ;  on  saisit  la  tumeur  dans 
la  paume  de  la  main  et  on  la  refoule  en  haut.  La  main 
du  côté  opposé  déprime  F  abdomen  et  fixe  l'utérus 
afin  d'éviter  les  tiraillements  des  insertions  vaginales. 

Il  est  parfois  nécessaire  de  se  faire  remplacer  par  un 
aide  à  cause  de  la  fatigue  qui  résulte  de  cette  opération. 


(0  Tyler  Smltb.  A  Case  of  complète  inversion  of  the  utérus  of  nearly 
iwelve  years  duration  successfully  freaied  {Med,  chir.  Trans.^  t.  XUt 
p.  183  et  Bm//.  de  thér.,i,  LVI,  p.  201). 

(2)  Bockendahl.  Deutsche  Klinik,  1860  et  Bull,  de  thér.,  1860,  t  LIl 
p.  238. 

(3)  Fessenmager.  Gaz,  méd,  de  Strasbourg,  1860. 

(4)  Albanese.  Gaz,  clin,  dello  spedale  civico  diPalermo,  1870. 
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2"  Procédé  de  White.  —  Le  D'  J.  P.  White,  obtient 

la  réduction  au  moyen  d'un  appareil  des  plus  simples 
et  des  plus  efïïcaces,  au  dire  de  Gaillard  Thomas  (1). 


Fio.  849.  — 
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L'instrument  consiste  en  une  tig:e  de  bois  se  termi- 
nant d'un  côté  par  une  surface  en  forme  de  coupe  desti- 
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née  à  recevoir  la  tumeur,  et  de  l'autre  par  un  ressort 
que  l'opérateur  applique  contre  sa  poitrine.  D'une 
main  introduite  dans  le  vagin,  le  chirurgien  dirige 
l'instrument  et  de  l'autre  il  fixe  l'utérus. 

On  ne  peut  dire  exactement  combien  de  temps  on 
peut  exercer  ainsi  sans  danger  une  presssion  continue 
sur  le  fond  de  l'utérus  ;  G.  Thomas  pense  qu'on  ne  doit 
pas  prolonger  la  tentative  de  réduction  au  delà  de  deux 
heures.  Si  la  réduction  n'est  pas  complète  au  bout 
de  ce  temps,  on  place  dans  le  vagin  un  pessaire  de  Gariel 
pour  empêcher  le  déplacement  de  se  reproduire  oul'on 
ferme  le  col  comme  Emmet  l'a  conseillé,  avec  des  sutu- 
res d'argent  et  l'on  administre  une  préparation  nar- 
cotique. Une  nouvelle  tentative  est  faite  après  trenta- 
six  ou  quarante-huit  heures. 

3^  Procédé  de  Courty.  —  M.  Courty  pratique  la  ré- 
duction en  maintenant  le  col  accroché  à  travers  le  rec- 
tum par  deux  doigts  introduits  dans  cet  intestin. 
M.  Courty  décrit  son  procédé  de  la  façon  suivante: 
«  Pour  pouvoir  accrocher  le  col  de  l'utérus,  il  faut 
d'abord  et  nécessairement  abaisser  l'organe  et  le  tirer 
hors  de  la  vulve  avec  des  pinces  de  Museux.  Aussitôt 
après,  introduisant  l'indicateur  et  le  médius  de  la  main 
droite  dans  le  rectum,  les  portant  au-dessus  de  l'utérus 
et  les  recourbant  en  avant  en  forme  de  crochets,  on 
immobilise  à  travers  la  paroi  rectale,  le  corps  de  l'or- 
gane. Saisissant  l'utérus  avec  la  main  gauche,  on  le  fait 
rentrer  dans  le  vagin,  sans  cesser  d'en  tenir  le  col 
accroché  avec  les  doigts  de  la  main  droite,  et  on  le  fait 
basculer,  de  manière  que  le  fond  de  l'organe  contenu 
dans  la  paume  de  la  main,  soit  tourné  vers  le  pubis,  au 
lieu  de  l'être  vers  le  rectum  et  que  le  col  regarde  le 
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■  sacrum,  retenu  de  ce  côté  par  les  doigts  de  la  main 
droite.  Ces  doigts  accrochent  la  portion  cervicale  de  la 
matrice  à  travers  la  paroi  rectale,  et  en  s'écartant  l'un 
de  l'autre,  ils  appuient  fortement  dans  les  sinus  angu- 
laires que  les  ligaments  utêro-sacrés  forment  de  chaque 
côté  par  leurs  insertions  droite  et  gauche,  à  la  face 
postêro-latérale  du  col  utérin  ;  on  sent  ces  ligaments 
tendus  comme  deux  cordes  de  guitare.  Alors  avecle 
pouce  et  l'indicateur  delà  main  gauche,  on  exerce  une 
pression  sur  le  pédicule  de  la  tumeur,  de  manière  à. 
augmenter  peu  à  peu  la  profondeur  du  sillon  cervical, 
et  en  faisant  concorder  les  efforts  de  taxis  sur  le  corps 
avec  ceux  de  contention  et  d'immobilisation  du  col,  ce 
que  le  jeu  simultané  des  deux  mains  permet  d'obtenir, 
on  sent  le  retournement  et  la  réduction  de  l'utérus  se 
faire  peu  à  peu,  lentement,  sans  violences,  et  se  com- 
pléter en  quelques  minutes, 

a  Dans  r-ette  réduction,  on  peut  avec  M.  Sims,  dis- 
tinguer deux  phases:  la  première  qui  consiste  à  re- 
monter le  corps  de  l'utérus  dans  le  col,  la  seconde  qui 
consiste  à  forcer  le  fond  à  passer  par  l'oriflce  interne  ; 
la  première  s'accomplit  en.  poussant  directement  en 
haut  le  corps  de  l'utérus,  soit  qu'on  retienne  le  col  par 
le  rectum,  soit  qu'on  déploie  le  vagin,  ce  qui  force  l'ori- 
fice à  s'ouvrir  d'abord,  ensuite  le  col.  La  seconde 
s'accomplit  plus  facilement  en  comprimant  le  fond  la- 
téralement et  en  enfonçant  profondément  le  pouce  dans 
une  corne  de  l'utérus,  ce  qui  fait  glisser  une  moitié  de 
l'organe  par  l'orifice  interne  au  lieu  du  fond  tout  entier 
qui  présente  un  bien  plus  grand  diamètre.  »  (I  ) 
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4°  Procédé  de  G.  Thomas.  —  Lorsque  l'utérus  ne 
peut  être  replacé  par  l'un  des  moyens  qui  précèdent 
M.  G.  Thomas  (()  conseille  de  recourir  au  procédé  sui- 
vant: 

La  malade  étant  anesthésiée,  un  aide  introduit] 
main  dans  le  vagin  et  soulève  l'utérus  afin  d'ament 
l'anneau  formé  par  le  col  au  contact  de  la  paroi  abdo- 


FiQ.  350.  —  R^diiclioD  da  l'aUniB  inversa  par  la  dilatation  du  col  i 
IraTers  L'abdomea  (0,  Tbomas), 

minale,  on  incise  lentement  la  paroi  abdominale  sur  la 
ligne  médiane  jusqu'au  péritoine  comme  on  le  fait  dans 
l'ovariotomie,  puis  quand  tout  écoulement  sanguin  a 
disparu  on  ouvre  la  séreuse.  Le  chirurgien  substitue 
l'une  de  ses  mains,  à  celle  de  l'aide  placée  dans  leva- 
gin,  et  introduit  dans  l'anneau  formé  par  Je  col  le  d 
teur  représenté  fig.  250. 


(ï)  O.  Thomas,  niseases  ofviomeH.  *«  édU.,  p.  Ul. 
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Dès  que  l'anneau  est  suffisamment  dilaté,  la  main 
placée  dans  le  vagin  comprime  le  fond  de  l'utérus  et 
cherche  à  opérer  la  réduction. 

Dès  que  la  réduction  est  terminée  on  pratique  la  su- 
ture de  la  paroi  abdominale  avec  des  fds  d'argent, 
en  y  comprenant  le  péritoine,  et  l'on  fait  le  pansement 
usité  dans  l'ovariotomie. 

Bien  que  Gaillard  Thomas  ait  réussi  à  réduire  une 
inversion  ulériae,  ayant  résisté  aux  divers  procédés  de 
taxis,  cette  méthode  expose  à  de  tels  dangers  que  nous 
ne  croyons  pas  devoir  conseiller  d'y  recourir;  l'amputa- 
tion de  l'organe  bien  que  dangereuse  nous  semble  de- 
voir lui  être  préférée,  surtout  l'amputation  au  moyen  de 
la  ligature  élastique  conseillée  par  M.  Gourty. 

B.  Amputation. — ■  L'amputation  de  l'utérus  inversé 
expose  à  de  grands  dangers  ;  elle  peut  cependant  être 
tentée  lorsque  des  pertes  ou  des  soufl'rances  conti- 
nuelles épuisent  les  forces  de  la  malade,  et  lorsque  les 
tentatives  de  réduction  de  la  tumeur  ont  échoué. 

L'amputation  a  été  faite  au  moyen  de  la  ligature 
êeule,  de  la  ligature  suivie  de  l'excision,  de  l'excision 
tettle,  de  l'écraseur. 

L'excision  avec  un  bistouri  a  réussi  une  fois  entre 
les  mains  de  Velpeau,  elle  ne  doit  pas  néanmoins  être 
conseillée  à  cause  des  hémorrhagies  qui  en  sont  la 
conséquence. 

La  ligature  unieàl'excision,  bien  que  mettant  àl'abrï 
de  l'hémorrhagie  et  de  l'ouverture  de  la  cavité  périto- 
néale,  n'est  pas  toutefois  recommandée  par  M.  Gourty. 

L'écraseur  évite  les  hémorrhagies,  mais  expose  à 
l'ouverture  du  péritoine.  C'est  donc  une  méthode  qu'il 
faut  encore  rejeter. 
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Nous  ne  faisons  que  mentionner  ces  procédés  d'am- 
putation sans  en  donner  la  description,  pensant  qu'ils 
doivent  être  à  peu  près  complètement  abandonnés. 

Il  nous  reste  donc  à  parler  de  la  ligature  ;  ce  procédé 
doit  être  employé  avec  certaines  précautions  qu'il 
importe  de  préciser  exactement. 

Lorsqu'on  applique  une  ligature  trop  serrée,  Use 
produit  des  douleurs  vives  et  des  symptômes  d'étran- 
glement, et  souvent  de  la  septicémie  résultant  de  la 
mortification  de  la  tumeur.  La  ligature  peut  être  faite 
avec  un  fil  inextensible  ou  au  moyen  d'un  fil  élastique. 

a.  Ligature  avec  un  fil  inextensible. —  «  La  constric- 
tion,  dit  M.  Gourty  (1),  doit,  dans  les  premiers  mo- 
ments, être  modérée  jusqu'à  ce  qu'elle  excite  une  in- 
flammation suffisante  pour  unir  les  surfaces  adjacentes 
de  la  portion  du  péritoine  qui  tapisse  l'organe  renversé. 
S'il  survient  de  la  douleur,  des  symptômes  nerveux 
et  des  phénomènes  caractéristiques  de  T étranglement, 
ce  qui  n'est  que  trop  fréquent  à  la  suite  de  l'application 
de  Técraseur  ou  des  ligatures  rapidement  serrées,  il 
faut  se  hâter  de  relâcher  le  lien. 

«  Habituellement  on  voit  cesser  alors  les  phénomènes 
graves  ;  un  peu  plus  tard  on  ramène  la  constriction  au 
même  degré  et  on  l'augmente  graduellement  après 
avoir  laissé  à  l'organe  quelques  heures  et  au  besoin 
quelques  jours  de  repos. 

«  Le  meilleur  lien  me  paraît  être  celui  dont  je  me 
suis  servi  :  un  double  fil  de  fer  flexible  dont  les  deux 
extrémités  sont  passées  dans  un  serre-nœud  de  manière 
à  pouvoir  maintenir  et  augmenter   graduellement  la 


(l)Coupty.  Traité  des  maladies  de  Vutérus,  1872,  p.  424. 
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constriction.  On  peut  employer  aussi  la  corde  à  boyau, 
ou  un  Cl  d'argent  recuit  recouvert  de  soie  de  dentiste. 

"  Dans  un  cas  où  j'ai  employé  cette  méthode,  l'utérus 
est  tombé  le  troisième  jour  sens  que  la  malade  (qui 
n'avait  que  23  ans)  ait  couru  aucun  danger.  La  ligature 
n'agît  pas,  dans  ce  cas,  comme  l'instrument  tranchant, 
ni  comme  l'écraseur,  en  sectionnant  la  partie  entourée 
par  le  lien,  mais  seulement  en  ulcérant  le  point  sur  le- 
quel la  constriction  s'exerce,  cl  en  déterminant  simul- 
tanément le  sphacèle  de  la  tumeur  et  la  formation 
d'adhérences  péritonéales  salutaires. 

«  11  faut  avoir  soin  d'entretenir  la  propreté  du  vagin 
par  de  fréquentes  lotions  détersives,  notamment  avec 
le  coaltar,  afin  d'éviter  le  croupissement  du  muco-pus 
et  des  liquides  putrides  qui  se  produisent.  Dans  les  der- 
niers Jours  on  peut  iittter  la  chute  de  la  tumeur  par  une 
constriction  rapide  et  sécante  du  pédicule,  les  adhéren- 
ces qui  ont  dû  s'établir  metlantalorsla  maladcâl'abri 
des  accidents  auxquels  elle  aurait  été  exposée  pur  l'usage 
prématuré  de  l'instrument  tranchant    » 

b.  Ligature  élastique.  —  De  tous  les  procédés  d'em- 
putalion  de  l'utérus  inversé,  la  ligature  élastique  est 
celui  qui,  selon  M.  Gourty,  expose  à  moins  de  dangers. 
Cet  auteur  a  présenté  au  Congrès  de  l'association 
française  pour  l'avancement  des  sciences,  à  Clermont, 
deuS  cas  d'amputation  par  ce  procédé  qui  ont  clé  sui- 
vis de  succès  (i). 

M.  Courty  procède  ainsi  qu'il  suit  :  il  commence  par 
abaisser  l'utérus  au-dessoua  de  la  vulve  à  l'aide  d'une 


(1)  Coartv.  Dtuxobtirealio-airiibWiat  tUraltmtinoei-ir /.u'UiUga- 
turt  *l«iiliqae{Ann.  >U  Gyn.,  sepL  1876,  p.  161). 

TB,    DU  CHIR.  tiïKKi;.  ^^ 
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pince  de  Museux,  puis  il  applique  sur  le  col  inversé 
un  tube  de  caoutchouc  de  petit  calibre,  qu'il  serre 
modérément  et  qu'il  fixe  dans  ce  degré  de  tension 
en  embrassant  les  deux  chefs  dans  une  ligature  de 
fil  ciré,  très-fortement  serrée. 

La  ligature  appliquée,  il  refoule  la  tumeur  dans  le 
vagin  et  la  malade  garde  le  lit. 

Le  lendemain  il  abaisse  doucement  la  tumeur  et 
il  serre  plus  fortement  la  ligature,  autant  qu'il  le 
peut,  sans  déchirer  le  caoutchouc  distendu. 

La  douleur  est  modérée  et  aisément  combattue  par 
des  injections  sous-cutanées  de  morphine. 

La  malade  doit  rester  au  lit,  dans  un  repos  aussi 
complet  que  possible;  quatre  fois  par  jour,  au  moins,on 
fait  au  fond  du  vagin,  avec  beaucoup  de  lenteur  et  de 
douceur,  des  injections  détersives  composées  d'eau, 
d'iode  et  de  coaltar  saponiné  de  Le  Beuf.  • 

On  administre  aussi  d'heure  en  heure  des  pilules 
d'extrait  thébaïque  de  1  centigr. ,  pour  assurer  le  calme 
général  et  particulièrement  l'immobilité  de  l'intestin  et 
la  constipation.  Une  alimentation  légère  et  très-nutritive 
est  ordonnée  :  purée  de  viande,  bouillons,  consommés, 
potages,  vin,  confitures. 

Vers  le  huitième  ]our,  on  administre,  de  quatre  en 
quatre  heures,  une  cuillerée  à  café  d'huile  de  ricin,  pour 
débarrasser  l'intestin,  en  recommandant  bien  à  la  ma- 
lade de  ne  faire  aucun  effort  de  défécation. 

La  tumeur  tombe  en  général  du  douzième  au  qua- 
torzième jour,  sans  accidents. 


VS   DE   L  UTERUB. 


ARTICLE  Vill. 
DÉVIATIONS  DE  L'DTÉRUS. 

<i  II  y  a  déviation,  dit  Valleix,  toutes  les  fois  que 
l'axe  de  l'utérus  ne  correspond  plus  en  tout  ou  en  partie 
avec  celui  du  détroit  supérieur  du  bassin.  »  (!) 

Les  déviations  se  font  dans  des  directions  diverses, 
en  avant  :  antéversion  et  antéflexion,  en  arrière  : 
rétroxiersion  et  rétroflexion,  latéralement  :  tatérover- 
aion  et  latéro flexion. 

A  côté  de  ces  déviations  types,  existent  des  variétés 
dans  lesquelles  on  trouve  une  version,  en  même  temps 
qu'une  flexion  plus  ou  moins  considérable. 

Nous  n'étudierons  pas  ici  tous  les  moyens  propres  à 
remédier  à  ces  déviations,  à  cause  des  descriptions  que 
nous  en  avons  déjà  fournies  dans  le  cours  do  ce  livre. 
Nous  nous  contenterons  dès  lors  de  renvoyer  aux  cha- 
pitres où  ces  moyens  ont  été  étudiés. 

Lorsqu'on  se  met  en  devoir  de  remédier  ii  une  dévia- 
tion, il  faut  avanttout  analyser  avec  soin  les  symptômes 
présentés  par  la  malade,  afin  de  faire  la  distinction  des 
symptômes  qui  résultent  de  la  déviation,  de  ceux  qui  sont 
dus  à  l'inflammation  qui  les  accompagne  le  plus  souvent; 
il  faut  aussi  examiner  scrupuleusement  l'Otat  des  tissus 
situés  au  voisinage  et  renoncer  à  toute  interven- 
tion mécanique  lorsqu'il  existe  un  état  inflammatoire 
de  ces  tissus.  L'adhérence  de  l'utérus  aux  organes 
pelviens,  en  rendant  le  plus  souvent  impossible  le  réta- 


(l}Valli!Fi.  Des  dèi-ia 
18SÏ,  p.  21. 


t.  Le(0(h 


îiltlcspar  T.  Qallnrd. 


n 
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blissement  de  l'utérus  dans  sa  situation  normale,  doit 
encore  faire  rejeter  l'emploi  des  moyens  mécaniques. 

§  I,  —  Antkversion. 


L'ail  lé  version  est  une  déviation  dans  laquelle  l'aie 
de  l'utérus  au  lieu  de  concorder  avec  l'axe  du  détroit 
supérieur,  s'incline  plus  ou  moins  en  avant.  Une  incli- 
naif^on  de  ^5'  représente  le  premier  degré  de  I  anté- 
version,  tandis  que  l'utérus  incliné  à  90"  est  dît  en 
antéversion  complète  (voy.  fig.  251). 


degi'iJa  Je  l'antéversiou  (0.  Thomae). 


Lorsque  l'utérus  en  antéversion  n'est  retenu  dans 
le  pelvis  par  aucune  adhérence,  la  réduction  du  dépla- 
cement sobtient  de  la  façon  suivante  : 

On  fuit  coucher  la  malade  sur  une  table  après  qu'on 
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lui  a  fait  enlever  tous  les  vêtements  qui  serrent  la  taille. 
On  introduit  ensuite  deux  doigts  dans  le  cul-de-sac 
antérieur  du  vagin  et  Ton  repousse  en  arrière  la  face 
antérieure  de  lutérus;  Taulre  main  déprimant  la  paroi 
abdominale  au-dessus  du  pubis,  relève  les  intestins  et 
maintient  l'utérus  relevé  par  les  doigts  introduits  dans 
le  vagin . 

Lorsque  l'utérus  est  fixé  par  la  main  placée  sur 
l'abdomen  les  doigts  insinués  dans  le  vagin  sont  portés 
derrière  le  col  et  repoussent  cet  organe  en  avant  vers  la 
symphyse  pubienne. 

Pendant  que  Ton  opère  ces  manipulations,  la  femme 
doit  respirer  librement,  et  être  exempte  de  toute 
crainte. 

Pour  maintenir  T utérus  dans  la  position  qu'on  vient 
de  lui  donner,  il  faut  introduire  un  fort  tampon  der- 
rière le  col  pour  empêcher  la  déviation  do  se  repro- 
duire. 

On  peut  encore  favoriser  le  rétablissement  de  la  ma- 
trice dans  sa  situation  normale,  en  faisant  coucher  la 
femme  sur  le  dos  en  recommandant  la  distension  de  In 
vessie  au  moyen  de  Turine,  en  fiiisant  porter  une  cein- 
ture hypogastrique  ou  abdominale  [\o\\  fig.  236)  ou 
l'un  des  pessaires  que  nous  avons  recommandés  pour 
l'antéversion  (voy.  p.  281). 


S  IL  —  RÉTROVERSION. 

La  rétroversion  est  une  déviation  dans  laquelle  Taxe 
de  l'utérus  s'incline  en  arrière  de  telle  façon  que  le 
fond  de  l'organe  se  rapproche  plus  ou  moins  du  sacrum 
et  que  le  col  se  dirige  vers  le  pubis. 
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L'inclinaison  est  variable,  tantôt  elle  forme  ayee 
l'axe  normal  de  l'utériis  un  angle  de  45",  tantôt  de  90' 
et  même  de  135"  {voy.  flg.  252). 


Fis.  252.  —  Divers  <tegrâa  <le  la  rétroversion  (Q.  Thomas). 

Méthodes  de  rédaction.  1°  Méthodes  ordinaires.  — 
Lorsque  l'utérus  est  exempt  d'adhérences,  la  réduction 
peutètre  opérée  en  plaçant  lamalade  dans  le  décubitus 
latéral  gauche.  L'opérateur  placé  derrière  la  malade 
introduit  deux  doigts  de  la  main  droite  dans  le  vagin 
et  repousse  la  face  postérieure  de  l'utérus  avec  la  facedor- 
sale  des  doigts.  Jusqu'à  ce  que  l'utérus  soit  rétabli  dans 
sa  position  normale;  la  face  palmaire  de  la  main  regarde 
le  rectum.  Gaillard  Thomas  (1)  considère  cette  méthode 
comme  très-efficace. 


(1)  0,  Tliomas.  Oisenses  ofiv 


DÉVIATIÛN8   DE   1,'uTÊRCB.  519 

En  Amérique,  Gaillard  Thomas  (1),  Doughty  (2), 
Sibley  Campbell  (3),  conseillent  de  pratiquer  la  réduc- 
tion la  femme  étant  sur  les  genoux  et  le  sternum 
reposant  sur  le  plan  qui  la  soutient.  L'opérateur  ù,  l'aide 
de  deuï  doigts  de  la  main  gauche  inlroduîls  dans  le 
vagin  repousse  la  face  postérieure  de  l'utérus.  Pendant 
cette  manœuvre,  on  commande  à  la  femme  d'inspirer 
le  plus  d'air  possible,  puis  ensuite  de  l'expirer  complè- 
tement. Sans  rechercher  si  la  pression  atmosphérique  a 
tme  grande  iniluence  sur  le  rétablissement  de  l'utérus 
dans  sa  situation  normale  comme  le  veut  M.  Sibley 
Champbell,  ou  si  la  réduction  s'opère  par  le  poids  seul 
de  l'organe  comme  le  pense  M.  Doughty,  toujours  est-il 
que  cette  position  donnée  à  la  patiente  permet  ordinai- 
rement la  réduction  du  déplacement.  M.  G.  Thomas 
conseille,  si  l'on  échoue,  d'élever  plus  fortement  encore 
les  genoux  en  plaçant  un  coussin  dessous  et  d'introduire 
les  doigts  dans  le  rectum  au  lieu  du  vagin. 

Favrot  (4)  a  proposé  pour  obtenir  la  réduction  de  la 
déviation,  d'introduire  dans  le  rectum  un  ballon  de 
caoutchouc  analogue  aux  pessaires  de  Gariel  et  que 
l'on  peut  distendre  avec  de  l'air.  L'appareil  est  intro- 
duit vide  d'air  après  qu'on  l'a  trempé  dans  une  eau 
taucilagineuse  pour  en  faciliter  le  glissement.  On  fait 
Doucher  la  femme  sur  le  ventre,  la  tfite  un  peubaase 
Bton  lui  interdit  tout  effort,  puis  on  introduit  le  ballon 


(1)  O.  Tbomaa.  Dàtanei  of  viomen .  4<  édit.,  p.  37S. 
I  (!)  Doughty.  Atmotphenc  disiention  of  tke  ongina  in  lhtknee-fhe»l  Poii- 
ifen  Amer.  J.  ofobal.,  octobre  1876). 

(3;  Camplwll.  Pneamatic  pmsure  and  tlie  yeiM  perforai  poiUion  in  Iht 
tductim  of  utérine  liixaliaas  {Amer.  J.  ofobit.,  janviar  \*T[). 

{!)  Pavrot.  Sur  un  nwveav,  mode  de  réilucliun  dea  diviatiotu  île  ta  ma- 
riexlBull.  de  FAcad.  de  méd.,  1851,  l.  XVII,  p.  23  et  fimue  nUd.-chir. 
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de  caoutchouc  au  moyen  d'un  mandrin  placé  dans 
son  intérieur.  Quand  le  ballon  est  en  place,  on  retire 
le  mandrin  et  Ton  distend  à  Taide  d'un  insufllaleur. 
A  mesure  que  la  distension  se  produit,  on  suit  avec 
le  doigt  placé  dans  le  vagin  le  mouvement  de  lamatrice; 
quand  l'organe  a  repris  sa  position  normale,  on  ferme  le 
robinet.  La  malade  reste  ensuite  couchée  sur  le  ventre 
et  évite  tout  effort. 

Avant  de  retirer  la  vessie  de  caoutchouc,  on  ouvre 
le  robinet  et  on  laisse  écouler  lentement  l'air  quelle 
contient ,  afin  d'éviter  la  reproduction  du  déplace- 
ment. 

L'appareil  peut  être  appliqué  tous  les  jours  pendant  un 
temps  suffisant  pourobtenir  la  guérison  de  la  déviation; 
il  est  enlevé,  afin  de  permettre  les  garde-robes  et  l'écou- 
lement des  gaz  contenus  dans  l'intestin. 

L'écoulement  de  ces  gaz  peut  être  rendu  aisé,  en 
employant  un  ballon  de  caoutchouc  percé  d'un  canal 
passant  par  son  centre.  Cet  appareil  doit  surtout  être 
conseillé,  lorsqu'il  existe  des  adhérences  qui  retiennent 
l'utérus  dans  une  position  anormale;  la  douceur  avec 
laquelle  il  presse  contre  l'utérus, n'expose  pas  aux  mêmes 
dangers  qu'une  réduction  pratiquée  d'une  façon  plus 
rapide. 

La  grossesse  peut  se  produire  lorsque  l'utérus  est  en 
rétroversion.  Si  Ton  n'a  pas  soin  de  réduire  l'organe 
vers  le  deuxième  ou  le  troisième  mois,  au  plus  tard, 
l'utérus,  augmentant  sans  cesse  de  volume,  se  trouve 
bientôt  comprimé  dans  l'excavation  du  sacrum  au- 
dessous  du  promontoire  et  l'avortement  se  pro- 
duit. 

Lorsque  l'utérus  est  déjà  enclavé  fortement  au-des- 
sous de  l'angle  sacro-vertébral  il  faut  néanmoins  tenter 
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de  le  dégager;  la  réduction  peut  s'opérer  par  le  procédé 
de  Grégoire  (1740),  dont  nous  trouvons  !a  description 
dans  un  remarquable  mémoire  de  M.  Charles  (de 
Liège)  (1),  couronné  par  i'Acad>5mle  de  médecine  de 
Paris  en  1874  : 

Un  ou  deux  doigta  sont  introduits  dans  le  vagin,  le 
dos  vers  la  symphyse  pubienne,  et  vont  accrocher  le 
col,  pendant  que  les  doigts  de  l'autre  main  (la  droite, 
parce  qu'elle  doit  agir  avec  plus  de  force)  pénètrent 
dans  le  rectum,  le  dos  tourné  vers  le  sacrum;  les  deux 
mains  agissent  en  sens  contraire  pour  replacer  l'utérus: 
le  col  est  attiré  en  bas  et  en  arrière,  le  fond  est  repoussé 
en  haut  et  en  avant.  On  doit  diriger  le  fond  vers  une  des 
articulations  sacro-iliaques  et  le  col  vers  la  cavité 
cotyloïde  opposée,  afin  que  le  fond  de  l'utérus  ne  se 
trouve  pas  accroché  par  l'angle  sacro -vertébral. 

La  réduction,  dans  l'état  de  vacuité  de  la  matrice, 
peut  encore  être  pratiquée  au  moyen  de  l'hystéroraètre 
ou  du  redresseur  de  Sims  (voy,  p.  293). 

Le  rétablissement  de  l'utérus  dans  sa  situation  nor- 
male peut  encore  se  faire  en  recourant  à  l'un  des 
pessaires  que  nous  avons  mentionnés  précédemment 
(voyez  p.  277,  article  :  Pessaires- Leuiers},  ou  au  moyen 
du  pessaire  d'Kklund,  ou  du  redresseur  de  Valleix  (voy. 
p.  286). 

Lorsque  la  réduction  est  obtenue,  il  faut  maintenir 
l'organe  réduit,  en  plaçant  dans  le  vagin  plusieurs 
tampons  disposés  en  queue  de  cerf-volant  afin  de  caler 
pour  ainsi  dire  le  col,  en  vue  de  l'empêcher  de  se  dé- 


{]]  M.  CbarUt.  Dei  déplnccnenls  de  lit  motrici:  en  arriére  pendant  In 
grOÈUtn.  Mémoire  cauroiinê  par  l'AcailÉmie  dn  mi'dDcinp  de  Parla  (prix 
Capumn),  int,  p.  ai6. 
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placer  en  avant  et  pour  éviter  que  le  corps  de  la  ma- 
trice, par  un  mouvement  inverse,  se  déplace  en  arrière. 

2®  Réduction  par  gastrotomie.  —  Dans  un  cas  de 
rétroversion  irréductible,  ayant  déterminé  une  consti- 
pation opiniâtre  suivie  d'iléus,  M.  Kœberlé  (1),  prati- 
qua la  gastrotomie  ;  après  avoir  réduit  l'utérus,  il  fixa  le 
ligament  large  par  Tintermédiaire  de  la  trompe  et  de 
l'ovaii'e  gauche,  dans  Tangle  inférieur  de  Tincision 
abdominale,  en  sacrifiant  l'ovaire  ainsi  que  l'on  opère 
dans  une  ovariotomie.  La  matrice  fut  ainsi  retenue  par 
son  angle  gauche  contre  la  paroi  abdominale  de  ma- 
nière à  s'opposer  à  tout  déplacement  ultérieur.  Cette 
opération  hardie  fut  suivie  de  succès. 

Cette  pratique  ne  saurait  être  imitée  que  si  les 
jours  de  la  patiente  étaient  menacés,  et  si  l'on  ne 
pouvait  obtenir  la  réduction  du  déplacement  par  un  des 
moyens  que  nous  avons  énumérés  dans  le  cours  de  ce 
chapitre. 

Du  reste,  comme  le  fait  remarquer  M.  Kœberlé,  la 
gastrotomie  dans  l'observation  que  nous  venons  de 
citer,  n'a  pas  été  entreprise  en  vue  de  la  rétroversion 
mais  à  cause  de  l'iléus. 

§   III.  —  ANTÉFLEXION. 

Lorsque  l'antéflexion  oe  donne  lieu  à  aucun  sym- 
ptôme fâcheux,  il  n'est  pas  nécessaire  de  tenter  le  re- 
dressement de  l'organe.  Les  traitements  employés  dans 
ce  cas  sont  bien  souvent  inefficaces,  et  comme  l'emploi 
des  moyens  mécaniques  propres  à  redresser  l'organe 


(1)  Kœberlé.  Gastrotomie  dans  un  cas  de  rétroversion  utérine  (Gaz, 
méd.  de  Strasbouj^Çf  1877,  n«  3). 
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peuvent  être  le  point  de  départ  de  complications,  il  vaut 
mieux  laisser  les  femmes  vivre  avec  une  infirmité  qui 
cause  quelque  gf  ne  sans  doule,  que  de  les  exposer  à  des 
accidents  graves  et  même  mortels  résultant  des  ma- 
nœuvres exercées  sur  l'utérus. 

Si  cependant  on  croyait  devoir  tenter  le  redresse- 
ment de  la  matrice,  on  pourrait  recourir  à  l'usage 
d'une  sonde  malléable  dont  on  peut,  à  volonté,  augmen- 
ter ou  diminuer  la  courbure.  La  sonde  est  d'abord 
introduite,  la  concavité  de  la  courbure  qu'elle  présente 
tournée  en  avant,  puis  par  un  mouvement  de  rotation 
sur  son  axe,  pratiqué  avec  les  pn'cautions  que  nous 
avons  indiquées  (voy,  p,  293),  cette  courbure  est  dirigée 
en  arrière.  Cette  manœuvre  peut  être  renouvelée  tous 
les  deux  ou  trois  jours. 

Après  que  l'utérus  a  été  redressé,  il  faut  chercher  à 
le  maintenir  en  place  en  se  servant  du  pessaire  re- 
commandé par  Graily  Hewitt,  et  que  cet  auteur  désigne 
sous  le  nom  de  pessaire  en  formo  de  berceau  {cradle 
■pessary). 

Ce  pessaire  que  nous  avons  déjà  mentionné  {voy. 
p.  28f  )  est  placé  de  la  façon  suivante  : 

L'anneau  du  pessaire  qui  est  le  plus  petit  est  intro- 
duit le  premier,  on  presse  ensuite  sur  la  partie  en  fonne 
de  selle  qui  réunit  les  deux  anneaux  afin  de  la  faire 
passer  au-dessous  du  méat  urinaire  ;  puis  on  complète 
l'introduction  en  poussant  sur  la  partie  inférieure  de 
l'anneau  le  plus  large.  L'angle  qui  réunit  les  deux 
Anneaux,  vient  alors  s'insinuer  dans  le  cul-de-sac  va- 
ginal antérieur. 

Graily  Hewitt  (1),  conseille  de  rétablir  l'utérus  dans 

,    (I)  Hawitt.  Diitoitt  ofwamm,  1872,  p.  Ki. 
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sa  situation  normale  par  la  dilatation  au  moyen  de  l'é- 
ponge préparée  ou  des  tiges  de  laminaria  ;  ces  corps 
laissés  en  place  pendant  6  à  8  heures,  produisent  en  se 
dilatant  le  redressement  de  Torgane,  font  disparaître 
Fangle  de  flexion,  et  favorisent  la  circulation  au-dessus 
du  point  changé. 

En  renouvelant  cette  dilatation  à  plusieurs  reprises, 
et  en  augmentant  chaque  fois  le  volume  du  corps  dila- 
tant, on  arrive  assez  souvent  à  rétablir  l'utérus  dans  sa 
direction  normale. 

On  doit,  dit  Graily-Hewitt ,  maintenir  le  résultat 
obtenu  en  appliquant  le  pessaire  en  berceau  (Cradle- 
Pessary),  sinon  la  courbure  se  reproduit  bientôt. 

Graily-Hewitt,  Gaillard  Thomas  et  d'autres  con- 
seillent de  recourir  à  des  tiges  introduites  dans  l'utérus 
et  dont  la  partie  inférieure  vient  appuyer  sur  un  pes- 
saire placé  dans  le  vagin. 

Le  pessaire  qu'emploie  Gaillard  Thomas  dans  ces  cas 
se  compose  d'une  tige  de  cristsd  ou  de  caoutchouc,  de 
3  à  4  centimètres  de  long  et  terminée  par  une  partie  ren- 
flée. Lorsque  cette  tige  est  placée  dans  l'utérus  on  in- 
troduit dans  le  vagin  un  pessaire  à  antéversion  ordi- 
naire (voy.  fig.  143,  p.  283)  entre  les  branches  duquel 
on  a  placé  une  pièce  de  caoutchouc  en  forme  de  cupule 
pour  recevoir  la  partie  renflée  de  la  tige  intra-uté- 
rine. 

Un  fil  est  attaché  à  la  partie  inférieure  de  la  tige,  afln 
que  la  malade  puisse  se  débarrasser  de  l'instrument  à 
la  moindre  apparition  de  douleur. 

^Si  le  col  est  trop  étroit  pour  admettre  la  tige,  il  faut 
l'élargir  au  préalable  au  moyen  de  l'éponge  préparée  ou 
d'une  tige  de  laminaria  digitata. 

Quand  l'appareil  est  en  place,  la  malade  doit  garder 
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le  lit  trois  OU  quatre  jours,  et  lorsqu'elle  le  quitte,  elle 
doit  éviter  les  mouvements  violents.  L'instrument  est 
enlevé  pendant  la  menstruation. 

Nous  n'insisterons  pas  plus  longuement  sur  les  in- 
dications et  les  contre-indications  de  l'emploi  de  cepes- 
saire  intra-utérin  que  nous  avons  déjà  énumérées  (voy. 
p.  290). 

On  a  encore  cherché  à  obtenir  le  redressement  de 
l'utérus  anténéchi  en  faisant  passer  le  courant  d'une 
pile  à  courant  continu,  de  tension  faible,  à  travers  la 
paroi  postérieure  de  l'utérus.  M,  Tripier  (1)  a  faitj  con- 
struire à  cet  effet  un  excitateur  courbe,  qu'il  fait  pénétrer 
dans  le  rectum  et  dont  il  dirige  la  boule  au  niveau  de 
l'angle  saillant  de  laparoipostérieuredel'utérus,  l'autre 
pôle  de  la  pile  présentant  la  forme  d'un  hystéromêtre  est 
insinué  dans  le  col,  aussi  haut  que  possible.  Â  la  tige 
utérine  correspond  le  pùle  négatif  tandis  qu'à  la  tige 
rectale  est  attaché  le  pûlc  positif. 

Sous  l'induence  du  courant  de  la  pile,  il  se  produit 
des  contractions  des  fibres  musculaires  de  la  paroi  utiV 
rine  postérieure  qui  tendent  à  amener  le  redressement 
de  l'organe;  on  répète  les  applications  chaque  jour, 
pendant  un  temps  plus  ou  moins  long  suivant  le  résultat 
obtenu. 

Les  procédés  que  nous  venons  d'indiquer  sont  appli- 
cables quand  l'utérus  est  exempt  d'adhérences  qui  le 
retiennent  dans  une  situation  ûxe. 

Dans  l'antédexion,  si  l'on  ne  peut,  à  cause  des  adhé- 
rences, obtenir  le  redressement  de  l'organe  par  les 
procédés  que  nous  venons  de  faire  connaître,  Sims  a 
proposé  de  remédier  aux  inconvénients  résultant  de 
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la  flexion,  en  pratiquant  Topération  que  nous  avons 
indiquée  précédemment' (voy.  p.  441). 

Cette  opération  a  pour  but  de  faire  cesser  la  dysmé- 
norrhée, due  à  l'étranglement  du  col  au  niveau  du  point 
fléchi. 

§  IV.  —  RÉTROFLEXION. 

Quand  l'utérus  rétrofléchi  ne  présente  pas  d'adhé- 
rences qui  le  retiennent  fixé  dans  le  pelvis,  on  peut 
chercher  à  rétablir  l'organe  dans  sa  situation  normale 
par  la  manœuvre,  pratiquée  au  moyen  des  doigts,  que 
nous  avons  indiquée  quand  il  s'est  agi  de  la  rélroversion, 
ou  à  Taide  de  la  sonde  ;  cet  instrument  doit  être  ma- 
nœuvré avec  les  précautions  que  nous  avons  indiquées 
à  l'article  Redressement  de  l'utérus  (voy.  p.  293). 

On  peut  aussi  recourir  aux  divers  pessaires  qui  ont 
été  indiqués  à  propos  de  la  rétroversion  ;  on  pourra 
encore  tenterde  redresserrutérusparl'électricité,  d'une 
façon  analogue  à  celle  que  nous  avons  préconisée  pour 
l'antéversion.  Le  pôle  positif  de  la  pile  est  introduit 
dans  la  vessie,  tandis  que  le  pôle  négatif  est  placé  dans 
le  col  de  la  matrice. 

Si  la  rétroflexion  s'accompagnait  des  symptômes 
d'un  iléus,  on  pourrait  recourir  à  la  gastrotomie,  ainsi 
que  l'a  fait  M.  Kœberlé  dans  un  cas  de  rétroversion 
(voy.  p.  522). 

Lorsque  la  rétroflexion  existe  pendant  la  grossesse, 
il  est  nécessaire  de  faire  porter  un  pessaire  en  an- 
neau pendant  les  trois  ou  quatre  premiers  mois 
de  la  gestation.  1/ instrument  loin  d'exposer  à  un 
avortement,  prévient  au  contraire  le  plus  souvent  cet 
accident. 
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§  V.  —  LATËR0VER8I0NS  ET  LATÉROFLBXJONS. 

Nous  ne  citons  ces  déviations  que  pour  mémoire,  les 
accidents  qu'ils  déterminent  sont  souvent  insignifiants 
et  ne  réclament  en  général  aucun  traitement  spécial. 

ARTICLE  IX. 
ALLONGEMENT  DU  COL  DE  LUTÉRUS. 

L'allongement  du  col  de  l'ulérus  porto  tantôt  sur  la 
portion  sous-vaginalc  du  col,  tantôt  sur  la  portion  sus- 
vaginale. 

A.  —  Allongement  de  la  portion  sous-vaginale. 

L'allongement  de  la  portion  sous-vaginale  du  col 
résulte  de  l'augmentation  du  volume  de  cet  organe  et 
dépend  ordinairement  d'un  état  inflammatoire  chro- 
nique. L'augmentation  de  volume  peut  encore  se  pro- 
duire dans  le  cours  de  la  grossesse,  et  au  moment  de 
l'accouchement.  La  lûsion  qui  se  produit  alors  a  été 
désignée  par  M.  Guéniot  (1  )  sous  le  nom  d'allongement 
œdémateux  avec  prolapsus  du  col  utérin. 

L'allongement  hypertrophique  est  susceptible  de 
prendre  des  formes  variées  :  tantôt  le  col  se  renfle  à  sa 
partie  libre  de  façon  à  prendre  la  forme  d'un  battant  de 
cloche,  ou  bien  la  conicité  normale  du  col  s'exagère  et 
alors  l'orilîce  du  col  se  rétrécit  ordinairement;  tantôt 
le  col  devient  cylindrique,  s'allonge  considérablement 


(1)   Quéniot.  Allongement  cedémateuj:  avi 
{ArchiMë  de  médecine,  avril  tt  juillet  1813]. 


prolnpsua  du   col  utérii 
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et  vient  saillir  au  dehors  de  la  vulve.  D'autres  fois 
Tune  des  lèvres  du  col  seulement  s'allonge,  et  forme 
la  variété  de  déformation  décrite  par  Scanzoni  sous 
le  nom  àe  prolongement  en  forme  de  trompe. 

Lorsqu'on  a  affaire  à  l'allongement  en  battant  de 
cloche,  ou  en  forme  de  cylindre,  on  remédie  à  la  lésion 
en  pratiquant  l'amputation  de  l'organe.  Le  procédé  qui 
nous  paraît  plus  particulièrement  convenir  alors  est 
l'amputation  au  moyen  du  fll  galvano-caustique  (voy. 
p.  468).  Si  une  lèvre  seule  était  hypertrophiée  ce  pro- 
cédé conviendrait  encore  très-bien. 

Dans  le  cas  de  col  conique  avec  rétrécissement  de 
l'orifice  externe,  Sims  pratique  l'amputation,  au  moyen 
des  ciseaux,  ainsi  qu'il  a  été  dit  précédemment  (voy. 
p.  459). 

Dans  l'allongement  œdémateux,  l'amputation  de  l'or- 
gane n'est  pas  nécessaire,  il  suffit  de  réduire  le  col,  et 
de  maintenir  la  réduction  en  faisant  coucher  la  femme 
et  en  appliquant  ensuite  sur  la  vulve  un  tampon  de  linge, 
que  l'on  maintient  à  Taide  d'un  bandage  en  T  (Guéniot). 
L'allongement  disparaît  en  général  spontanément. 

B.  —  Allongement  de  la  portion  sus-vaginale  du  col. 

L'allongement  hypertrophique  de  la  partie  sus-vagi- 
nale du  col,  que  Ton  a  longtemps  confondu  avec  le 
prolapsus  utérin  et  qu'Huguier  a  parfaitement  distingué 
de  cette  lésion,  réclame  une  opération  spéciale  que  nous 
avons  décrite,  lorsque  nous  nous  sommes  occupé  des 
divers  procédés  d'amputation  du  col  de  Tutérus  (voy. 
p.  461). 
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ARTICLE  X. 
CANCER  DU  COL  DE  L'UTÉRUS. 

Nous  ne  dirons  que  quelques  mots  des  procédés  opé- 
ratoires applicables  au  cancer  du  col  utérin,  ces  procédés 
ayant  été  étudiés,  pour  la  plupart,  dans  différents  en- 
droits de  ce  livre. 

Nous  ne  nous  oceuperons  pas,  dans  ce  chapitre,  du 
cancer  du  corps  utérin,  les  moyens  thérapeutiques  qui 
lui  sont  applicables  n'étant  que  palliatifs  ;  on  a  bien,  il 
est  vrai,  conseillé  l'extirpation  de  la  matrice,  mais  cette 
opération  qui  a'  toujours  été  suivie  de  mort  doit  être 
absolument  rejetée. 

Le  cancer  du  col  se  présente  à  notre  observation 
dans  deux  conditions  différentes  :  ou  le  col  seul  est 
envahi  et  les  insertions  vaginales  sont  exemptes  d'alté- 
lération,  ou,  au  contraire,  la  dégénérescence  a  envahi 
ces  insertions. 

Lorsque  le  cancer  est  limité  au  col,  plusieurs  opéra- 
tions peuvent  être  employées  pour  arrêter  la  marche 
envahissante  de  la  maladie. 

i"  Caustiques  potentiels.  —  Les  caustiques  auxquels 
on  a  recours  sont  nombreux  :  parmi  les  principaux, 
nous  citerons  l'acide  acétique,  l'acide  nitrique,  l'acide 
Bulfurique,  le  nitrate  acide  de  mercure,  l'acide  chro- 
mique,  la  pâte  de  Canquoin,  dont  on  applique  une 
rondelle  sur  la  surface  ulcérée  ou  que  l'on  fait  pénétrer 
dans  l'épaisseur  du  tissu  sous  forme  de  flèches. 

L'acide  chromique  à  l'état  cristallin,  employé  selon  le 
procédé  préconisé  par  Kœberlé  (voy.  p.  198),  paraît  être 
le  meilleur  caustique  à  employer. 

TH.   DB  CUIR.   GXNÉC.  3i 
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La  pâte  de  Ganquoin,  qui  détermine  des  eschares  pro- 
fondes, peut  également  rendre  des  services;  disons 
cependant  que  la  difficulté  d'employer  ce  dernier  agent 
doit  nous  porter  à  le  rejeter. 

2^  Cautérisation  actuelle.  —  La  cautérisation  actuelle 
a  été  pratiquée  le  plus  ordinairement  avec  un  fer  rougi 
au  feu  ou  le  cautère  à  gaz. 

Si  l'on  a  recours  au  fer  rougi  au  feu,  il  ne  faut  pas 
craindre  de  pratiquer  ime  cautérisation  énergique  et 
d'éteindre  successivement  deux  fers  rouges  sur  la  surface 
dégénérée  ;  il  faut  répéter  l'application  dès  que  l'eschare 
est  tombée.  On  doit  se  souvenir  que  la  cautérisation  au 
fer  rouge  est  bien  moins  profonde  qu'on  le  suppose 
généralement  et  que  l'on  s'expose  par  une  cautérisation 
insuffisante  à  ne  pas  atteindre  les  limites  du  tissu 
dégénéré. 

On  a  encore  cherché  à  obtenir  la  destruction  du  col 
cancéreux  au  moyen  du  cautère  à  gaz  inventé  par  Né- 
laton.  Si  l'on  avait  recours  à  ce  cautère,  il  faudrait, 
comme  l'a  fait  M.  T.  Anger,  prolonger  la  cautérisation 
pendant  un  temps  considérable  (jusqu'à  trente  minutes) 
et  renouveler  les  applications  à  plusieurs  reprises  (voy. 
p.  127). 

Les  indications  de  l'application  du  fer  rouge  et  le 
mode  d'emploi  de  cet  agent  ont  été  exposés  ailleurs  (voy. 
p.  212  et  suivantes)  ;  nous  n'avons  donc  pas  à  y  revenir 
ici. 

3o  Amputation  du  col,  —  De  tous  les  moyens  appli- 
cables à  la  cure  du  cancer  du  col,  l'amputation  nous 
paraît  offrir  le  plus  de  chances  de  succès. 

Les  indications  et  les  contre-indications  à  l'opération 
sont  résumées   de   la  manière  suivante,  d'après   M. 
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Courty{t):  «L'amputationestcontre-indiquée  quandle 
col  utérin  n'est  pas  la  seule  localisation  de  l'affection 
cancéreuse,  alors  même  que  cette  affection  diathésique 
ne  serait  pas  encore  arrivée  à  l'état  de  cachexie  ;  quand  le 
cancer,  quelque  local  qu'il  paraisse,  a  un  siège  profond 
non-seulement  sur  le  corps,  mais  même  sur  la  partie 
aus-vaginale  du  col  ;  quand  ayant  débuté  par  rextrémité 
libre  du  col,  il  s'est  dojà  propagé  jusqu'au-dessus  et 
même  au  niveau  des  insertions  vaginales  de  cet  organe; 
quand  la  partie  sus-vaginale  du  col  étant  saine,  le  vagin 
est  envahi  par  le  cancer,  même  dans  une  faible  étendue, 
à  moins  qu'il  ne  s'agisse  de  légères  excroissances,  évi- 
demment superficielles,  sans  racines  profondes  qu'on 
soit  sur  d'emporter  facilement  par  un  coup  de  ciseaux, 
sans  préjudice  d'une  cautérisation  consécutive  dont  les 
conséquences  ne  peuvent  pas  compromettre  l'intégrité 
de  la  vessie  et  du  rectum. 

«  L'amputation  est  indiquée  lorsque  le  cancer  siégs 
sur  l'extrémité  libre  du  col,  quel  qu'en  soit  le  volume, 
lorsque  d'autres  localisations  n'existent  ni  dans  la  partie 
supérieure  de  cet  organe,  ni  dans  le  corps  de  l'utérus, 
ni  dans  aucun  autre  viscère  ;  lorsque  la  partie  sus- 
vaginale  qui  répond  aux  attaches  du  vagin  et  surtout 
celle  qui  est  comprise  entre  ces  attaches  et  la  tumeur 
ont  conservé  leur  volume,  leur  souplesse  et  leur  insen- 
sibilité normales  ;  enfin  lorsque  l'allération  organique 
ne  s'est  propagée  dans  aucune  direction  dans  la  mu- 
queuse vaginale,   » 

Disons,  toutefois,  quel'amputation  peutêtre  pratiquée 
quelquefois,  mais  à  titre  de  moyen  palliatif  seulement, 
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lorsque  la  tumeur  est  très-végétante  et  qu'U  s'écoule  de 
sa  surface  une  quantité  de  sang  considérable  qui  épuise 
rapidement  les  forces  de  la  malade.  En  retranchant 
la  partie  exubérante,  on  fait  disparaître,  en  partie 
du  moins,  l'écoulement  ichoreux  et  les  pertes  sanguinesi 
et  l'on  soulage  ainsi  momentanément  la  malade  (voy.  à 
ce  sujet  p.  482). 

L'amputation  du  col  se  fait  par  des  procédés  divers 
que  nous  avons  passés  en  revue  dans  un  chapitre 
auquel  nous  renvoyons  le  lecteur  (voy.  p.  448). 

4'  Injections  intra-parenchymateuses.  —  Ces  injec- 
tions que  nous  avons  déjà  fait  connaître  ont  été  récem- 
ment employées  avec  succès  par  M.  Guichard.  C'est  un 
moyen  qui  nous  paraît  convenir  surtout,  quand  le 
cancer  a  déjà  envahi  profondément  les  tissus  et  que 
Ton  ne  peut  espérer  atteindre  les  limites  extrêmes  de 
la  dégénérescence  par  l'amputation.  L'injection  intra- 
parenchymateuse  permet  d'agir  profondément,  eUe 
peut  donc  être  conseillée  lorsque  les  insertions  vagi- 
nales commencent  à  être  prises;  si,  cependant,  la 
dégénérescence  est  étendue,  il  faut  renoncer  à  toute 
espèce  d'intervention. 

Les  injections  intra-parenchymateuses  pourraient 
être  conseillées  lorsqu'après  avoir  amputé  le  col,  on 
s'aperçoit  que  la  dégénérescence  s'étend  au-delà  du 
point  sectionné.  Il  ne  faudrait  pas,  cependant,  fonder 
trop  d'espérances  sur  ce  moyen  thérapeutique. 

ARTICLE  XL 
FIBROMES  DE  L'UTÉRUS. 

Les  fibromes  de  l'utérus  consistent  en  des  tumeurs 


FIBROMES  DE   L  LTKRUS, 

d'un  volume  plus  ou  moins  grand  et  dont  le  siège  va- 
riable oblige  à  recourir  d  des  opérations  difierentes, 
suivant  le  point  de  l'utérus  avec  lequel  elles  se  trouvent 
en  contact. 

Au  point  de  vue  opératoirOj  on  peut  distinguer  trois 
variétés  de  fibromes  : 

1°  Tantôt  les  tumeurs  font  saillie  du  côté  de  la  cavité 
utérine  et  soulèvent  la  muqueuse  dont  elles  se  coilTent. 
{Fibromes  intra-utérins).  Les  tumeurs  faisant  saillie  du 
côté  de  la  cavité  utérine  se  présentent  dans  deux  con- 
ditions différentes,  ou  bien  elles  tiennent  à  l'utérus 
par  une  large  base,  elles  sont  alors  sessiles,  ou  bien 
elles  n'adhèrent  que  par  un  point  limité,  elles  sont 
alors  pédiculées.  Les  fibromes  pédicules  ont  reçu  le 
nom  de  polypes. 

2-  Dans  une  seconde  variété  [Fibromes  interstitiels), 
la  tumeur  eat  située  dans  l'épaisseur  des  parois  de  la 
matrice  et  est  entourée  de  toutes  parts  de  tissu  utérin. 

3"  La  troisième  variété  de  tumeurs  comprend  celles 
qui  font  saillie  du  côté  du  péritoine  {fibromes  sous-péri- 
tonéaux);  comme  la  première  variété,  ces  tumeurs 
peuvent  être  sessiles  ou  pédiculées. 

Les  tumeurs  fibreuses  interstitielles  sont  habituel- 
lement séparées  du  tissu  utérin  par  une  couche  de  tissu 
cellulaire  lamelleux,  ordinairement  lâche,  qui  permet 
assez  facilement  de  les  énucléer.  C'est  là  une  circons- 
tance qu'il  importe  de  noter,  en  ce  qu'elle  rend  compte 
de  la  migration  de  ces  corps  dans  l'épaisseur  du  paren- 
chyme utérin  et  que  c'est  cette  disposition  qui  a  donné 
naissance  au  procédé  de  traitement  connu  sous  le  nom 
de  procédé  par  énucléation.  Il  faut,  toutefois,  se  souvenir 
que  le  tissu  cellulaire  qui  entoure  ces  tumeurs  ne  pré- 
sente pas  toujours  la  même  laxilé;  ilon  résulte  une 
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adhérence  variable  de  la  tumeur  au  parenchyme  de  la 
matrice. 

A.  Tumeurs  faisant  saillie  du  cOté  de  la  cavité  do 

l'utérus. 

a.  Tumeurs  pédiculéea  ou  polypes. —  Le  polype  peut 
avoir  franchi  le  col  ou,  au  contraire,  être  encore  con- 
tenu dans  l'intérieur  de  la  cavité  utérine. 

Plusieurs  moyens  sont  employés  pour  sectionner  le 
pédicule. 

!•  Excision  :  procédé  de  Dupuytren.  —  Lorsque  le 
pédicule  est  facilement  accessible  par  le  toucher,  l'opé- 
ration est  des  plus  simples,  il  suffit  de  porter  un  ou 
deux  doigts  au-dessus  de  la  tumeur  pour  reconnattre 
la  situation  exacte  du  pédicule  et  de  conduire  sur  ces 
doigts  une  paire  de  ciseaux  courbes  qui  servent  à 
pratiquer  la  section.  La  tumeur  est  enlevée  ensuite 
à  l'aide  d'une  pince  de  Museux  implantée  sur  elle  et  qui 
a  servi  à  abaisser  la  tumeur  pour  la  rendre  plus  acces- 
sible. 

Les  tractions  à  l'aide  de  la  pince  de  Museux  doivent 
être  modérées,  afin  de  ne  pas  exposer  au  renversement 
de  la  matrice  et  à  la  section  du  fond  de  l'organe. 

Si  le  polype  est  encore  contenu  dans  l'utérus,  la  ma- 
nœuvre est  plus  difBcile  à  cause  de  la  hauteur  à  laquelle 
il  faut  opérer  et  de  la  présence  du  col  utérin.  Dupuy- 
tren attirait  le  polype  en  bas,  à  l'aide  d'une  pince  de 
Museux,  au  risque  d'opérer  un  léger  renversement  de 
l'utérus,  et  faisait  la  section  au  moyen  de  ciseaux 
courbés  sur  le  plat,  comme  nous  venons  de  l'indiquer. 

Lorsque  la  tumeur  est  encore  contenue  dans  l'utérus 


FIBEOKES  DE  l'uTÉROS.  535 

et  que  l'orifice  cervical  n'est  pas  assez  dilaté  pour  per- 
mettre d'arriver  sur  la  tumeur,  11  devient  nécessaire 
d'opérer  ^a  dilatation  de  cet  orifice  et  quelquefois 
même  la  division  par  une  incision  bilatérale. 

La  dilatation  est  pratiquée  au  moyen  de  l'éponge 
préparée  ou  d'un  ballon  de  caoutchouc  analogue  à  celui 
que  Tarnier  emploie  dans  l'accouchement  pri^maturé, 
ou  du  dilatateur  de  Molesworth  dont  nous  trouvons  la 
description  dans  l'ouvrage  de  Gaillard  Thomas.  Cet 
instrument  consiste  en  une  série  de  longs  tubes  de 
caoutchouc  disposés  de  façon  à  pouvoir  se  dilater 
latéralement  sans  s'allonger  ;  on  distend  ces  tubes  au 
moyen  d'eau  tiède  que  l'on  injecte  en  se  servant  d'une 
pompe  dont  la  tige,  qui  porte  le  piston,  présente  un 
pas  de  vis  permettant  d'obtenir  une  force  de  propulsion 
suffisante. 

On  doit  posséder  des  tubes  de  grosseurs  différentes, 
afin  de  pouvoir  augmenter  graduellement  la  dilatation. 

Lorsqu'on  a  recours  à  l'incision  bilatérale  du  col,  on 
ne  doit  pratiquer  cette  opération  que  lorsque  le  col  est 
en  partie  dilaté  et  quand  ses  lèvres  sont  suffisamment 
amincies. 


Fio.  SS3.  —  Polypotribe  courbe  de  Sin». 
A,  Ellrémil*  en  forme  iJe  crocliel 


B,  Pièce  mobile  destin 
partie  A, 


B  rapprochant  de  la 


l  avec  la  main  pour  fi»r  1' 
l  &  faire  progresser  la  pièce 


Lorsque  la  tumeur  est  élevée,  on  peut  se  servir 
avantageusement,  pour  sectionner  le  pédicule  du  poly- 
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potribe  courbe  de  Sims  représenté  fig.  233,  ou  de  celui 
de  Péan(voy.  fig.  254). 

2°  Ligature.  —  La  ligature  peut  être  effectuée  ettJ 
dehors  de  la  vulve,  dans  le  vagin  ou  dans  l'intérieur  de  J 

l'utérus. 


Fig.  Î54.  —  Polypotpibe  de  P*«n. 
A,  Mon  courbai  tlacB  r^paîsseur  ilesqueU  sont  plaçai  deux  cbaji 


raiiant  office  de  acie  et  que  fait  m 

C,  Roua  d'engPouBgB  de  la  cbalne. 

D,  Pm  As  vit  pdiir  serrer  l'instrument. 
B  E.  Manches  de  1 
F,  ArlicuUtioiv. 


i 


k 


La  ligature  se  fait  ordinairement  au  moyen  de  corde 
h  fouet  ou  avec  un  fil  élastique. 

Lorsque  le  polypo  est  procident  à  la  vulve  ou  a 
franchi  cet  orifice,  attiré  par  des  pinces  de  Museux,  la 
ligature  a  lieu  aisément  en  serrant  fortement  les  flls  au 
moyen  des  doigts. 

Lorsque  le  pédicule  est  large,  on  a  conseillé  de  le 
traverser  d'une  ligature  double  dont  on  noue  séparé- 
ment les  deux  chefs. 

Quand  le  polype  contenu  dans  le  vagin  ne  peut  être 
abaissé  à  la  vulve,  ou  quand  il  est  encore  renfermé 
dans  la  cavité  utérine,  le  fll  doit  être  porté  autour  de  la 
tumeur  en  se  servant  du  serre-nœud  de  Levret,  cora- 
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posé  de  deux  canules  réunies  latéralement  et  tra- 
versées par  le  fil  qui  forme  anse  à  une  de  leurs  extré- 
mités. Les  bouts  du  fil  sortent  par  les  extrémités 
opposées  des  canules. 

Lorsque  l'anse  entoure  le  pédicuLe,  on  serre  les  fils  et 
on  en  fixe  les  extrémités  sur  les  anneaux  placés  à  la  base 
des  canules.  On  augmente  ensuite  chaque  jour  le  degré 
de  constriclion,  A  mesure  que  la  section  s'opère. 

On  peut  se  servir  aussi  pour  opérer  la  ligature  du 
serre-nœud  de  Desault  qui  se  compose  de  deux  canules 
dans  lesquelles  passent  le  fil  et  qu'on  peut  manœu- 
vrer isolément.  Pour  porter  une  ligature  il  l'aide  de 
cet  appareil,  on  commence  par  introduire  un  doigt 
jusque  sur  le  pédicule  de  la  tumeur  et  sur  ce  doigt  l'on 
glisse  l'une  des  canules,  l'autre  canule  qui  se  termine 
par  un  crochet  susceptible  de  se  transformer  en  anneau 
par  un  mécanisme  spécial,  sert  à  contourner  la  tumeur 
de  façon  à  l'enserrer  dans  l'anse  du  fil.  Quand  la  canule 
terminée  par  le  crochet  a  contourné  la  tumeur  et  est 
revenue,  au  contact  de  la  canule  restée  immobile,  on 
imprime  aux  instruments  un  mouvement  de  torsion 
qui  a  pour  résultat  de  réunir  les  fils;  cela  fait,  on  dégage 
le  Cl  en  ouvrant  le  crochet  qui  termine  l'une  des  canules 
et  l'on  enlève  ensuite  l'autre  canule,  puis  on  passe  ces 
deux  fils  dans  un  serre-nœud  au  moyen  duquel  on 
pratique  la  constriction. 

On  peut  remplacer  les  fila  inextensibles  par  des  fils 
de  caoutchouc  ;  ces  fils  dont  la  pression  est  continue 
permettent  d'obtenir  la  section  du  tissu  tout  aussi  rapi- 
dement qu'avec  un  fil  inextensible  fortement  serré; 
l'on  évite  ainsi  les  accidents  d'étranglement  que  l'on 
observe  quelquefois  à  la  suite  des  ligatures  avec  des  fils 
inextensibles. 


538  TRAITÉ  ÊLÉBIENTAIRB   DB   CHIRURGIB   GYNÉCOLOGIQUE. 

On  peut  encore  se  servir  de  sondes  courbes  dans 
lesquelles  passent  des  fils  de  fouet  et  que  Ton  peut 
adapter  ensuite  sur  un  serre-nœud  (voy.  flg.  25S). 


FiG.  255.  —  Double  canule  courbe  avec  serre-nœud  du  D'Péan,  pour 

la  ligature  des  polypes. 


3®  Ecrasement  linéaire,  —  Le  pédicule  de  la  tumeur 
peut  être  sectionné  au  moyen  de  l'écraseur  linéaire 
droit  ou  courbe  (voy.  fîg.  2S6)  de  Ghassaignac  ou  du 
constricteur  de  Maisonneuve.  Lorsque  la  tumeur  peut 
être  attirée  à  la  vulve,  avec  une  pince  de  Museux  ou  un 
petit  forceps,  l'application  de  la  chaîne  ou  du  fil  métal- 
lique est  en  général  assez  facile,  mais  il  n'en  est  pas  de 
même  quand  le  polype  reste  à  une  certaine  hauteur 
dans  le  vagin.  Dans  ce  second  cas,  on  fait  passer  la 
pince  de  Museux  qui  a  saisi  la  tumeur  dans  Tanse  for- 
mée par  la  chaîne  ou  le  fil,  et  l'on  fait  glisser  ces  der- 
niers jusque  sur  le  pédicule  à  l'aide  des  doigts  (voy. 
fig.  257).  Pour  faciliter  le  placement  de  la  chaîne  on  peut 
se  servir  de  la  pince  porte-chaîne  représentée  fîg.  258. 

Lorsque  le  polype  est  très-élevé,  ou  encore  contenu 
dans  la  matrice,  le  constricteur  de  Maisonneuve,  à 
cause  de  la  facilité  avec  laquelle  le  fil  métallique  peut 
être  courbé  sous  des  inclinaisons  variables  et  de  sa  ri- 
gidité, peut  être  facilement  porté  autour  de  la  tumeur. 
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U  faut  se  souvenir,  lorsqu'on  applique  le  Ql  constric- 
teur ,  que  l'utérus 
peut  être  inverti  par 
la  traction  que  l'on  a 
opérée  sur  le  polype, 
et  qu'on  s'expose  à 
couper  le  fond  de  l'u- 
térus; cet  accident 
redoutable,  qui  s'est 
produit  entre  les 
mains  de  chirurgiens 
habiles  (4),  sera  évité 
en  s'abstenant  de 
pratiquer  des  trac- 
tions sur  la  tumeur. 
Mieux  vaudrait  alors 
opérer  la  section 
d'une  partie  seule- 
ment de  la  tumeur, 
que  de  s'exposer  à 
enlever  une  rondelle 
de  la  matrice. 

Lorsqu'un  polype 
est  procident  dans  le 
vagin,  il  peut  arriver 
que  la  tumeur  soit 
encore  en  partie  con- 
tenue dans  la  ma- 
trice, et  qu'il  existe 
un  étranglement  de 


(1)  Tillmix.  TumeuF  fibrtute  msirée  sur  le  fond  de  C 
[aide  de  rteraitur,  oviierture  du  péritoine;  périlonile, 
Gyn.,  t.  U,p.  461). 
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.  tumeur  au  niveau  du  col  utérin,  faisant  croire  l 
l'existence  du  pédicule  en 
ce  point.  Dans  ces  condi- 
tions, il  peut  se  faire  que 
le  chirurgien  applique  la 
chaîne  sur  cet  endroit, 
croyant  enserrer  le  pédi- 
cule. Cette  particularité 
s'est  rencontrée  dernière- 
ment dans  un  cas  de  polype 
opéré  par  M.  Verneuil  (l)., 
L'éminent  chirurgien  ^ 
après  avoir  opéré  la  ! 
tion,  s'apercevant  que  It 
point  sectionné  présentait 
un  volume  trop  considô- 
9  de  rable  pour  pouvoir  ètr 
constitué  par  le  pédicul 
constata,  après  quelqu«| 
recherches ,  que  le  pédi- 
cule était  situé  au-dessiU 
du  point  où  la  chaîne  dfl 
l'écraseur  avait  été  insér 
rée.  ïl  appliqua  de  nouveau  l'instrument  sur  le  çéài- 
cule,  et  acheva  ainsi  l'extraction  du  polype.  Si  cette  se- 
conde application  présentait  des  difficultés,  il  n'y  aurait 
aucun  inconvénient  à  laisser  une  partie  de  la  lumeui 
dans  la  cavité  utérine,  cette  partie  se  mortifiant  le  plq 
souvent,  et  s'élimlnant ensuite  spontanément. 


Fia.  2bT.  —  EcraieuF  linéaire 
ChassaigDac  appliqué  sur  la  pt 
ente  d'un  poljpe. 

A,  Rectum. 

B,  Vessie. 

C,  Utérus. 

D,  Poljpe. 

E,  Vogin. 

F,  Eeraaeur  lin^air. 


4°  Section  au  moyen  du  galvaiio-cautèrc.  —  La  seç 


(1)  Journ.  de  mrd,  ri  de  chir.  pral. 
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tion  du  pédicule  ou  d'une  partie  de  la  tumeur,  peut  être 
faite  aisément  au  moyen  d'un  61  de  platine  rougi  par 
l'électricité. 


Pia.  ZS.  —  Pinfo  porlc -chai lie  droits  et  courbe  (modèle  de  M.  Mathic 
A  C,  Pince  ferai  je. 
B,  Finoe  ouverte. 

DE  HI,  Parties  MillaDtes  destinées  a  nainlenir  la  chaîne, 
F,  Porte-chilDe  droit. 

Voici  le  prociJdé  que  M.  Byrne  (de  Brooklyn)  (1)  em- 
ploie à  cet  effet,  et  qui  nous  parait  devoir  être  recom- 
mandé. 

Quand  la  tumeur  ne  peut  être  abaissée  à  la  vulve,  on 
prend  une  tige  de  caoutchouc, durci,  arrondie  à  son  ex- 
trémité et  légèrement  courbe,  de  façon  à  pouvoir  se 
mouler  sur  la  concavité  du  sacrum  et  sur  le  contour 
postérieur  de  la  tumeur. 

Cette  tige  présente,  près  de  son  extrémité,  un  trou 
percé  perpendiculairement  à  la  direction  de  la  courbure, 
et  dans  lequel  passe  le  111  de  platine.  Les  extrémités  li- 
bres de  ce  fi!  traversent  deux  tubes  de  cuivre  légèrement 
courbes,  supportés  par  des  manches  que  l'on  peut  enle- 
ver à  un  moment  donné,  aiin  de  pouvoir  fixer  les  tubes 
sur  le  manche  d'un  galvano-cautère  disposé  à  cet  effet 
(voy.  fig.  2.^9). 
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Pour  mettre  le  fil  de  plaline  en  place,  on  porte  la  ligfi 
de  caoutchouc  durci  et  les  deux  tu- 
bes placés  de  chaque  côté  de  celle 
tige,  vers  la  partie  postérieure  de 
la  tumeur,  aussi  haut  que  possible. 
On  confie  alors  la  tige  de  caout- 
chouc fi  un  aide  qui  la  main- 
tient solidement  en  place.  Chaque 
tube  de  cuivre  doit  ensuite  con- 
tourner la  tumeur,  l'un  h  droite 
et  l'autre  à  gauche,  et  être  ramené 
en  avant,  derrière  la  symphyse 
pubienne.  Cela  fait,  on  retire  les 
manches  qui  supportent  les  tubes 
et  on  fixe  ces  derniers  dans  un 
manche  spécial  qui  les  maintient 
isolés,  pour  empêcher  le  paasage 
de  réleclricitc.L'cxtrÉ'raité  des  fils 
est  attachée  sur  un  treuil  qui  per- 
met de  rétrécir  l'anse  à  mesuiV- 
que  la  section  se  produit. 

Tout  tHant  ainsi 
fait  passer  le  courant  d'une  pile 
bichromate  de  potasse  qui,  Taisast 
rougir  le  fil  de  platine,  fond  l'ex- 
trémité  de  la  tige  de  caoutchouc. 
Le  fil  devenu  libre,  s'incruste  dans 
la  tumeur  qui  se  trouve  bieatôl 
sectionnée  parle  resserrement  de 

FlO.  2Ô!>.  —  Section  de»  ]■„__       ^ant     nii'il     pn     rpaiillo    Ia 
poljpfl»    par    la    falTOno-  '  ^  résulte    18 

cauiiique  ihermique  [pro-  moindre  écoulement  de  sanff. 

cédé  de  Bjrne)  (1).  o 


0 


1 


(1)  La  tige  terminée  par  dq  anaeau  est  laite  e 
traversée  vers  son  exlrémllé  par  le  fil  de  plalioi 
deux  labes  aupportici  pu  dM  manobei. 


caoDtchouc  durci  <i 
lul  fit  engagé  daiu 


U 
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Le  D' Angelo  Bardeaux  (l),  qui  eut  recours  à  l'anse 
galvano  caustique  dans  un  cas  où  le  polype  n'avait  pas 
pu  être  abaissé  à  la  vulve,  proclame  hautement  les 
avantages  de  ce  moyen. 

Indications.  —  On  doit,  suivant  le  précepte  de  Lis- 
franc,  n'opérer  les  polypes  que  dans  la  période  inter- 
menstruelle, c'est-à-dire  huit  jours  après  les  règles  ou 
huit  jours  avant. 

,.  Mais  s'il  s'agit  de  cette  classe  de  polypes  qui  ont  été 
étudiés  par  0.  Larcher  (2),  sous  le  nom  de  polypes 
fibreux  intra-utérins  à  apparitions  intermittentes,  noMa 
devons  nous  demander  s"il  ne  convient  pas  d'extirper 
la  tumeur  dans  le  cours  m^me  de  l'époque  menstruelle. 

o  Nous  nous  prononçons,  disent  Demarquay  et  M. 
Saint-Vel,  pour  l'opération  immédiate.  Attendre  que  le 
polype  soit  rentré,  et  que  l'oriflce  cervico-utérin  se  soit 
refermé,  c'est  se  créer  des  difficultés.  Il  faudra,  avec  le 
seigle  ergoté,  solliciter  l'utérus  à  se  contracter  sans 
être  certain  d'amener  l'engagement  de  la  tumeur,  II 
faudra  dilater  le  col,  au  moyen  de  l'éponge  préparée  ou 
de  tiges  de  laminaria,  pour  atteindre  le  polype,  dilata- 
tion dont  les  conséquences,  ordinairement  nulles,  peu- 
vent avoir  néanmoins  une  toute  autre  gravité  que 
l'intervention  pendant  les  règles.  Celles-ci  ne  sauraient 
constituer  une  contre-indication  absolue,  du  moment 
que  les  conditions  de  préhension  sont  favorables  à 
l'ablation  définitive  du  polype.  Si  elles  sont  défavora- 
bles, mieux  vaut,  selon  le  conseil  de  M.  0.  Larcher, 


(1)  AhebIo  Bardeaux.  Gaulle  délie  Clinie/ie,  23  mars  ISTS  ot  Arm.  de 
Gy»».,  aodtlSTS.p.  135. 

(2]  O.  Laroher.  Coniribulion  à  Fhàtoiiv  des  polgpei  fihretue  inti-a-ute- 
rin*  à  apparilioni  imemàllenlei  (Arch,  de  mid,,  I8S7,  t  rx,  p.  39). 
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Savoir  attendre  une  occasion  meilleure.  Toutefois,  Tex- 
pectation  ne  doit  pas  se  prolonger,  du  moment  que 
rhémorrhagie  arrive  à  constituer  un  péril.  (1)  » 

Quant  aux  indications  tirées  du  siège  et  du  volume 
de  la  tumeur,  la  plupart  des  auteurs  conseillent  de 
n'opérer  les  polypes  que  lorsqu'ils  ont  franchi  le  col  et 
sont  procidents  dans  le  vagin.  M.  Guéniot(2)  ne  partage 
pas  cette  manière  de  voir,  et  il  est  d'avis  d'intervenir 
de  bonne  heure,  alors  qu'ils  sont  encore  contenus  dans 
la  matrice.  Ces  tumeurs,  dit  cet  auteur,  quand  elles 
sont  très-volumineuses,  remplissent  tellement  le  va- 
gin que  toute  manœuvre  est  impossible  ;  de  plus  les 
malades  sont  alors  épuisées  par  les  pertes  de  sang,  et 
la  gravité  de  l'opération  se  trouve,  dès  lors,  aug- 
mentée. 

D'un  autre  côté,  en  opérant  sur  place,  et  sans  exer- 
cer de  tractions  sur  la  tumeur,  on  ne  s'expose  pas  au 
renversement  de  la  matrice  et,  partant,  à  opérer  la 
section  de  cet  organe. 

Cette  manière  de  voir  nous  semble  très-rationnelle, 
en  thèse  générale;  mais  nous  pensons  qu'il  faut,  avant 
tout,  se  laisser  guider  pour  intervenir  sur  les  accidents 
dont  ces  tumeurs  sont  la  cause.  Si  le  polype,  encore 
contenu  dans  l'utérus,  n'est  pas  trop  volumineux  et  ne 
donne  pas  naissance  à  des  pertes  abondantes,  nous  ne 
voyons  aucun  inconvénient  à  en  différer  l'ablation  et  à 
attendre  que  la  tumeur  ait  franchi  le  col  et  soit  ainsi 
devenue  plus  accessible  à  nos  moyens  d'action. 


(1)  Demarquay  et  St-Vel.  Des  polypes  fibreux  à  apparitiom  inierml- 
tentes  (Atin.  de  Gyn.  t.  III,  p.  255;. 

(2)  Quéniot.  Sur  une  simplification  opératoire  applicable  à  tablation 
des  polypes  {Jnn.  de  Gyn.y  t.  III,  p.  23i  et  212). 
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b.   Tumeurs  non-pédiculces.  —  Plusieurs  procédés 

sont  employés  pour  l'ablation  de  ces  tumeurs. 

l"  Torsion.  —  Ce  procédé  consiste  à  implanter  sur 
la  tumeur  une  pince  à  griffes  et  à  imprimer  à  cet  ins- 
trument un  mouvement  de  torsion  toujours  dans  le 
même  sens,  jusqu'à  ce  que  la  tumeur  se  détache. 

Nous  ne  croyons  pas,  toutefois,  que  la  torsion  doive 
être  employée  à  la  légère;  c'est  une  méthode  qui  peut 
convenir  quand  la  tumeur  est  petite  ou  est  déjà  forte- 
ment pédiculée,  mais  qu'il  faut  rejeter  quand  on  suppose 
qu'elle  s'insinue  profondément  dans  rt''paisseur  des 
parois  de  la  matrice,  à  cause  des  délabrements  qui 
peuvent  en  résulter, 

M.  Russel  Simpson  (d'E^dimbourg)  ne  parait  pas 
craindre  ces  délabrements,  et  l'on  est  étonné,  dit-il,  de 
la  facilité  avec  laquelle  une  tumeur,  même  à  pédicule 
large,  peut  être  enlevée  par  ce  moyen  (1). 

L'écoulement  de  sang  résultant  de  cette  opération, 
au  dire  de  M.  Simpson,  est  peu  abondant  et  se  tarit 
bientôt. 

2°  Morcellement.  —  Le  D'  Emmet  (de  New-York), 
a  publié  récemment  une  observation  d'ablation  de  tu- 
meur Obreuse  volumineuse,  par  ce  moyen. 

Le  morcellement  d'une  tumeur  fibreuse  pourrait  être 
conseillé,  silatmneur,  très-volumineuse  et  à  pédicule 
étendu,  faisait  saillie  dans  le  vagin,  et  ne  permettait 
pas  de  recourir  aux  agents  de"  constriction  usités  en 
pareil  cas. 

Le  morcellement  ne  permet  pas  d'enlever  toute  la 
tumeur,  seulement  la  diminution  de  volume  qui   on 


(1)  Rusael  Simpson.  On  Ihe  Ireatment  of  /iliroitl  Imnor,  of  the.  uteru 
(Edinb.  merf. /oui  n.,  janvier  1878), 

TH.    DB  CUia.  SYNKC.  35 
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résulte,  pennet  à  l'utérus  de  se  rétracter,  et  peut^tre 
d'amener  rénucléation  spontanée  de  la  partie  restée 
adhérente.  La  vascularisation  de  la  tumeur  diminuant 
aussi  notablement,  il  peut  en  résulter  une  modificatioii 
dans  la  nutrition  de  cette  partie  et  son  élimination  con- 
sécutive. 

Dans  le  cas  rapporté  par  A.  Emmet  (1),  le  morcel- 
lement fut  pratiqué  sans  grand  succès,  puisque  la  ma* 
lade  mourut  peu  de  temps  après  Topération. 

Voici  comment  le  chirurgien  américain  avait  pro- 
cédé : 

La  malade  étant  préalablement  anesthésiée,  l'opé- 
rateur ayant  introduit  l'indicateur  dans  le  vagin,  sec- 
tionna la  tumeur,  pièce  à  pièce,  au  moyen  de  ciseaux 
courbes,  aussi  haut  qu'il  le  pût,  et  en  se  dirigeant  tou- 
jours vers  son  centre. 

A  un  moment,  il  devint  nécessaire  d'introduire  toute 
la  main  dans  le  vagin.  L'opérateur  tenta,  à  plusieurs 
reprises,  de  saisir  la  tumeur  avec  des  pinces  ou  des 
érignes,  mais  sans  pouvoir  y  parvenir. 

La  malade  fut  ensuite  placée  sur  le  côté  gauche,  et 
l'on  appliqua  le  spéculum  de  Sims,  qui  montra  une 
excavation  énorme  creusée  dans  le  centre  de  la  tumeur. 

Le  chirurgien  put  alors  saisir  des  lambeaux  de  la 
tumeur  au  moyen  d'un  ténaculum,  et  avancer  quelque 
peu  plus  loin. 

La  malade,  qui  avait  perdu  une  quantité  considé- 
rable de  sang  pendant  ces  manœuvres,  ne  tarda  pas  à 
s'affaiblir  et  mourut  neuf  heures  après  l'opération. 

Ce  fait  ne  doit  guère  nous  engager  à  imiter  l'audace 


(1)  Addis  Emmet.  Removai  of  a  fibrous  tumor  f)rom  the  utérus  by 
traction  {Amer,  foum*  of  obst./}dJiv,  1877,  p.  24). 
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de  notre  savant  confrère  américain,  car  on  conçoit 
qu'il  est  à  peu  près  impossible  de  mener  à  bien  une 
semblable  opération,  sans  qu'il  en  résulte  une  hémor- 
rhagie  abondante,  laquelle  est  d'autant  plus  grave  que, 
d'ordinaire,  la  malade  a  été  auparavant  épuisée  par  des 
pertes  de  sang  répétées. 


FiG.  a». 


iporle-piécfl  tla  Nélalon. 


Si  la  tumeur  n'était  pas  trop  volumineuse,  on  pourrait 
en  opérer  le  morcellement  au  moyen  de  la  pince  em- 
porte-pièce de  Nélaton  (voy.  fig.  260). 


B.  Tumeurs  iaterstitielles. 

L'existence  de  la  capsule  cellulo-fibreuse  qui  entoure 
les  tumeurs  (ibreuses  et  les  isole,  dans  une  certaine 
mesure,  des  parois  utérines,  d'un  côté,  et  de  l'autre, 
l'élimination  spontanée  de  ces  tumeurs,  devaient  néces- 
sairement conduire  les  chirurgiens  à  tenter  leur  énu- 
cléation.  Velpeau,  le  premier,  avait  conçu  l'idée  de 
cette  opération,  mais  c'est  Amussat  {{),  en  1840,  qui 
fit  passer  cette  idée  dans  le  domaine  de  la  pratique. 

L'opération  pratiquée  ensuite  par  Boyer,  A.  Bérard^ 


(1)  AmuiMt.  Mémoire  tvr  Tanatomit  pathologique  lUi  lumevrt  fihrevm 
interitUûUa  de  la  matrice,  el  tw  la  paiiiùilili  de  le*  extirper  lort^u'ellex 
tont  encore  eontcnuet  dam  le» paroU  de  cet  organe. 
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Maisonneuve  et  Lisfranc,  tomba  bientôt  en  France 
dans  un  complet  discrédit.- 

Il  n'en  fut  pas  de  même  à  l'étranger,  où  elle  continua 
à  être  préconisée  par  Baker  Brown  (1),  Duncan  (2),  et 
tout  dernièrement  encore  par  Marion  Sims  (3),  Gaillard 
Thomas  (4),  Russel  Simpson  (5),  Mânnel  (de  Dresde)  (6), 
A.  Martin  (de  Berlin)  (7). 

La  mortalité,  à  la  suite  de  cette  opération,  parait  di- 
minuer à  mesure  que  les  opérateurs  acquièrent  udb 
plus  grande  dextérité.  ^ 

La  statistique  fournie  par  West  donne  80  0(0  de 
morts,  tandis  que  sur  66  cas  relevés  par  A.  Martin,  la 
mortalité  ne  dépasse  pas  ^2  0[0.  Sur  64  cas  d'énu- 
cléation  rassemblés  par.  le  D'  Pozzi  (8),  il  est  constaté 
15  morts  seulement.  Mais  ces  statistiques,  comme  le 
fait  remarquer  M.  West,  donnent  une  idée  incomplète 
de  la  gravité  de  l'opération.  «  La  tentation  de  retran- 
cher les  cas  qui  ont  eu  une  issue  funeste,  dit  M.  Pozzi, 
paraît  presque  insurmontable,  et  c'est  ce  qui  empêche 
de  tirer  une  conclusion  exacte  des  statistiques  de  cette 
dangereuse  opération.  » 


(1)  Baker  BroWD.  Obstétrical  transactions,  t.  III,  1862. 
{2)  DnuQSiii,  Edinb,  med,joumi.,îéyT\eT  1867. 

(3)  Marion  Sims.  New-York  med.  journ.j  avril  1874. 

(4)  Gaillard  Thomas.  Diseases  ofwomeu,  1874,  p.  516  et  Arch,  of.  clin, 
surgery,  juillet  1876,  p.  7  cl  Amer,  Journ,  of  obstetrics,  octobre  1877, 
p.  645. 

(5)  RiiHsel  Simpson.  The  treatment  of  fibroid  tumors  of  the  vterus 
Edinb.  med,  Joum. ,janv.  1878,  p.  577). 

(6)  Mânnel.  Viertel  Jahrsch.  fur  die  prakt,  Heilk,  1874  et  Ann,  de 
Gyn.f  t.  III,  janv.  1875,  p,  60. 

(7)  A.  Martin.  Jeitschrift  fur  geb,  ti.  rFauenkrankheiten,  vol.  I,  n«  1  et 
Amer.  J.  ofobst  ,  juin  1876,  p.  350. 

(8)  S.  Pozzi,  De  la  valeur  de  rhystérotomie  dans  le  traitement  des  tu- 
meurs fibreuses  defutérus  (th  d'agrégation,  1875). 
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Bien  que  l'exemple  de  nos  confrères  d'Amérique 
puisse  nous  encourager,  dans  une  certaine  mesure,  & 
pratiquer  l'énucléation  des  fibromes,  nous  ne  pouvons 
nous  empêcher  de  considérer  avec  Jarjavay  (i),  Guyon, 
Pozzi  (2),  Gillette  (3),  Gallard  (4),  cette  opération, 
comme  l'une  des  plus  dangereuses  de  la  chirurgie. 

Faut-il  dès  lors,  avec  la  plupart  des  chirurgiens  fran- 
çais, condamner  absolument  cette  opération  ?  Nulle- 
ment, et  nous  partageons  en  cela  l'opinion  de  MM, 
Cùurty  et  Pozzi;  seulement  les  cas  dans  lesquels  cette 
opération  peutôtre  pratiquée  doivent  être  trèà-restreints. 
,  «  je  crois  l'opération  praticable ,  dit  M.  Courty, 
lorsque  la  tumeur  n'est  pas  trop  volumineuse,  qu'elle 
est  libre  d'adhérences,  qu'elle  se  projette  vers  la  cavité 
utérine,  et  que  tout  en  étant  scssile,  elle  a,  par  l'action 
longtemps  continue  du  seigle  ergoté,  une  tendance  à 
56  pcdiculisçr. 

u  Le  point  important,  est  de  ne  pas  se  presser  d'en- 
treprendre l'opération  et  de  soigner  auparavant  la 
malade  aQn  de  rendre  la  tumeur  tolérable  ou  d'en  fa- 
voriser l'énucléation  (5).  i> 

Examinons  maintenant  comment  on  doit  procéder. 

Deux  procédés  peuvent  être  employés  :  dans  le  pre- 
mier on  eecofltonte  d'inciser  la  capsule  qui  entoure  la 
tumeun,  et  on  abandonne  l'énucléation  aux  seuls  efforts 
de  la  nature  ;  dans  le  second,  l'énucléation  est  faite  au 
moyen  des  doigts  ou  d'instruments  spécialement  con- 
struits à  cet  eff^. 


(11  Jarj«ïay.  Uet  opération»  applicables  aux  corpa  fibreux  de  fulérut 
{tbè«e  préisriUe  au  coQcours  pour  une  chaire  de  mÉdeoine  opênlolre  ISSO). 

(2)  Ptuti.  Tb6so  d'igrégitioa,  1S7Ï. 

(3)  OilUltc.  Jnn.  de  Gynec,  t.  III.  1B75.  p.  67. 

(4)  Oïllard.  LtçoTu  sur  Ifs  imiad.  des  fem-nei,  1873. 

(5)  Courty.  Traité  des  malad.  rie  tutérus,  p.  958. 

u  4 


550  TliAITÉ  éLÉMENTAIRE  DB  CHIRURGIE  GYNÉCOLOGIQUE. 

a,  EnucUaiion  spontanée.  —  L'orifice  utérin  étant 
suffisamment  dilaté  à  Taide  de  l'éponge  préparée,  et 
incisé  s'il  est  nécessaire,  on  introduit  un  doigt  sur  la 
tumeur,  et  sur  ce  doigt  comme  conducteur,  on  dirige 
un  bistouri  au  moyen  duquel  on  fait,  sur  la  tumeur,  une 
incision  cruciale  qui  comprend  toute  l'épaisseur  de  la 
capsule.  Le  doigt  détache  ensuite  les  lèvres  de  l'incision 
dans  une  certaine  étendue,  pendant  qu'on  fixe.l'uténis 
par  en  haut  au  moyen  de  la  main  appliquée  sur  l'abdo- 
men. On  administre  soit  de  l'ergot  de  seigle  réduit  en  ' 
poudre,  soit  de  Tergotine  en  injections  hypodermiques, 
(voir  la  formule  de  ces  injections  page  571). 

Sous  l'influence  des  contractions  qui  résultent  de 
l'usage  de  ce  médicament,  le  corps  fibreux  s'engage 
entre  les  lèvres  de  l'incision  et  vient  faire  saillie  dans 
l'intérieur  de  la  cavité  utérine.  Lorsque  la  pédiculisa- 
tion  s'est  effectuée,  on  enlève  la  tumeur  à  l'aide  d'un 
constricteur  ou  l'on  fait  l'excision  au  moyen  des  ci- 
seaux. 

b.  Enucléation  artificielle,  —  Nous  ne  parlerons  pas 
des  deux  procédés  indiqués  par  Amussat,  ni  du  procédé 
de  Maisonneuve,  que  nous  trouvons  décrits  dans  la  thèse 
de  Jarjavay  et  dans  l'ouvrage  de  M.  Courty.  Le  peu  de 
succès  dont  ils  ont  été  suivis  et  la  difficulté  de  leur  exé- 
cution ont  été  la  cause  de  l'abandon  dans  lequel  Ténu- 
cléation  des  tumeurs  fibreuses  est  tombée  chez  nous. 
Nous  ne  nous  occuperons  que  des  procédés  récents, 
préconisés  en  Amérique  par  Marion  Skns  et  Gaillard- 
Thomas  ;  en  Angleterre  par  Russel  Simpson  (d'Edim- 
bourg); en  Allemagne  par  Mannel  (de  Dresdej. 

Voici  comment  Sims  décrit  son  procédé  opératoire 
que  nous  trouvons  reproduit  dans  la  thèse  d'agrégation 
de  M.  Pozzi  : 
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i<  ËTupposons,  dit-il,  que  la  tumeur  ait  le  volume  d'une 
orange  ou  du  poing  et  qu'elle  soit  insérée  aux  parois 
postérieures  ou  latérales  de  l'utérus  (voy.  fig.  261),  la 
paroi  antérieure  «itant  libre  ;  on  commence  par  dilater  le 
col  au  moyen  de  l'éponge  préparée,  afin  de  lui  donner 
un  diamètre  de  S  à  6  centimètres. 

«  On  fait  alors  coucher  la  femme  sur  le  côté  gauche  et 
l'on  applique  un  spéculum  de  Sims. 

"  On  saisit  ensuite  la  portion  de  la  tumeur  qui  se 
présente,  avec  un  fort  crochet  et  on  l'attire  en  avant. 

"  La  capsule  de  la  tumeur  doit  être  incisée  avec  des 


FLp.  261.  —  Fibrom 


lel  (Sims). 


ciseaux,  au  niveau  de  ses  insertions  sur  les  portions  la- 
térales et  postérieures  du  col  et  là,  on  doit  prendre 
garde  de  ne  pas  disséquer  la  capsule  du  col,  mais 
de  l'inciser  franchement  dans    toute    son  épaisseur. 
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Alors,  on  passe  l'indicateur  â  travers  cet  orifice,  entre 
la  tumeur  et  la  capsule,  qu'il  faut  laisser  adhérente  aux 
parois  internes  ;  celle-ci  doit  être  divisée  tout  autour  du 
corps  fi1)reux  et  exactement  au  voisinc^e  de  Forifice  du 
col.  Il  n'y  a  pas  de  meilleur  instrument  pour  énucléer  que 
le  doigt,  mais  comme  il  ne  peut  atteii^dre  au  fond  de 
l'utérus,  il  est  nécessaire  d'y  adjoindre  un  instnunent. 
a  Tandis  que  la  tumeur  est  fortement  attirée  en 
avant  par  une  érigne,  Yénudéateur  est  rapidement 
poussé  entre  la  tumeur,  et  la  capsule  qui  reste  atta<- 
chée  aux  parois  utérines  ;  il  est  porté  jusqu'au  fond 
de  la  matrice,  puis  il  est  retiré  et  porté  d'un  autre  côté. 
Lorsque  par  cette  manœuvre  répétée  plusieurs  fois,  les 
filaments  celluleux  et  les  bandes  fibreuses  sont  dilacé- 
rées,  l'instrument  est  promené  circulairement  autour  de 
la  tumeur  de  façon  à  s'assurer  de  la  destruction  complète 
de  toutes  les  adhérences  qui  unissent  la  tumeur  à  la 
capsule.  L'énucléateur  que  M.  Sims  a  employé  jusqu'ici 
consiste  en  une  tige  d'acier  longue  de  12  à  iS  pouces, 
repliée'pour  former  une  boucle  à  son  extrémité  (voy. 


FiG.  262.  —  Enuclëateur  de  Sims, 


fig.  262).  Cette  disposition  meta  l'abri  des  blessures  du 
fond  de  l'utérus  lorsqu'on  pousse  l'instrument  très- 
haut.  Les  difficultés  que  Ton  rencontre  dqins  quelques 
cas  ont  démontré  à  l'éminent  chirurgien  la  supériorité 
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d'un  inslramenl  coudé  à  son  estrémité  (voy.  fig.  263, 
dont  la  concavité  est  légèrement  tranchante  de  façon 
à  permettre  de  déchirer  avec  elle  les  fortes  brides 
fibreuses.  Cet  instrument  que  l'auteur  n'a  pas  d'ailleurs 
employé  lui  parait  avoir  l'avantage  d'être  plus  puissant 
que  le  premier  sans  être  plus  dangereux. 


_^ 


Fia.  363.  —  Crochel  A  énuclHnIion  J«b  tumeura  filireiisea  de  Sims. 


■  La  tumeur  étant  fortement  attirée  en  avant  par 
le  crochet,  on  passe  une  érigne  double  le  long  de  la 
face  postérieure  de  la  tumeur  et  on  la  fait  pénétrer 
aussi  loin  que  possible.  Le  fibroïde  est,  au  moyen  de 
celte  érigne,attiré  en  avant  et  roulé  sur  son  axe  pendant 
qu'avec  rénucléateur,  on  détruit  les  dernières  adhé- 
rences qui  auraient  échappé  aux.  tentatives  antérieures, 
A  mesure  que  la  tumeur  cède  aux  tractions,  on  passe 
une  autre  érigne,  et  on  l'enfonce  dans  la  tumeur  au- 
dessus  de  la  première,  et,  par  l'action  de  ces  deux 
instruments  combinée  avec  celle  de  l'énucléuteur,  la  tu- 
meur est  rapidement  amenée  au  dehors,  et  franchit  la 
vulve  presque  comme  d'un  bond.  Dans  quelques  cas,  elle 
a  tourné  sur  son  axe,  de  sorte  que  la  partie  en  rapport 
avec  le  fond  de  l'utérus  est  la  première  qui  se  présente. 
La  tumeur  peut  être  trop  volumineuse  pour  franchir 
l'orifice,  alors  même  que  toutes  les  adhérences  sont 
rompues  ;  il  faut  alors  recourir  à  l'incision  du  col  qui 
est  pratiquée  avec  des  ciseaux  jusqu'au  niveau  de  l'in- 
sertion du  vagin. 
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H  Au  moment  de  l'extraclion  de  la  tumeur,  ruténif 
se  contracto  comme  dans  l'accouche- 
ment, Tous  les  lambeaux  membffc 
neux  restés  adhérents  à  l'intérieia 
doivent  être  excisés.  L'hcmorrhagM 
est  le  plus  ordinairement  insigui^ 
fiante  ;  parfois  pourtant  elle  est  abon- 
dante. Kn  tout  cas,  pour  se  mettre  e 
garde  contre  un  danger  de  cette  na- 
ture, il  convient  d'introduire  dansll 
cavité  utérine  et  jusqu'au  fond  ui 
tampon  de  coton  imbibé  d'un  se! 
ferrique,  et  que  l'on  maintient 
place  au  moyen  d'un  tampon  vagi'^ 
nal.  Ces  tampons  doivent  être  enlevëf 
aussitôt  que  possible ,  au  plus  tara 
vingt-quatre  heures  ou  trente 
heures  après  l'opération,  et  au  l 
d'un  temps  moins  considérable  s'il  ] 
a  qufîlques  symptômes  de  septioé 
mie. 

"  Les  tampons  de  coton  ferntfH 
sont  préparés  de  lu  façon  suivante 
on  prend  de  la  ouate  de  belle  qualiU 
qu'on  lave  à  grande  eau  et  dont  on 
exprime  tout  le  liquide,  on  la  satura 
alors  avec  une  dissolution  de  sulfate 
de  fer  et  d'eau  (dans  la  proportion  de 
gwndour  naturel-     1  à  2  parties).  On  la  divise  en 

ayant    à   peu    près  le  volume  de 
main  et  un  pouce  d'épaisseur;  on  dessèche  alors  1( 
masses  en  les  comprimant  fortement  et  on  les  conserve 
pour  l'usage  dans  un  flacon  è  large  ouverture.  Lors- 


Fis.  263.  —  Cu- 
rette ea  fonne  d'on- 
gle de  Russel  Simp- 


masses  I 
I  delaJ 
ors  lenH 
inserve  " 
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qu'on  veut  se  servir  de  ce  coton  ferrugineux,  on  divise 
les  grosses  masses  en  masses  plus  petites  et  on  les 
introduit  dans  l'utérus  au  moyen  d'une  baleine  ter- 
minée en  pointe  mousse;  c'est  là  le  procédé  le  plus 
commode  et  le  plus  sûr. 

«  Les  tampons  enlevés  au  moyen  d'un  instrument 
analogue  à  un  tire-bourre,  le  vagin  doit  ùtre  lavé  avec 
de  l'eau  tiède  mélangée  d'acide  phéniqae,  et  s'il  y  a  des 
symptômes  de  septicémie,  la  cavité  utérine  doit  être 
nettoyée  par  des  injections  abondantes  d'eau  phêni- 
quée  introduite  jusqu'au  fond  du  vagin.  (1)  » 

Russel  Simpson  (2)  se  sert  pour  l'énucléation  d'un 
instrument,  qu'à  cause  de  sa  forme,  il  désigne  sous  le 
nom  de  curette  en  ongle  {nail-curette).  (voy.  fig.  263). 
Le  manche  qui  supporte  la  tige  est  large  et  poli  du  côté 
qui  correspond  à  la  concavité  de  la  curette  ;  cette  dispo- 
sition permet  à  l'opérateur  de  se  rendre  exactement 
compte  de  la  direction  de  la  curette  pendant  les  ma- 
nœuvres. 

M.  Simpson  abaisse  la  tumeur  en  implantant  sur  elle 
une  érigne  que  l'on  confie  à  un  aide  et  en  faisant  dépri- 
mer l'utérus  à  l'aide  de  la  main  placée  sur  l'abdomen  au- 
dessus  du  pubis  ;  il  dirige  l'extrémité  de  l'instrument 
vers  la  partie  profonde  de  la  tumeur  au  moyen  de  l'in- 
dex de  la  main  droite,  afin  de  suivre  avec  soin  les  mou- 
vements que  la  main  gauche,  qui  a  saisi  le  manche, 
imprime  à  l'instrument. 

M.  Gaillard-Thomas  (3)  conseille  de  se  servir  d'une  cu- 


(1)  Sims.  New-York  med.  Jour.,  avril  1874. 

(2)  RuBBi'i  Simpson.   The  Ireatment  of  fibroid  taaiori  of  Ihe   uterut 
{Edinbm-gh  med.  j'oum.,  janvier  1818). 

<3  American  Joum.  o/ obsMricK,  octobre  1818  p.  6i9). 


n 
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rette  forlement  concave  et  armée  sur  ses  bords  de  dent» 


FiG.  £64.  —  Curelle  da  0.  Tliomas  à  bords  Hrmèa  de  ieats  pour  l'a— 
cléation  des  lumeurg  illireusaa,  —  (L'instrument  vu  de  face  elila  ptoU 
Bit  degraadeor  ualutelle.) 


à  la  manière  d'une  scie  (voy.  Cg.  264).  Ce  chirurgien, 
reconnaissant  les  limites  de  la  tumeur  au  moyen  d'un 
doigt,  introduit  la  cure  tte  et  par  des  mouvements  de  va 
et  vient  détache  le  fibrome  de  ses  insertions.  La  rapi- 
dité avec  laquelle  on  obtient  le  résultai  désiré  est  vrai- 
ment surprenante  au  dire  de  M.  G.  Thomas. 

Cet  auteur  fait  remarquer  que  l'instrument  étant 
fortement  convexe  n'est  pas  susceptible  de  blesserruté- 
rus  par  ses  bords. 

D'après  A.  Martin  (de  Berlin)  (I),  la  position  delà 
malade  doit  varier  suivant  la  place  occupée  par  la  tu- 


(t)A.  Martin.  JeiUchift  fur  geb.  u.  Frajunkraakhatm,  val.   1.  i 
htiAyae  in  Amer.  J.  ofûbal.,ja'tn  tSTB,  p.  3E0. 
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«neur.  Si  la  tumeur  siège  dans  la  paroi  postérieure,  la 
malade  sera  placée  sur  le  dos;  si  elle  est  placée  latérale- 
ment, la  patiente  reposera  sur  le  côté  correspondant 
à  la  tumeur. 

Après  qne  la  tumeur  est  incisée,  A.  Martin  pratique 
l'énucléation,  mais  avec  le  doigt  seulement,  et  pour  cela, 
il  introduit  la  moitié  de  la  main  ou  la  main  tout  entière 
dans  le  vagin,  s'il  est  nécessaire. 

L'auteur  rejette  tout  espèce  d'instrument  qui  pour- 
rait déchirer  la  capsule  et  pénétrer  dans  le  péritoine. 

Indications-  —  L'énucléation  des  tumeurs  fibreuses 
utérines  exposant  à  des  inflammations  diverses,  telles 
que  :  la  péritonite,  les  abcès  du  bassin,  la  phlébite,  la 
septicémie,  la  lymphangite,  il  en  résulte  nécessaire- 
ment que  l'opération  ne  doit  guère  être  pratiquée  que 
dans  des  cas  très-limités. 

Ce  sont  ces  cas  que  nous  allons  nous  appliquer  à  faire 
connaître. 

Les  tumeurs  fibreuses  n'étant  pas  dangereuses  par 
elles-mêmes,  mais  seulement  par  les  accidents  qu'elles 
déterminent,  on  doit  de  suite  poser  comme  règle  géné- 
rale, que  tout  fibrome  compatible  avec  la  vie  doitabsolur 
ment  faire  rejeter  l'énucléation. 

Si  la  tumeur  s'accompagne  de  pertes  abondantes  qui, 
sans  menacer  l'existence  d'une  façon  immédiate,  peu- 
vent cependant  la  comproraeltre  à  la  longue,  il  peut  être 
indiqué  de  recourir  aux  tentatives  d'énucléation  spon- 
tanée, on  se  contentera  de  pratiquer  sur  la  capsule  de 
la  tumeur  une  incision  cruciale  et  l'on  administrera 
l'ergot  en  vue  d'obtenir  l'expulsion  de  la  tumeur  h 
travers  les  lèvres  de  l'incision.  Lorsque  la  tumeur 
se  sera  suffisamment  pédîculisée,  on  pourra  section- 
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ner  le  pédicule  par  l'un  des  procédés  que  Ton  en^ 
ploie  d'ordinaire  quand  il  s'agit  ^*un  polype.  Lorsque 
la  tumeur  siège  dans  l'épaisseur  du  col,  et  est  facile- 
ment accessible ,  Ténucléation  se  faisant  avec  moins 
de  danger,  on  pourra  recourir  plus  tôt  à  l'opération 
que  s'il  s'agit  d'une  tumeur  du  corps  de  l'organe. 

Si  l'on  se  trouvait  en  présence  d'une  tumeur  occa- 
sionnant des  pertes  gravée  et  menaçant  immédiatement 
la  vie,  on  serait  seulemet  alors  autorisé  à  pratiquer 
Ténucléation  artificielle  ;  encore  ne  faudrait-il  la  faire 
qu'après  avoir  épuisé  tous  les  moyens  palliatifs  dont 
nous  disposons  en  pareille  circonstance. 

Il  nous  reste  à  envisager  maintenant  les  indications 
résultant  de  la  coïncidence  de  la  grossesse.  Si  une 
tumeur  accessible  par  les  voies  génitales  à  nos  moyens 
d'action,  mettait  un  obstacle  invincible  à  l'accouche- 
ment, il  ne  faudrait  pas  hésiter  à  l'enlever  afin  de  per- 
mettre l'engagement  du  fœtus.  Cette  façon  d'agir  est 
moins  grave  que  celle  qui  résulterait  de  l'extraction 
du  fœtus  par  l'opération  césarienne. 

G.  Tumeurs  faisant  saillie  dans  la  cavité  du  péritoine  : 

tumeurs  sous-péritonéales. 

Lorsqu'une  tumeur  fibreuse  fait  saillie  du  côté  du 
péritoine,  l'extraction  par  les  voies  génitales  devenant 
dès  lors  impossible,  on  a  cherché  à  débarrasser  la  pa- 
tiente par  la  gastrotomie. 

Les  tumeurs  fibreuses  sous-péritonéales  se  présentent 
â  notre  observation  sous  deux  aspects  différents:  Ou 
bien  elles  sont  reliées  à  l'utérus  par  un  pédicule  plus  ou 
moins  long,  ou  bien  elles  lui  adhèrent  intimement. 
Dans  le  premier  cas,  elles  ne  donnent  guère  lieu  par 


FITtROMES    DE    I 


eUes-mômes  à  des  accidents  qui  justifient  l'opéraLion  ; 
leur  volume  seul  peut  devenir  gênant  à  cause  de  la 
compression   des  organes  contenus  dans  l'abdomen. 

L'opération  serait  alors  des  plus  simples  et  ressem- 
blerait en  tous  points  à  la  gaslrolomie  pratiquée  en  vue 
de  l'ablation  d'un  kysle  de  l'ovaire. 

Lorsque  la  tumeur  est  sessile,  le  manuel  opératoire 
se  compliquera  considérablement,  car  il  faudra  nécessai- 
rement entamer  plus  ou  moins  l'utérus  ;  il  en  résultera 
une  gravité  beaucoup  plus  grande  de  ropération, 

Les  avis  sont  partagés  sur  l'opportunité  de  la  gastro- 
tomie  pour  l'ablation  des  tumeurs  fibreuses  utérines  ;  les 
uns  avec  Boinet,  Courty,  Simpson,  West  condamnent 
l'opération  comme  donnant  des  résultats  déplorables, 
tandis  que  d'autres  avec  Kojberlé,  Spencer,  Wells 
Péan,  Graily  Hewitt  l'acceplenl  mais  en  l'entourant 
de  réserves. 

M.  Pozzi  {I)  a  réuni  H9  cas  ou  l'bystérotomie  a  été 
pratiquée  pour  des  tumeurs  GbreusesouCbro-cystiquea; 
il  a  noté  77  morts,  ce  qui  donne  une  proportion  de 
64,7  p.  100. 

Sur  46  opérations  de  gastrotomie,  avec  amputation 
de  la  matrice  et  ablation  de  tumeurs  fibreuses,  relevées 
par  M.  Boinet  (2)  nous  trouvons  34  morts  et  12  gué- 
risons. 

MM.  Péan  et  Urdy.  en  1873,  avaient  pratiqué  9  opé- 
rations d'hystérotomie  et  avaient  obtenu  7  succès  (3). 

Dans  ces  derniers  mois  nous  trouvons  dans  la  presse 


(1  ) PoMi.  Th.  dagrÉgalion,  1875,  p.  43. 

(8)  BMnEt.  Traité  pratique  dtt  matadiei  des  ovi 

(3f  Ptao  BtUfdy.  Hyttérotomte.  Paru,   1873. 


^ 
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un  certain  nombre  d'opérations  d'hystérotomie  qui  ont 
donné  les  résultats  suivants  : 

Krassowski  (1).  4  opérations  2  morts. 

Chadwick(2}.  .  1        —  1     — 

Laude(3)  ...  1        —  1     — 

Hegar  (4).  ...  2        —  0     — 

Kimball(5)  .  .  1        —  0     — 

Urdy  (6)  ....  3        —  0     — 


Total 12  4 

Cette  dernière  statistique  est  sans  doute  incomplète 
car  il  est  évident  qu'un  certain  nombre  d*insuccès,  ont 
dû  être  passés  sous  silence;  elle  nous  montre  toutefois 
que  l'opération  est  une  de  celles  auxquelles  il  est  per- 
mis de  recourir  sans  être  taxé  de  téméraire. 

Opération.  —  Le  manuel  opératoire  de  rhystéroto- 
mie  est  presque  entièrement  semblable  à  celui  de  l'o- 
variotomie,  aussi  n'indiquerons,  nous  que  ce  qui  con- 
cerne  spécialement   Thystérotomie,   en  renvoyant  à 


(1)  Krassowski.  Hystérotomte  par  section  hypogastrique  (Gaz,  desMpn 
28  septembre  et  3  octobre  1876). 

(2)  Chadwick.  Extirpation  of  the  utérus  by  abdominal  section^  {Bos- 
ton med.  and  surg.  Journ.^  4  novem.  1875). 

(3)  Laudc.  Fibrome  interstitiel  ;  Hyslérotomie  ;  mort  par  hémorrhagie 
secondaire  (Gaz,  med,  de  Bordeaux,  14  juin  1877). 

(4)  Hégar.  Berliner  Klinische  Wochenrhri/t,  20  et  27  ma-s  1876  cl  The 
London  med.  Record^  15  mai  1876. 

(5)  Kimball.  A  successful  case  of  extirpation  of  the  utérus  with  botk 
avaries  for  fibro-^ystic  disease  {Amer,  supplément  to  the  obst.  Journal^ 
septembre  1876\ 

(6)  Urdy.  Examen  au  point  de  vue  du  manuel  opératoire  de  quelques 
cas  difficiles  d'ovariotomie  et  d'hystérotomie  (Th.  de  Paris,  1874,  observ. 
I,  II,  VII). 
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l'article  :  Ovariotomie,  pour  les  détails  que  nous  aurons 

omis  volontairement. 

L'opération  comprend  cinq  temps  qui  sont  ;  section 
de  la  paroi  abdominale,  réduction  du  volume  de  la 
tumeur,  rupture  des  adhérences  et  extraction  de  la  tu- 
meur, fixation  et  ligature  du  pédicule,  excision  de  la 
tumeur,  toilette  du  péritoine,  et  suture  de  la  plaie  abdo- 
minale. 

Premier  temps  :  Seciîon  de  la  paroi  abdominale. — 
Les  soins  préliminaires  à  l'opération,  étant  pris  et  la 
malade  étant  aneslhésiée,  après  avoir  été  placée  sur  le 
lil  à  opération  comme  s'il  s'agissait  d'une  ovariotomie, 
on  procède  à  l'incision  des  parois  de  l'abdomen. 

Cette  incision  doit  être  faite  sur  la  ligne  médiane. 
et  en  prenant  les  précautions  que  nousferons  connaître 
quand  nous  étudierons  l'ovariotomie.  L'étendue  de 
l'incision  doit  varier  suivant  le  volume  de  la  tumeur 
qu'il  s'agit  d'extraire.  Il  faut  se  souvenir  que  plus  l'in- 
cision est  petite,  plus  les  chances  de  succès  sont  consi- 
dérables. Néanmoins,  il  ne  faudrait  pas  hésiter,  si  cela 
est  nécessaire,  ;i  prolonger  l'incision  en  haut  et  même 
à  dépasser  l'ombilic  afin  d'obtenir  une  voie  suffisante 
pour  l'extraction  de  la  tumeur.  En  bas,  l'incision  doit 
toujours  Ctre  distante  de  la  symphyse  pubienne  de 
1  centimètre  à  l  centimètre  et  demi. 

Deuxihne  temps.  —  Réduction,  du  volume  de  ta  tu- 
meur. —  Si  la  tumeur  peut  passer  aisément  par  l'ou- 
verture pratiquée  à  l'abdomen,  on  peut  passer  immé- 
diatement au  troisième  temps  de  l'opération.  Il  n'en 
est  plus  de  même  quand  la  masse  morbide  est  volumi- 
neuse. Si  la  tumeur  est  fibro-cystique.  une  ou  plusieurs 
ponctions  pratiquées  sur  elle,  au  moyen  d'un  trocart, 
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peuvent  suffire  pour  en  diminuer  le  volume  et  en  per- 
mettre l'extraction  ;  si  au  contraire  elle  est  complètement 
solide,  il  faudra  procéder,  comme  l'a  indiqué  M.  Péan(l), 
à  son  morcellement.  «  On  commence,  dit  ce  chirur- 
gien, par  traverser  la  partie  moyenne  de  la  tumeur, 
au  besoin,  même,  la  partie  la  plus  accessible,  par 
plusieurs  anses  de  fil  métallique  (2  ou  3  suffisent  géné- 
ralement), les  ôls  sont  ensuite  serrés  à  l'aide  de  serre- 
nœuds  ordinaires, 'de  façon  à  interrompre  la  circulation 
dans  toute  la  partie  qui  se  trouve  située  au-dessus  des 
ligatures.  On  peut  alors  exciser  cette  partie  en  toute 
sécurité  et  diminuer  d'autant  le  volume  de  la  masse 
morbide.  Si  malgré  cela,  celle-ci  restait  encore  trop  volu- 
mineuse, on  recommencerait  un  peu  plus  bas,  et  ainsi  de 
suite  jusqu'à  ce  qu'enfin  la  réduction  soit  jugée  sufB- 
sante.   » 

Quand  on  réduit  le  volume  de  la  tumeur  en  plongeant 
un  trocart  dans  les  loges  qu'elle  contient,  ou  quand  on 
retranche  la  portion  située  au-dessus  des  ligatures,  il 
faut  avoir  soin  de  placer  à  son  pourtour,  des  éponges 
ou  mieux  des  serviettes  de  flanelle  qui  empêchent  le 
liquide  contenu  dans  les  poches  de  la  tumeur,  ouïe 
sang,  de  s'écouler  dans  la  cavité  du  péritoine. 

Troisième  temps.  —  Rupture  des  adhérences.  — 
Extraction  de  la  tumeur.  —  La  rupture  des  adhérences 
devra  se  faire  avec  les  précautions  que  nous  ferons  con- 
naître pour  Tovariotomie. 

Nous  devons  faire  remarquer  que  les  adhérences 
dans  le  cas  de  tumeurs  fibreuses,  sont  presque  toujours 
très-vasculaires,  et  qu'il  faut  par  conséquent  prendre 


(1)  Péan  et  Urdy.  Hystérotomie,  1873. 
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d'autant  plus  de  précautions  afin  d'éviter  l'écoulement 
du  sang  dans  le  péritoine. 

Lorsque  la  tumeur  est  libre  de  tous  côtés,  et  que  son 
volume  est  sufGsamment  réduit,  on  l'attire  au  dehors 
avec  des  pinces  de  Museux  à  arnM,  ou  en  tirant  sur  les 
serre-nœuds  qui  ont  été  appliqués  avant  de  morceler 
la  tumeur  ;  à  mesure  que  le  Gbrome  arrive  à  l'exté- 
rieur, un  aide  suit  attentivement  ce  mouvement,  afin 
d'éviter  la  sortie  des  intestins  au  moyen  de  pressions 
sur  l'abdomen.  Pour  cela  il  exerce  des  pressions  de 
bas  en  haut  et  rapproche  les  lèvres  de  l'incision  abdo- 
minale au  moyen  des-  mains,  mais  avec  interposition 
d'une  serviette  de  [lanelle  trempée  dans  de  l'eau  chaude 
et  fortement  exprimée. 

L'extraction  de  la  tumeur  doit  être  faite  lentement, 
afin  d'éviter  toute  secousse  brusque  qui  pourrait  déter- 
miner des  déchirures. 

Quatrième  temps  :  fixation  et  ligature  du  pédicule  ; 
excision  de  la  tumeur  —  Lorsque  la  tumeur  est  sail- 
lante à  l'extérieur,  plusieurs  cas  font  remarquer 
MM.  Péan  et  Urdy,  peuvent  se  présenter. 

a.  La  tumeur  est  adhérente  à  l'utérus  par  un  mince 
pédicule.  —  On  passe  h  travers  ce  pédicule  deux  ai- 
guilles que  l'on  dispose  en  croix,  et  au-dessous  un 
double  Gl  métallique  que  l'on  serre  au  moyen  d'un 
serre-nœud  ordinaire. 

b.  Le  pédicule  est  volumineux  et  largement  implanté 
sur  l'utérus.  —  Dans  ce  cas,  l'extirpation  complète  ne 
peut  être  ellectuée  sans  intéresser  le  tissu  utérin. 
MM.  Péan  et  Urdy  conseillent  alors  de  recourir  à  Yam.- 
putationsus-vaginale^lniàiqne  d'amputer  surles limi- 
tes de  la  tumeur. 
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c.  Les  rapports  du  néoplasme  et  de  l'organe  sont  tels 
que  l'amputation  sus-vaginale  est  seule  praticable.— 
Voici  comment,  selon  MM.  Péan  et  Urdy,  il  convient 
de  procéder:  «  Pendant  qu'un  aide  maintiendra  l'utérus 
et  la  tumeur  dans  une  direction  perpendiculaire  à  l'ab- 
domen, l'opérateur  commencera  par  s'assurer  des 
rapporta  de  la  vessie  avec  le  col.  Pour  cela,  il  devra 
introduire  une  sonde  dans  la  vessie  et  se  guider  sur 
l'extrémité  de  l'instrument  qu'il  lui  sera  toujours  facile 
de  sentir  à  travers  la  paroi  postérieure  de  l'organe. 
Grâce  à  l'élongation  ordinaire  du  col,  il  ne  sera  nulle- 
ment obligé  dans  la  plupart  des  cas  de  décoller  cette 
paroi;  cependant,  s'il  y  était  forcé,  il  n'aurait  pas  dfl 
grandes  diflicuités  à  vaincre,  à  cause  de  la  lazité  ds; 
tissu  cellulaire  à  ce  niveau.  ' 

«  Une  fois  certain  de  ne  point  perforer  la  vessie,  il 
traversera  le  col  de  l'utérus  au  moyen  de  deux  liges 
droites,  rigides,  dans  deux  directions  perpendiculaires.  » 

11  faut  avoir  soin  de  ne  pas  enfoncer  ces  tiges  trop 
profondément  pour  se  ménager  un  pédicule  sufCsam- 
ment  long  pour  qu'on  puisse  le  fixer  à  l'angle  inférieur 
de  la  plaie  sans  exercer  de  tiraillements.  Lorsque  ces 
broches  sont  passées,  on  procède  à  la  ligature  du  pédi- 
cule, que  l'on  fait  de  la  manière  suivante  ; 

i<  On  commence,  disent  MM.  Péan  et  Urdy,  partrai 
ser  le  col  d'avant  en  arrière  avec  l'une  des  aiguilles  à 
manche  réprésentées  fîg.  263;  on  a  soin  de  l'enfoncer 
perpendiculairement  à.  l'axe  de  l'utérus  et  de  la  faire  res- 
sortir du  côlé  opposé  immédiatement  au-dessus  de  la  tige 
supérieure.  Cela  fait,  on  engage  une  anse  métallique 
dans  l'encoche  A,  puis  on  relire  l'instrument,  en  lui  fai- 
sant suivre  un  chemin  inverse  ;  de  celte  façon,  l'anse  en- 


lédi- 
a=  1  ■ 
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traînée  par  l'aiguille  parcourt  toute  l'épaisseur  du  col  et 
vient  ressortir  à  la  partie  antérieure.  Dès  lors,  en  cou- 
A  pant  cette  anse  à  son 

sommet,  il  est  facile  de 
Yoir  que  les  Gis  qui  la 
constituent  pourront 
être  ramenés  latérale- 
ment et  servir  à  faire 
deux  ligatures  étrei- 
gnant  chacune  une 
moitié  du  pédicule, 
c'esl-à-dire  du  col.  » 

Ces  ligatures  sont 
ensuite  serrées  au 
moyen  du  ligateur 
serre-nœud  de  Cintrât 
(voy.  p.  604,  Gg.27t). 

Si  les  tissus  sont 
très-vasculaires,  MM. 
Péan  et  Urdy  con- 
seillent de  placer  une 
troisième  ligature  com- 
prenant la  totalité  de 
l'épaisseur  du  col,  au- 
dessous  des  tiges. 


B,  Manche. 


Les  ligatures  étant  suffisamment  serrées,  on  excise 
le  tissu  au-dessus  des  tiges  en  prévenant  l'entrée,  dans 
le  péritoine,  du  liquide  qui  s'écoule  au  moment  de  la 
aection.  au  moyen  d'épongés  ou  de  serviettes  de  fla- 
nelle placées  au  pourtour  de  la  tumeur.  Si  l'on  s'aperçoit 
que  les  ligatures  ne  sont  pas  suffisamment  serrées,  on 
augmente  la  constriction  en  tournant  les  serre-nœuds 
que  Ton  a  laissés  en  place. 
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L'amputation  sus-vaginale,  ainsi  pratiquée,  entraîne 
toujours  l'ablation  des  ovaires  et  des  trompes.  C'est  là, 
du  reste,  un  avantage  à  cause  des  congestions  pério- 
diques dont  ces  organes  sont  le  point  de  départ. 

d.  Le  col  lui-même  est  le  siège  du  néoplasme,  ce 
qui  nécessite  Vablation  de  la  totalité  de  Vutérus,  — 
L'opération  devient  alors  des  plus  difficiles  et  des 
plus  périlleuses.  Si  le  fibrome  n'est  pas  trop  adhérent 
au  tissu  du  col,  MM.  Péan  et  Urdy  conseillent  l'évide- 
ment  du  col  en  conservant  seulement  les  parties  péri- 
phériques sur  lesquelles  on  doit  jeter  une  ligature.  Si 
l'union  du  col  et  du  néoplasme  est  trop  intime  ou  qu'une 
hémorrhagie  soit  à  craindre,  ces  auteurs  pensent  qu'on 
doit  comprendre  la  tumeur  entre  deux  ligatures  dont 
la  plus  inférieure  comprendra  les  culs-de-sac  vaginaux, 
les  artères  utérine  et  vaginale;  de  cette  façon,  le  soin 
de  l'élimination  d'une  partie  de  la  tumeur  est  laissé  à 
la  nature.  Comme  il  n'existe  pas  de  pédicule,  on  lais- 
sera les  serre-nœuds  en  place,  en  les  disposant  à  Tex- 
trémité  inférieure  de  l'incision  abdominale  et  Ton 
favorisera  l'écoulement  des  liquides,  d'une  part  par  le 
vagin,  et  de  l'autre,  parla  cavité  dans  laquelle  plongent 
les  serre -nœuds. 

C'est  dans  ces  circonstances  qu  il  serait  utile  de 
passer,  à  travers  le  cul-de-sac  vaginal  postérieur,  un 
gros  drain  dont  une  extrémité  sortirait  par  le  vagin  et 
l'autre  immédiatement  au-dessus  du  pubis.  Ce  tube  ser- 
virait à  faire  des  lavages  avec  de  l'eau  phéniquée  ou 
contenant  du  permanganate  de  potasse. 

Cinquièm^e  temps  :  toilette  du  péritoine,  suture  de  la 
paroi  abdominale.  —  La  toilette  du  péritoine  et  la  su- 
ture de  la  paroi  doivent  être  faites  avec  les  précautions 
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que  nous  indiquerons  quand  nous  parlerons  de  ce  temps 
de  l'opération  dans  l'ovariotomie. 

Soins  consécutifs. —  Les  soins  conEécutifs  à  l'hysté- 
rotomie  ne  diffèrent  pas  de  ceux  que  nous  ferons  con- 
naître à  propos  de  l'ovariotomie.  Le  pédicule  tombe,  en 
général,  du  douzième  au  vingtième  jour  et  laisse  à  sa 
place  une  cavité  infundibulilorme  qui  se  comble  bientôt 
par  la  production  de  bourgeons  charnus. 

Indications.  Contre-indications.  —  Pour  qu'on  soit 
autorisé  à  pratiquer  une  opération  aussi  grave  que  l'hys- 
térotomie,  «  il  faut  assurément,  dit  M.  Pozzi  (1),  qu'on 
la  considère  comme  l'unique  chance  de  salut  de  la  ma- 
lade. Il  ne  suffit  pas  que  sa  vie  soit  compromise,  il  est 
nécessaire  qu'elle  soit  fatalement  menacée  et  que  le 
chirurgien  puisse  dire  avec  assurance  :  si  l'opération 
n'est  pas  faite,  la  malade  mourra  prochainement.   » 

On  sait  combien  le  diagnostic  des  tumeurs  de  l'ab- 
domen présente  de  difficultés,  aussi  est-il  arrivé  aux 
chirurgiens  les  plus  expérimentés  de  se  trouver  en  face 
d'une  tumeur  fibreuse,  après  avoir  pratiqué  l'incision  de 
l'abdomen,  alors  qu'ils  supposaient  devoir  opérer  un 
kyste  de  l'ovaire.  C'est  dans  ces  derniers  cas  que  l'hys- 
térotomiese  trouve  surtout  justiflée;  car  aller,  de  pro- 
pos délibéré,  tenter  l'extraction  de  tumeurs  qui  sont, 
en  général,  compatibles  avec  l'existence  ou  dont  les 
accidents  sont  susceptibles  de  s'amender  avec  le  temps 
ou  sous  l'influence  de  l'âge,  est  une  témérité  que  nous 
ne  saurions  conseiller. 

Nous  rapporterons  en  terminant  les  conclusions  sui- 
vantes que  nous  trouvons  très-sages  et  auxquelles  nous 
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croyons  devoir  nous  rallier.  Elles  sont  extraites  du  très- 
intéressant  mémoire  de  M.  Pozzi  que  nous  avons  déjà 
cité  à  plusieurs  reprises  (1). 

!•  L'hystérotomie  abdominale,  dans  le  traitement  des 
corps  fibreux  de  l'utérus,  est  une  opération  qui/ bien 
que  très-grave,  est  parfaitement  justifiée  dans  cer- 
tains cas  ;  elle  mérite  de  prendre  définitivement  rang 
dans  la  chirurgie. 

2*  Toutefois,  il  n'y  a  aucune  comparaison  à  établir 
entre  les  indications  de  la  gastrotomie  pour  les  corps 
fibreux  utérins  et  celles  de  la  même  opération  pour  les 
kystes  de  l'ovaire  ;  tandis  que  la  plus  grande  partie  de 
ceux-ci  réclame  ou  légitime  cette  opération  en  raison  de 
leur  marche  fatalement  mortelle,  l'immense  majorité 
des  gros  corps  fibreux  de  l'utérus  ne  l'indique  pas  d'une 
façon  suffisante. 

3**  L'opération  doit  être  réservée  aux  tumeurs  fi- 
breuses ou  fibro-cystiques  qui  ont  une  évolution  rapide, 
galopante  et  «'accompagnant  de  phénomènes  graves 
qui  menacent  l'existence. 

4®  Les  gros  corps  fibreux  qui  ne  rentrent  pas  dans  la 
précédente  catégorie,  alors  même  qu'ils  déterminent 
des  accidents  alarmants,  doivent  être  traités  par  des 
moyens  moins  dangereux.  On  sait,  en  effet,  que  ces 
tumeurs  tendent  à  s'amoindrir  et  à  être  tolérées  à  une 
période  plus  ou  moins  tardive  ;  et  en  tout  cas,  il  paraît 
démontré  par  l'expérience,  que  la  mortalité  résultant 
alors  de  l'expectation,  est  moins  forte  que  celle  qui  suit 
les  opérations  d'hystérotomie. 


(1)  Pozïi,  De  la  valeur  de  Vhystérotomie  dam  le  traitement  des  tumeurs 
fibreuses  de  Vuterus  (thèse  d'agrégalion  i875,  p.  57). 
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5°  Quand  dans  une  gastrolomîe,  faite  par  suite  d'une  , 
erreur  de  diagnostic,  on  trouve  une  tumeur  utérine  au 
lieu  d'un  kyste  de  l'ovaire,  il  faut  en  pratiquer  l'ablation 
plutôt  que  délaisser  l'opération  incomplète,  alors  même 
que  le  corps  fibreux  ne  serait  pas  pédicule. 


Traitement  palliatif. 

Ordinairement  lorsque  la  tumeur  est  interstitielle  ou 
sous-péritonéale,  on  devra  se  contenter  d'employer 
les  moyens  palliatifs.  Les  tumeurs  fibreuses  ne  sont 
pas  dangereuses  par  eiles-mSmes,  mais  par  les  acci- 
dents qu'elles  déterminent  :  compression  des  organes 
contenus  dans  le  bassin  ou  hémorrhagies. 

Ces  tumeurs,  quand  elles  sont  volumineuses  et  situées 
dans  le  petit  bassin,  déterminent  à  cause  de  l'espace 
limité  dans  lequel  elles  se  trouvent  renfermées,  des 
compressions  du  rectum,  de  la  vessie  ou  des  nerfs  et 
produisent  des  accidents  divers.  Lorsqu'au  contraire, 
le  fibrome  siège  au-dessus  du  détroit  supérieur,  les 
accidents  sont  beaucoup  moins  à  redouter;  aussi  tous 
nos  efforts  doivent-ils  tendre  ^  faire  sortir  ces  tumeurs 
du  petit  bassin  et  à  les  fixer  au-dessus  du  détroit  supé- 
rieur. Ce  précepte  que  nous  trouvons  indiqué  dans  Gail- 
lard-Thomas (1)  et  que  M.  Jude  Hué,  de  Rouen,  a  mis 
en  pratique  chez  deux  malades  dont  l'observation  a  été 
publiée  dans  les  Annales  de  Gynécologie  (2) ,  mérite 
d'être  signalé.  M.  J.  Hui.-  procéda  à  la  réduction  de  la 

(IjO.  Thomas.  Diif oses  ofivomfn,  i'  édil.,  p.  509. 

(2)  Jude  HuË[de  Rouen).  ConMbation  à  Fétude  dei  comprenions  pêl- 
viennt»  que  peuvent  occasionner  les  tumeurs  flbrevtei  de  tutinu  et  des 
moyens  qu'on  peut  kur  opposer  [Ann.  deGi/n.,  t.  IV,  p.  S39). 
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tumeurdansles  cas  auxquels  nous  venons  de  faire  allu- 
sion, de  la  façon  suivante  : 

La  mobilité  de  la  tumeur  ayant  été  constatée  par  le 
toucher  vaginal  combiné  à  la  palpation  abdominale,  il 
fit  coucher  la  malade  sur  les  genoux  et  sur  les  coudes, 
les  reins  abaissés  afin  ije  relâcher  les  muscles  abdomî- 
nauxetl'invitaàrespirer  largement.  ATaidedepressions 
manuelles  et  progressives  exercées  de  bas  en  haut  par 


FiG.  £64,  —  Peesaira  de  Juda  HuS  pour  la  réduction  des  lumeurs 


le  vagin,  l'operateur  put  faire  monter  lentement  la 
tumeur  dans  le  petit  bassin  et  l'engager  au-dessus  du 
détroit  supérieur  où  elle  put  être  maintenue  à  l'aide 
d'un  pessaire  en  bilboquet.  Plus  tard,  M.  Huë  substitua 
au  pessaire  en  bilboquet  un  pessaire  en  forme  de  fer  à 
.  cheval  placé  au-dessus  d'une  tige  bifurquée  à  son  extré- 
mité extra>vaginale  et   supportée  par  des  tubes  en 


FIBROMES  DE  l'OTÊRUS.  571 

caoutchouc  qui  prenaient  leur  point  d'appui  sur  une 
ceinture  entourant  le  tronc  de  la  malade  (voy.  fig.  264). 
L'instrument,  ainsi  disposé,  était  insinué  dans  le  cul-de- 
sac  postérieur  recevait  le  col  dans  sa  partie  échancrée. 

La  ceinture  qui  entoure  le  tronc  sert  en  même  temps 
à  supporter  le  poids  de  la  masse  inleatinale  et  à  l'em- 
pêcher de  presser  sur  la  tumeur. 

Quant  aux  hémorrhagies  qui  sont  un  des  accidents 
les  plus  redoutables  de  ces  tumeurs,  elles  seront  com- 
battues efÛcacement  au  moyen  de  l'ergot  de  seigle  ou 
de  l'ergotine  en  injections  hypodermiques  d'après  la 
méthode  d'Hildebrandt.  La  foraitile  suivante,  indiquée 
par  M.  Moutard-Martin  (1),  convient  parfaitement  alors  : 


R    Eau  distillée. .  .  . 

Glycérine 

Krgotine  Bonjean. 
M. 


M  13  grammes. 


Les  préparations  d'ergotine  ayant  l'inconvénieut 
d'entraver  la  nutrition,  de  produire  parfois  des  trou- 
bles cérébraux,  ou  de  troubler  les  fonctions  i 
ves  lorsqu'elles  sont  administrées  par  la  voies  tomacale, 
ont  conduit  le  D'  Everett  a  recourir  à  l'emploi  de  l'élec- 
tricité en  vue  de  solliciter  la  contraction  des  fibres 
musculaires  de  l'utérus  (2). 

Le  praticien  que  nous  venons  de  citer,  place  l'élec- 
trode négative  sur  un  linge  mouillé  au  niveau  de  la  ré- 
gion sacro-lombaire,  et  la  main  formant  le  pûle  négatif 


(I)  Sociélâ  de  [hêrap.,  Il  juillet  1877. 
(S)  J.-T.  Evereil.  TAe  Farajic  Ireolmt 
of  obil.,ii.a\.  1878,  p.  59). 


le  fi&roidi  {Amer.  J. 
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saisit  le  fond  de  Tutérus  à  travers  la  paroi  abdominale. 
Il  se  sert  pour  cet  usage  d'une  pile  à  courant  continu, 
et  renouvelle  chaque  jour  la  séance  pendant  une  demi- 
heure. 

L'application  du  froid  agit  aussi  d'une  façon  mer- 
veilleuse, au  dire  de  M.  Gallard  (1),  dans  les  hémor- 
rhagies  dues  aux  corps  fibreux.  L'usage  d'une  vessie 
remplie  de  glace  et  maintenue  sur  l'abdomen  pendant 
plusieurs  jours,  dit  le  savant  médecin  de  la  Pitié, 
arrête  non  seulement  la  métrorrhagie,mais  encore  peut 
provoquer  un  retrait  marqué  dans  le  volume  de  la 
tumeur. 

Pendant  la  durée  de  l'écoulement  sanguin,  la  patiente 
devra  rester  immobile  dans  le  décubitus  dorsal. 

La  présence  d'une  tumeur  fibreuse,  détermine  ordi- 
nairement la  congestion  de  la  muqueuse  et  la  produc- 
tion de  végétations  vasculaires  occasionnant  des  écou- 
lements sanguins  et  séro-sanguinolents  abondants 
qui  épuisent  rapidement  les  forces  de  la  malade.  11 
peut  être  nécessaire  de  remédier  à  ces  écoulements 
par  l'emploi  d'injections  intra-utérines  de  perchlorure 
de  fer  ou  par  l'introduction  de  crayons  de  tannin.  Nous 
avons  employé  ces  moyens  à  plusieurs  reprises  chez 
une  dame  atteinte  de  tumeur  fibreuse  interstitielle  et 
sujette  à  des  métrorrhagies  considérables.  Nous  avons 
pu,  ainsi,  remédier  àTécoulement  du  sang  et  soutenir 
une  existence  qui  était  sur  le  point  de  s'éteindre. 

Il  est  encore  un  moyen  qui  a  été  employé  par  Amus- 
sat,  et  aussi  par  Nélaton,  Baker  Brown  et  Mac  Clintock 


(1)  T.  Gallard.   Leçons  cliniques  sur  les  maladies  des  femmes,  1873, 
p.  574. 
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en  vue  de  remédier  aux  mclrorrhagies';  il  consiste  à 
faire  une  incision  profonde  de  chaque  côté  du  col.  Ces 
incisions,  donl  il  est  difficile  d'expliquer  le  mode  d'ac- 
tion, ont  eu  quelquefois  pour  résultat  d'arrêter  les 
pertes  de  sang. 

Les  incisions  pratiquées  sur  la  surface  de  la  tumeur 
et  intéressant  toute  l'épaisseur  de  la  capsule,  ont  par- 
fois aussi  été  suivies  de  l'arrêt  des  hémorrhagies. 

En  même  temps  que  l'on  combat  ces  accidents,  on 
se  trouvera  bien  d'administrer  l'iode  à  l'iniérieur  et  à 
l'extérieur.  On  pourra  aussi  faire  prendre  des  alcalins, 
mais  à  petites  doses. 

L'usage  de  l'hydrothérapie  comme  moyen  reconsti- 
tuant pourra  également  être  utile;  il  en  sera  de  même 
des  préparations  ferrugineuses  et  du  quinquina. 


CHAPITRE  XII 


OPÉRATIONS  QUE  L'ON  PRATIQUE  SUR  LES 
OVAIRES. 


Les  ovaires  sont  parfois  le  siège  d'alTections  diverses  : 
inflammations  aiguës  et  chroniques,  kystes,  tumeurs 
fibro-kystiques,  fibromes,  cancers. 

Les  inflammations  limitées  à  l'ovaire  ne  donnent  p 
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lieu  ordinairement  à  des  considérations  opératoires. 
Néanmoins,  M.  Battey  et  après  lui  Marion  Sims,  ont 
proposé  dans  ces  dernières  années,  de  pratiquer  ^exti^ 
pation  des  ovaires,  que  ces  organes  soient  sains  ou 
malades,  pour  remédier  à  certains  troubles  graves  met- 
tant la  vie  des  femmes  en  danger.  Cette  opération  que 
Battey  a  décrite  sous  le  nom  d'ovariotomie  normale, 
méritera  donc  de  fixer  quelque  temps  notre  attention. 

Quant  au  cancer  de  l'ovaire,  affection  d'ailleurs  assez 
rare,  nous  le  passerons  sous  silence,  car  il  bien  évident 
qu'il  ne  réclame  aucune  opération  spéciale. 

Au  contraire,  les  kystes  et  les  tumeurs  fibro-kysti- 
ques,  à  cause  de  leur  fréquence  et  des  opérations  di- 
verses auxquelles  elles  ont  donné  lieu,  mériteront  de 
nous  arrêter  plus  longuement. 

Nous  ne  citerons  que  pour  mémoire  les  fibromes  de 
l'ovaire,  car  cette  affection  est  rare,  et,  quand  elle  se 
rencontre,  elle  ne  donne  pas  lieu  à  des  considérations 
opératoires  notablement  différentes  de  celles  que  nous 
ferons  connaître  quand  nous  étudierons  l'ovariotomie. 
Disons  toutefois  que  ces  tumeurs  qui  ne  compromettent 
pas,  le  plus  souvent,  la  vie  des  malades,  peuvent  être 
abandonnées,  sans  inconvénient,  à  l'intérieur  de  la  ca- 
vité abdominale,  à  moins  toutefois  qu'elles  n'entravent 
les  fonctions  des  organes  par  leur  volume  exagéré. 


ARTICLE  I. 
KYSTES  DE  L'OVAIRE. 


Considérations  anatomiques.  Les  kystes  de  l'ovaife 
sont  formés  généralement  d'une  membrane  d'enve- 
loppe constituée  par  du  tissu  fibreux  recouvert  à  Tei- 
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térieur  par  le  péritoine  et  tapissé  à  l'intérieur  par  une 
membrane  épithéliale. 

Si  l'on  considère  l'intérieur  de  la  poche,  on  trouve 
qu'elle  est  dépourvue  de  cloisons  ou,  au  contraire,  qu'elle 
est  divisée  en  plusieurs  compartiments,  d'oii  la  division 
en  kystes  uniloculaires  et  kystes  multiloculaires.  Une 
autre  variété  comprend  les  kystes  aréolaires  ou  vésicu- 
laires  (kystes  colloïdes  des  Allemands).  Dans  cette 
variété  l'ovaire  est  transformé  en  masse  aréolaire  for- 
mant des  vésicules  de  grandeurs  variables  et  commu- 
niquant ensemble.  Ces  derniers  kystes  renferment  un 
liquide  Glant,  visqueux,  ressemblant  à  de  la  gelée,  à 
du  miel  ou  à  du  blanc  d'œuf. 

Dans  les  deux  premières  variétés,  au  contraire,  le 
liquide  est  séreux,  ordinairement  limpide,  mais  quel- 
quefois plus  ou  moins  coloré  et  contenant  des  propor- 
tions variables  de  chlolestérine. 

On  rencontre  encore  des  tumeurs  moitié  solides, 
moitié  liquides,  d'où  le  nom  de  tumeurs  fibro-kystiques 
qui  leur  a  été  assigné.  Quelquefois  aussi  les  parois  du 
kyste  sont  incrustées  de  plaques  cartilagineuses  et  os- 
seuses. Ces  particularités  viennent  compliquer  l'opéra- 
tion en  ce  qu'elles  peuvent  i^tre  une  cause  de  gêne 
pendant  l'extraction  de  la  tumeur. 

D'autres  fois  le  kyste  contient  des  débris  divers  tels 
que  cheveux,  dents,  cartilages,  pièces  osseuses.  Ces 
tumeurs  ont  été  désignées  sous  le  nom  de  kystes  der- 
moïdes. 

Les  kystes  ont  en  général  l'ovaire  pour  point  de 
départ  mais  ils  peuvent  aussi  tirer  leurorigine  du  liga- 
ment large  ou  de  la  trompe. 

Les  kystes  sont  recouverts  par  le  péritoine  qui  leur 
forme  une  enveloppe  et  les  isole  des  parties  voisines. 
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Quelquefois,  cependant,  il  se  produit  des  adhérences 
entre  la  paroi  kystique  et  les  organes  du  voisinage  ; 
cette  complication,  outre  qu'elle  gêne  le  manuel  opé- 
ratoire, augmente  considérablement  la  gravité  de  Topé- 
ration. 

La  tumeur  présente,  en|général,  un  pédicule  plus 
ou  moins  long,  dans  l'épaisseur  duquel  on  rencontre 
l'artère  ovarique,  ordinairement  augmentée  de  volume, 
à  cause  de  la  nutrition  qu'elle  fournit  au  kyste  C'est 
cette  artère,  si  l'on  n'y  prend  garde,  qui  expose  à  des 
hémorrhagies  graves  au  jnoment  de  la  section  du  pé- 
dicule. 

Le  traitement  des  kystes  de  l'ovaire  est  palliatif  ou 
curatif. 

A.  Traitement  palliatif. 

Nous  ne  parlerons  pas  du  traitement  médical  par  les 
diurétiques,  les  hydragogues,  les  mercuriaux,  les  eaux 
minérales,  qui  a  toujours  été  inefficace. 

L'électricité  a  aussi  été  employée  comme  agent  cura- 
tif, mais  les  observations  qui  ont  été  publiées  ne  sont 
pas  assez  concluantes  pour  que  nous  puissions  recom- 
mander ce  moyen. 

Quant  à  la  compression  au  moyen  de  ceintures  élas- 
tiques, elle  peut  être  bonne  pour  soutenir  le  ventre  et 
soulager  les  malades  ;  mais  il  ne  faut  pas  compter  sur 
elle  pour  mettre  obstacle  à  l'accumulation  du  liquide. 

Le  seul  moyen  palliatif  vraiment  utile,  c'est  la  ponc- 
tion  simple  dont  nous  parlerons  bientôt  quand  nous 
étudierons  le  traitement  curatif. 

Si  l'on  a  recours  à  la  ponction  simple,  on  pourra 
plonger  le  trocart  à  travers  une  ceinture  élastique  de 
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Bourgeaurd.  Ce  bandage,  en  comprimant  régulière- 
ment l'abdomen,  favorise  l'issue  du  liquide. 

On  devra  encore  soutenir  les  forces  au  moven  de 
préparations  toniques  et  stimulantes  afin  de  mettre  la 
malade  dans  des  conditions  favorables  pour  subir 
ultérieurement  une  opération  curative. 


B.  Traitement  curatif. 

Le  traitement  curatif  est  chirurgical;  il  comprend 
plusieurs  procédés  : 

I.  ,      .     ,       I   latérale, 
abdominale,  j        ,.     ' 
.     ,  \   médiane, 

vaginale, 
rectale, 
2-  Le  drainage  ; 
3°  L'incision; 

i°  La  ponction  avec  injection  iodée  ; 
3"  L'ablution  parlielle  du  kyste  avec  drainage  et  sup- 
puration de  ses  parois  ; 

abdominale, 
vaginale. 

1"  Ponction,  — '  L'opération  consiste  à  introduire 
dans  la  tumeur  un  trocart  qui  permet  l'écoulement  du 
liquide  qu'elle  contient.  Ce  moyen  très-ancien  est  aussi 
le  plus  simple  et  le  moins  dangereux. 

La  ponction  a  pu  être  suivie  de  guérison  mais  rare- 
ment, à  la  vérité. 

La  ponction  peut  être  pratiquée  en  vue  de  détermi- 
ner la  nature  du  liquide  contenu  dans  le  kysle,  elle  est 
dite  explorative  ;  si  elle  a  pour  but  de  remédier  à  la 
distension  de  l'organe,  elle  est  palliative. 

On  peut  se  servir,  â  cet  effet,  d'un  trocart  capillaire 


6°  L'extirpation  ou  ovariotomie 


L 
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monté  sur  un  appareil  aspirateur.  M.  Kœberlé  conseille 
d'employer  de  préférence  un  trocart  de  5  millim.  de 
diamètre  qui  permet  un  écoulement  plus  rapide  du 
liquide.  L'opération  serait  ainsi  moins  irritante  et  le 
contenu  de  la  poche  kystique  pourrait  être  extrait  com- 
plètement. 

La  ponction  s*accomplit  ordinairement  sans  acci- 
dent; cependant  elle  peut  être  suivie  de  la  suppuration 
du  kyste,  d'un  épanchement  de  sang  dans  la  cavité  du 
kyste  ou  dans  le  péritoine,  de  péritonite. 

La  déperdition  d'albumine  que  subissent  les  malades, 
à  la  suite  de  la  ponction,  quand  la  reproduction  du  li- 
quide se  fait  rapidement,  détermine  un  affaiblissement 
marqué  de  la  constitution  et  jette  les  femmes  dans  un 
état  d'anémie  profonde. 

«  En  raison  des  accidents  auxquels  la  ponction  ex- 
pose, il  importe,  dit  M.  Kœberlé,  de  ne  pas  y  recourir, 
à  moins  d'indications  urgentes.  Telles  sont:  une  dysp- 
née intense;  des  accidents  imminents  de  rupture  qui 
sont  ordinairement  indiqués  par  des  douleurs  locales 
vives  et  par  des  symptômes  d'hémorrhagie  interne;  des 
troubles  digestifs  graves,  des  vomissements  incessants, 
une  constipation  opiniâtre;  dans  les  cas  de  tumeurs 
enclavées  dans  le  bassin,  dans  le  but  de  rétablir  tempo- 
rairement le  cours  des  matières  fécales  ;  une  grossesse 
intercurrente,  lorsque  le  kyste  est  volumineux,  de  ma- 
nière à  pouvoir  plus  facilement  en  attendre  le  ter- 
me, etc.  »  (1). 

La  ponction  se  pratique  par  trois  voies  différentes,  à 
travers  l'abdomen,  par  le  vagin  ou  parle  rectum. 


(1)  Kœberlé.  Dictionn,  de  med.  et  (fe  chir.prat,,  article  Ovariotonue, 
p.  549. 


KYSTES   DE   l'oVAIRE.  579 

.  Ponction  abdominale.  —  La  ponction  abdominale 
se  pratique  la  malade  étant  coucht^c  sur  un  lit  et  incli- 
née du  côte  ou  l'on  doit  Taire  la  piqûre. 

Avant  d'enfoncer  le  trocart,  il  convient  de  s'être 
assuré,  au  préalable,  parla  percussion, qu'aucune  anse 
intestinale  ne  se  trouve  interposée  entre  la  tumeur  et 
la  paroi  abdominale,  et  par  le  cathétcrisme  del'urèthre, 
que  la  vessie  n'est  pas  distendue  par  l'urine. 

Le  trocart,  dirigé  perpendiculairement  à  la  surface 
de  la  peau,  est  plongé  dans  la  tumeur  par  un   coup 


Le  lieu  d'élection  est  situé  à  égale  distance  de  l'om- 
bilic et  de  l'os  iliaque,  à  droite  ou  à  gauche  suivant  le 
siège  de  la  tumeur. 

La  ponction  sur  la  ligne  médiane  expose  à  pénétrer 
dans  la  vessie  si  l'ouraque,  comme  cela  s'observe  quel- 
quefois, est  resté  perméable.  En  revanche,  la  pénétra- 
tion du  trocart  sur  la  ligne  blanche  présente  des  avan- 
tages marqués  en  ce  que  les  adhérences  qui  peuvent 
survenir  au  niveau  du  point  ponctionné  se  trouveront 
au  niveau  de  l'incision  abdominale,  si  plus  tard  on  pra- 
tique Tovariotomie. 

Le  trocart  doit  pénétrer  profondément  pour  que  la 
canule  n'abandonne  pas  le  kyste  à  mesure  que  ce  der- 
nier se  vide.  Pour  éviter  l'éloigncment  des  parois  kys- 
tiques, il  convient  de  comprimer  l'abdomen  à  l'aide  des 
mains  placées  à  plat  ou  en  entourant  le  tronc  avec  la 
ceinture  en  caoutchouc  de  Bourgeaurd. 

Si  la  canule  se  trouvait  obstruée,  il  faudrait  autant 
que  possible  éviter  d'y  introduire  un  stylet.  En  chan- 
geant la  position  de  l'instrument,  on  parvient  ordinai- 
rement à  rétablir  l'écoulement. 

Lorsqu'on  retire  la  canule,  il  faut  comprimer  la  piqûre 
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du  kyste  et  la  partie  profonde  de  la  paroi  abdominale 
afin  d'empêcher  la  sortie  du  liquide  ainsi  que  Tépan- 
chement  du  sang  dans  le  péritoine. 

Si  dans  le  cours  de  Topération  on  s'apercevait  que  les 
forces  de  la  malade  s'épuisent,  ou  si  celle-ci  était  menacée 
d'une  syncope,  on  pourrait  suspendre  momentanément 
l'opération,  mais  on  ne  devrait  pas  laisser  une  partie 
du  liquide  dans  la  poche  kystique  comme  certains  au- 
teurs l'ont  conseillé,  pratique  que  M.  Kœberlé  consi- 
dère comme  dangereuse,  en  ce  qu'elle  multiplie  inutile- 
ment les  chances  d'accidents  résultant  de  l'épanche- 
ment  de  ce  liquide  dans  le  péritoine. 

Une  fois  le  trocart  retiré  avec  les  précautions  que 
nous  venons  d'indiquer,  on  fait  coucher  la  malade  sur 
le  côté  opposé  à  la  piqûre,  puis  on  exerce  sur  elle  pen- 
dant quelques  secondes,  une  légère  pression  ayant  pour 
but  d'empêcher  tout  écoulement  de  sang  et  on  la  re- 
couvre d'un  morceau  de  diachylon. 


b.  Ponction  vaginale.  —  La  ponction  par  le  vagin  ne 
doit  être  recommandée  que  lorsque  la  tumeur  est  adhé- 
rente et  enclavée  dans  le  bassin  où  lorsque  mettant 
obstacle  à  l'accouchement  elle  ne  peut  être  refoulée  au 
dessus  du  détroit  supérieur. 

Lorsqu'on  a  affaire  à  un  kyste  du  ligament  large 
dont  le  contenu  est  ordinairement  séreux,  la  ponction 
est  particulièrement  recommandée,  car  on  sait  que  ces 
kystes  sont  susceptibles  de  guérison,  même  après  une 
simple  ponction. 

Lorsqu'on  pratique  la  ponction  parle  vagin,  il  faut 
se  souvenir  qu'on  s*expose  à  léser  les  vaisseaux  con- 
tenus dans  l'épaisseur  des  ligaments  larges,  surtout  si, 


KYSTES    DE   l'oVAIHB.  581 

au  lieu  d'un  trocarl  ordinaire,  on  se  sert  du  lithotome 
de  ûemarquay{voy.  p.  640  ùg.  281). 

Une  fois  la  ponction  pratiquée  on  pourrait,  comme  l'a 
failli  y  a  quelques  années  M.  Tiliaux  (1),  favoriser  l'é- 
coulement du  liquide  kystique,  en  plaçant  une  sonde  à 
demeure. 

Nous  ne  faisons  que  mentionner  ce  procédé  que  nous 
nous  proposons  de  décrire,  plus  loin  quand  nous  nous 
occuperons  du  traitement  des  tumeurs  fluctuantes  si- 
tuées au  pourtour  de  l'utérus  {voy.  p.  634). 

c.  Ponction  rectale.  -~  La  ponction  rectale  ne  doit 
être  recommandée  qu'à  titre  de  moyen  palliatif,  car 
ejle  s'expose  à  des  dangers  bien  plus  grands  que  ceux 
qui  résultent  de  rovariotomie.  L'enlrée  des  gaz  et  des 
matières  contenues  dans  l'intestin  peut  donner  nais- 
sance à  des  accidents  formidables,  et  le  plus  souvent  la 
mort  en  est  le  résultat. 

2°  Drainage.  —  La  guérison  des  kystes  par  évacua- 
tion spontanée  de  leur  contenu  à  travers  le  vagin  ou  le 
rectum  observée  quelquefois,  devait  conduire  les  chirur- 
giens à  imiter  la  nature  et  à  créer  une  ouverture  per- 
manente qui  permit  l'écoulement  du  liquide  kystique. 

L'opération  consiste  a  pratiquer  une  ponction  au 
travers  de  la  paroi  abdominale  ou  du  vagin,  et  à  placer 
un  tube  à  demeure,  permettant  l'issue  du  liquide  et  de 
pratiquer  des  injections. 

En  vue  de  maintenir  les  parois  du  kyste  en  contact 
avec  l'abdomen  etd'empècherl'irruption  du  liquide  dans 
le  péritoine,  on  a  employé  des  instruments  divers  et 


t.  LXXXIV,  2-  fasticuio.  181J.  p.  82. 
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pour  la  plupart  très-compliqués  tels  que  le  trocart  de 
Rambaud,  de  Buys,  de  Panas  dont  nous  trouvons  la 
description  dans  l'arsenal  de  la  chirurgie  contempo- 
raine de  MM.  Gaujot  et  Spillmann  (i). 

Ces  instruments  nous  semblent  devoir  être  aban- 
donnés, par  la  raison  que  Ton  doit  préférer  Tovarioto- 
mie  au  drainage,  quand  la  tumeur  est  libre  d'adhérences; 
si  au  contraire  le  kyste  adhère  à  la  paroi  abdominale,  il 
n'y  a  nul  intérêt  à  recourir  à  ces  appareils  compliqués, 
car  un  simple  drain  de  caoutchouc  suffit  amplement. 

Le  drainage  des  kystes  expose  à  la  pénétration  de  l'air 
et  à  la  décomposition  des  liquides  sécrétés.  On  peut,  à 
la  vérité,  empêcher  dans  une  certaine  mesure,  au  moins, 
la  production  des  accidents,  en  pratiquant  quotidien- 
nement des  injections  avec  de  la  teinture  d'iode  ou  avec 
des  liquides  antiseptiques,  mais  il  faut  bien  le  recon- 
naître, malgré  ces  précautions,  les  forces  des  malades 
s'épuisent  assez  vite  à  cause  de  la  suppuration  prolon- 
gée qui  résulte  du  défaut  de  rétraction  des  parois  du 
kyste. 

Bien  que  des  guérisons  assez  nombreuses  aient  été 
obtenues  par  ce  moyen,  ce  n'est  point  une  raison 
pour  ériger  le  drainage,  en  méthode  générale  de 
traitement  des  kystes,  et  nous  somme»  d'avis  que  ce 
procédé  ne  doit  être  employé  que  lorsque  la  tumeur  n'est 
pas  justiciable  de  l'ovariotomie. 

3o  Incision.  —  Dans  certaines  circonstances,  lorsque 
le  kyste  a  contracté  des  adhérences  qui  ne  permettent 
pas  l'extraction,  et  lorsqu'il  est  multiloculaire,  ce  qui 


(Ij  Qaujot  et  Spillmann.  Lf>co  cit.,  t.  II,  p.  867. 
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rend  la  ponction,  le  drainage  et  les  Injections  inefB- 
caces,  on  a  pu  recourir  à  une  opération  qui  consiste  à 
inciser  la  paroi  abdominale  et  à  exciser  une  portion  de 
la  paroi  kystique.  Si  l'adhérence  entre  le  kyste  et  la 
paroi  abdominale  n'était  pas  complète,  il  conviendrait 
de  pratiquer  quelques  points  de  suture  destinés  à  fixer 
le  kyste  aux  lèvres  de  l'incision  abdominale;  on  pourrait 
encore  recourir  à  la  méthode  préconisée  par  Récamier 
el  plus  récemment  par  Tilt,  et  qui  consiste,  avant  de 
pratiquer  l'incision,  à  chercher  à  obtenir  des  adhé- 
rences au  moyen  d'applications  caustiques. 

Lorsque  la  tumeur  est  ouverte,  il  est  indispensable  de 
faire  des  injections  composées  de  teinture  d'iode,  ou 
de  liquides  antiseptiques,  en  vue  de  prévenir  la  décom- 
position des  liquides  de  la  poche. 

Cette  méthode  a  rarement  été  suivie  de  succès,  aussi 
ne  convient-elle,  ainsi  que  nous  l'avons  dit,  que  dans 
les  cas  tout  à  Fait  désespérés. 

i°  Ponction  suivie  d'injection,  iodée.  —  Les  procédés 
que  nous  venons  de  passer  en  revue  ont  été  employés 
à  peu  prés  exclusivement  jusqu'au  jour  où  M.  Boinet 
flt  connaître  lessuccès  qu'il obtintau  moyen  de  la  ponc- 
tion suivie  d'injection  iodée.  Bien  que  quelques  essais 
de  guérison  des  kystes  de  l'ovaire,  par  ce  moyen,  aient 
été  indiqués  avant  M.  Boinet,  il  faut  bien  le  dire,  c'est 
à  ce  chirurgien  que  revient  l'honneur  d'avoir  précisé  les 
règles  de  cette  opération,  d'en  avoir  posé  les  indications 
et  les  contre-indications. 

Les  lignes  suivantes  empruntées  presque  exclusive- 
ment à  M.  Boinet(lj,ontété  consignées  dans  la  a'' édition 
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du  Traité  des  maladies  des  femmes  de  Fleetwood  Chur- 
chill que  nous  avons  publiée  en  1874. 

«  Cette  méthode,  dit  M.  Boinet,  a  pour  but  : 

€  l""  De  donner  issue  au  liquide  contenu  dans  les 
tumeurs  enkystées  sans  courir  le  risque  d'un  épanche- 
ment  dans  la  cavité  abdominale  ; 

«  2^  D'injecter  de  la  teinture  d'iode  dans  la  poche 
ovarique,  si  elle  est  dans  des  conditions  convenables  ; 
de  procéder,  en  un  mot,  comme  dans  Thydrocèle 
simple  ; 

«  3*  Dans  les  cas  plus  compliqués,  de  laisser  à  de- 
meure, lorsque  le  kyste  est  considérablement  diminué, 
une  canule  ou  une  sonde  de  gomme  élastique,  dans 
l'intention  de  procurer  un  libre  écoulement  aux  humeurs 
et  d'arriver,  par  suite,  au  rapprochement  des  parois  du 
kyste,  dont  on  doit  faciliter  la  détersion,  la  suppuration 
et  la  cohésion,  en  faisant  des  lavages  fréquents  et  en 
injectant,  lorsqu'on  le  juge  utile,  de  la  teinture  d'iode. 

«  Telles  sont  les  bases  principales  de  cette  nouvelle 
méthode,  qui  demande  beaucoup  de  soins  et  d'atten- 
tion, et  qui  doit  être  modifiée  suivant  les  cas.  Une  con- 
dition pour  son  succès,  c'est  qu'il  n'existe  ni  dans  les 
parois  du  kyste  ni  dans  les  organes  voisins  aucune  de 
ces  dégénérescences  qui,  par  elles-mêmes,  sont  au-des- 
sus des  ressources  de  l'art. 

«  Examinons  maintenant  si ,  lorsque  les  malades  ne 
sont  pas  affectées  de  lésions  organiques,  tous  les  kystes 
hydropiques  de  l'ovaire  sont  susceptibles  d'être  traités 
par  la  méthode  que  nous  proposons  ;  non,  assurément, 
et  des  distinctions  importantes  nous  paraissent  devoir 
être  établies  suivant  que  le  kyste  est  simple  ou  unilocu- 
laire,  suivant  qu'il  est  compliqué  ou  multiloculaire,  aréo- 
laire  ou  gélatiniforme,  enfin,  suivant  la  nature  du  liquide 


qu'il  contient,  etc.  11  est  quelquefois  bien  difficile  de  se 
prononcer  sur  la  question  de  savoir  si  la  poche  ovarique 
est  unique  ou  multiple,  si  elle  est  ou  non  compliquée 
de  dégénérescences  cancéreuses  ou  autres,  et  cepen- 
dant la  connaissance  de  ces  faits  a  toujours  une  grande 
portée  pour  se.  prononcer  sur  l'opportunité  de  l'opéra- 
tion et  sur  son  résultat  probable.  Une  première  ponc- 
tion abdominale  est  souvent  nécessaire  pour  éclairer 
sur  la  forme  particulière  du  kyste,  sur  sa  nature  et  sur 
celle  de  aoQ  contenu.  Dans  les  cas  de  kystes  uniloculaires, 
l'expérience  nous  a  appris  que,  le  plus  souvent,  l'ovaire 
est  converti  en  une  poche  lisse,  polie,  à  parois  minces, 
offrant  beaucoup  de  ressemblance  avec  les  membranes 
séreuses,  n'ayant  aucune  adhérence  avec  les  différents 
viscères  qui  l'entourent  et  contenant  un  liquide  séreux, 
citronné,  onctueux,  de  couleur  variable,  d'un  écoule- 
ment facile.  Ces  cas  sont  de  ceux  qui  doivent  être  traités 
par  les  injections  iodées,  et  qui  sont  dans  toutes  les 
conditions  voulues  pour  obtenir  des  résultats  satisfai- 
sants. 

1  Nous  devons  dire  encore  que,  uiéme  parmi  cette 
variété  de  kystes,  il  y  a  encore  des  distinctions  à  signaler, 
basées  sur  la  nature  du  liquide  qu'ils  renferment.  Ain&i 
ceux  qui  laissent  écouler  un  liquideclair,  citrin,  exempt 
de  toute  coloration,  sont  plus  susceptibles  de  guérir  que 
les  autres  ;  ceux,  au  contraire,  dont  le  liquide  a  une  co- 
loration particulière  plus  ou  moins  prononcée,  sangui- 
nolente, couleur  chocolat  ou  café,  lactescente,  etc., 
guérissent  plus  difficilement,  surtoutsi  les  liquides  sont 
épais,  visqueux, 

«  Presque  tous  ces  kystes  sont  accompagnés  de  com- 
plications plus  ou  moins  graves.  En  général,  la  colora- 
tion du  liquide  dénote  qu'un  travail  inflammatoire  a  eu 


L 
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lieu  dans  la  tumeur,  et  rarement  dans  ces  cas  une  seule 
ponction  et  une  seule  injection  suffisent  pour  produire 
la  guérison  ;  il  faut,  après  les  avoir  ponctionnés,  les 
traiter  en  laissant  une  sonde  à  demeure,  répéter  les  in- 
jections et  prendre  toutes  les  précautions  que  nous  indi- 
querons plus  loin  pour  cette  variété  de  kystes.  Nous 
devons  dire  que,  lorsque  les  kystes  offrent  de  pareilles 
conditions,  les  guérisons  sont  plus  difficiles  et  plus 
douteuses  :  ce  sont  ces  cas  qui,  quelquefois,  donnent 
des  résultats  fâcheux. 

<c  Dans  les  kystes  multiples,  qui  se  rapprochent  par 
leur  structure  et  par  leur  contenu  des  kystes  uuilocu- 
laires,  lorsqu'ils  ne  sont  accompagnés  d'aucune  compli- 
cation, ces  injections  iodées  peuvent  également  être 
employées  avec  beaucoup  d'avantage.  Dans  cette  \ariété, 
le  kyste  est  formé  de  poches  ou  cellules  distinctes,  dont 
Tune  offre  un  développement  plus  considérable  que  les 
autres  ;  alors  on  doit  faire  autant  de  ponctions  et  d'in- 
jections qu'il  y  a  de  poches  séparées  ;  seulement  il  est 
prudent  de  ne  les  opérer  que  les  unes  après  les  autres,  si 
elles  sont  nombreuses. 

a  Quand,  au  contraire,  les  kystes  sont  multiloculaires 
celluleux,  qu'ils  forment  une  foule  de  cavités  de  gran- 
deur variable,  sans  communication  les  unes  avec  les 
autres,  il  est  presque  certain  que  ces  kystes  offrent  une 
structure  et  des  produits  particuliers  qui  rendront  plus 
difficile  et  même  impossible  le  succès  des  injections 
iodées. 

«  Le  plus  souvent,  ces  kystes  ont  des  adhérences  avec 
les  organes  qui  les  entourent,  par  suite  des  irritations, 
des  inflammations  plus  ou  moins  étendues,  plus  ou 
moins  répétées,  dont  ils  ont  été  le  siège;  leurs  parois 
ont  une  plus  grande  épaisseur,  et  il  est  ordinaire  d'y 
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trouver  diverses  dégénérescences  ,  le  liquide  qu'Us  con- 
tiennetil  est  épais,  gélatineux,  filant,  ressemble  à  de  la 
colle,  du  miel,  etc.,  est  difficile  à  évacuer. 

(■  Ces  kystes  aréolaires  ou  gélalini formes  sont,  sui- 
vant l'opinion  de  Deipech  et  de  Cruveilhier,  de  nature 
cancéreuse.  En  général,  les  femmes  qui  les  portent 
offrent  tous  les  signes  de  la  cachexie  cancéreuse. 

d  II  est  donc  indiqué  dans  ces  ciis,  lorsqu'il  a  été  pos- 
sible de  bien  reconnaître  leur  nature  véritable,  sinon 
de  s'abstenir  de  toute  opération,  puisque  les  injections 
iodées  sont  encore  utiles  dans  ce  cas,  mais  de  ne  pas 
promettre  une  guérison  radicale  ;  on  ne  doitavoir  d'au- 
tre but  etd'autre  espoir,  alors,  que  de  prolonger  l'exis- 
tence de  la  malade. 

«  Lorsque  la  santé  générale  des  malades  est  bonne, 
qu'il  n'existe  aucune  trace  de  cachexie,  si  l'on  reconnaît 
un  kyste  multiloculaire  donnant  issue  à  un  liquide  de 
couleur  ci  trine,  limpide,  facile  à  évacuer,  on  peut  encore 
recourir  aux  injections  iodées.  Dans  ce  cas,  on  tentera 
de  rendre  uuUoculaire  le  kyslé  en  déchirant  les  parois 
des  poches,  soit  avec  la  canule  du  Irocart,  soit  avec  un 
mandrin.  U  rentrera  alors  dans  la  catégorie  des  kystes 
unilûculatres.  Ou  bien  on  ponctionnera  successivement 
les  kystes  et  on  les  injectera  séparément.  >• 

M.  Boinel  ajoute  que  l'opération  doit  être  faite  aus- 
sitôt qu'on  aura  pu  reconnaître  la  présence  du  liquide 
et  que  celui-ci  sera  assez  abondant  pour  qu'on  ne 
puisse  pas  blesser  les  organes  abdominaux. 

Lorsqu'il  s'agit  de  kystes  simples,  uniloculaires,  on 
fera  la  ponction  au  uioyen  d'un  gros  trocart  et  de  pré- 
férence au-dessus  du  ligament  di;  Poupart  à  la  partie  la 
plus  inférieure  du  ventre  ;  quand  le  liquide  est  en  partie 
écoulé,  on  glisse  parle  trocarlune  sonde  de  caoutchouc. 
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remplissant  exactement  le  calibre  du  trocart  et  qui  pé- 
nètre profondément  dans  le  kyste.  Alors  le  reste  du 
liquide  s*écoule  et  Ton  pratique  une  injection  iodée 
composée  comme  il  suit  : 

R.  Eau  distillée 130  grammes. 

Teinture  alcoolique  d'iode.  .  .  100        — 

lodure  de  potassium 4        — 

M 

Les  quantités  seront  légèrement  modifiées  suivant 
le  volume  et  la  contenance  du  kyste. 

L'injection  séjournera  dans  la  poche  cinq  ou  dix 
minutes,  et  pendant  ce  temps,  par  des  pressions  douces 
dans  tous  les  sens,  on  mettra  le  liquide  injecté  en  con- 
tact avec  tous  les  points  du  kyste.  Cela  fait,  on  laissera 
écouler  du  liquide  ce  qu'on  pourra,  on  retirera  la  sonde 
et  Ton  recouvrira  le  ventre  d'une  épaisse  carde  d'ouate, 
maintenue  par  un  bandage  de  corps  modérément  serré. 
On  surveillera  la  malade  pour  parer  aux  phénomènes 
de  réaction,  et  on  laissera  à  la  nature  le  soin  d'achever 
la  guérison,  qui  n'est  pas  toujours  complète  après  une 
première  injection.  Mais  on  peut  alors,  sans  grand  in- 
convénient, revenir  à  une  deuxième,  à  une  troisième 
injection,  ou  même  à  un  plus  grand  nombre.  11  faut  les 
pratiquer  aussitôt  qu'on  a  constaté  le  retour  du  liquide. 
M.  Boinet  recommande,  après  chaque  nouvelle  ponc- 
tion, de  retirer  avec  la  seringue  qui  a  servi  à  l'injection 
l'air  et  le  liquide  iodé,  si  l'on  ne  veut  pas  en  laisser  une 
certaine  quantité. 

Lorsque  le  kyste  est  multiloculaire,  et  renferme  un 
liquide  épais  dont  l'écoulement  est  difficile,  il  faut  se 
servir  d'un  gros  trocart,  et  après  l'écoulement  d'une 
partie  du  liquide,  aspirer  au  moyen  de  la  seringue  ce 


KVSTEH   DE  r.'oVAlRf..  589 

qu'il  en  reste.  Une  fois  le  liquirle  évacué,  on  procédera 
comme  pourjes  kystes  simples.  M.  Boinet  conseille 
alors  de  laisser  une  sonde  à  demeure  bouchée  par  un 
fausset  qui  permet  l'issue  du  liquide  qui  se  reforme, 
plusieurs  fois  par  jour,  et  de  faire  des  lavages  avec  de 
l'eau  iodée,  si  les  liquides  ont  une  odeur  fétide.  La 
sonde  ne  devra  Hre  changée  qu'au  bout  de  huit  ou  dix 
jours,  aQn  que  des  adhérences  aient  eu  le  temps  de  se 
former  entre  le  kyste  et  la  paroi  abdominale  ;  et  enfin, 
lorsque  la  fistule  abdominale  est  bien  formée  et  qu'on 
peut  ne  plus  craindre  d'épanchement  dans  la  péritoine, 
on  remplace  la  sonde  par  une  canule  en  ivoire  de  12 
à  18  centimètres  et  munie  d'un  robinet  que  les  malades 
peuvent  ouvrir  et  fermer  elles-mêmes,  A  mesure  que  le 
kyste  revient  sur  lui-mômn,  M,  Boinet  recommande 
de  modifier  les  proportions  de  la  teinture  d'iode,  jus- 
qu'à l'employer  pure,  lorsque  le  kyste  ne  contient  plus 
qu'une  petite  quantité  de  liquide. 

Les  effets  immédiats  de  l'injection  sont  souvent  mar- 
qués, quelquefois  il  se  produit  un  peu  de  chaleur,  le 
ventre  devient  légèrement  douloureux.  Mais  ces  acci- 
dents sont,  en  général,  très-légers  et  de  courte  durée. 
Quelques  malades  accusent  la  sensation  d'un  goût  mé- 
tallique dans  la  bouche  et  plus  rarement  quelques-unes 
éprouvent  quelques  phénomènes  d'intoxication  iodique 
tels  que  :  l'ivresse,  le  corj'za,  nausées,  etc. 

La  méthode  des  ponctions  répétées  avec  injections 
iodées  adonné  à  M.  Boinet  64  guérisons  sur  130  opéra- 
tions- 
La  ponction  suivie  d'injection  iodée  peut  être  em- 
ployée comme  moyen  palliatif  lorsque  la  femme  est 
âgée  ou  quand  elle  se  refuse  à  l'extirpation  de  sa  tumeur 
ou  quand  cette  opération  est  jligée  impossible. 
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S"  Ablation  partielle  suivie  de  drainage  et  de  suppu- 
ration des  parties  restantes.  —  Ce  procédé  ne  peut  être 
conseillé  que  lorsque  le  kyste  est  trop  adhérent  pour 
pouvoir  ôtre  extirpé  entièrement. 

L'opération,  ainsi  que  le  fait  remarquer  M-  Kœberlé, 
est  une  opération  qu'on  ne  fait  que  par  nécessité,  dans 
l'impossibilité  où  Ion  se  trouve  parfois  de  faire  autre- 
ment. C'est  ce  qu'on  a  désigné,  dit  cet  auteur,  sous 
le  nom  d'ovariotomies  incomplètes  ou  inachevées. 
«  L'opération  consiste  à  retrancher  toutes  les  parties  sus- 
ceptibles d'être  excisées  et  à  fixer  entre  les  lèvres  de 
Tincision,  la  base  de  la  tumeur  restée  adhérente.  On 
réunit  celles-ci  en  laissant  un  libre  écoulement  aux  li- 
quides sécrétés  dans  les  parties  restantes  par  l'inter- 
médiaire de  tubes  à  drainage.  »  (Kœberlé). 

Ce  procédé  ne  doit  être  recommandé  que  comme  pis 
aller,  car  il  fournit  des  résultats  déplorables. 

6°  Ovariotomic.  — L'ovariotomie  consiste  dans  Textir- 
pation  des  ovîiires,  lorsque  ces  organes  sont  atteints  de 
dégénérescences  kystiques  ou  fibro-kystiques. 

L'ovariotomie  a  été  tentée  par  deux  voies  différentes  : 
par  incision  pratiquée  sur  l'abdomen,  et  par  le  vagin. 


A.  —  Ovariotomie  abdominale , 

Historique.  —  Bien  que  l'idée  d'extirper  les  ovaires 
malades  ne  soit  pas.  nouvelle,  il  faut  bien  reconnaitre 
que  les  règles  précises  de  l'opération  n'ont  été  procla- 
mées que  depuis  peu  d'années. 
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Laumonier  (de  Rouen),  (1) €nl781,  extirpaavec succès 
Tun  des  ovaires  d'une  femme  dans  un  cas  d'hydropisie 
enkystée  de  la  trompe  compliquée  d'ovarite. 
-  Husieurs  opérateurs  américains  au  nombre  des  quels 
nous  devons  citer  en  1822,  Nathan  Smith  (2),  et  quel- 
ques années  plus  tard^  Atlee  (3)  Peaslee,  Kimball  et 
Dunlap  firent  l'ovariotomie  à  plusieurs  reprises  et  avec 
succès. 

En  1840,  Charles  Clay  préconisa  Topération  en  An- 
gleterre. L'ovariotomie  trouva  bientôt  dans  ce  pays  des 
partisans  convaincus  :  Baker  Brown,  Spencer  Wells, 
J.  Smith,  Humphray,  Fergusson,  Keith,  Hutchinson, 
pour  ne  citer  que  les  plus  illustres. 

L'ovariotomie  fut  pratiquée  en  Allemagne,  en  1819 
par  Chrysmar  (de  Wurterhberg),  mais  l'opération  com- 
battue par  Dieffenbach  en  1828  et  jusqu'en  1832,  par 
Kiwish,  tomba  en  discrédit  jusqu'en  1864,  époque  où 
une  réaction  se  fit  en  sa  faveur.  Parmi  les  auteurs  qui 
cherchèrent  à  tirer  l'opération  de  l'oubli  dans  lequel 
elle  resta  si  longtemps,  en  Allemagne,  nous  citerons, 
Gusserow,  Hildèbrand,  Spiegelberg,  Martin,  Stilling, 
Veit,  Wagner  et  Billroth. 

En  France,  l'ovariotomie  complètement  délaissée 
pendant  longtemps  fut  pratiquée  avec  succès  en  1844 
par  le  D'  Woyeckowski,  de  Quingey  (Doubs)  (4),  en 
1847,  par  Vaullegeard  (5),  de  Condé-sur-Noireau  (Cal- 
vados). Mais  les  insuccès  survenus  dans  les  mains  de 


(i)  Laumonier.  Histoire  de  la  Soc.  royale  de  méd.,  1782,  t.  V,  p.  296 

(2)  Nathan  Smith.  Case  of  ovarian  dropsy  successfully  removed  by  a 
iiu^ieal  opération  (The  american  med.  record,  philadelphia,  t.  V,  1822) 
n»  i7). 

(3)  AUee.  Amer.  /.  ofmed.  sciences,  avril  1845. 

(4)  Woyeckowski.  Revue  méd.  chir,,  juin  1847. 

0)  TanUegeard.  Jour,  des  connaissances  méd  chir,,  1848,  p.  22 i. 
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Nélaton,  de  Maisonneuve,  de  Jobert,  d'Adolphe  Ri- 
chard, de  Demarquay  jetèrent  un  tel  discrédit  sur  celle 
opération  que  rAcadémie  de  médecine,  en  1858,  pros- 
crivit rovariotomie  comme  une  opération  meurtrière 
et  barbare. 

Il  fallut  les  éclatants  succès  de  Kœberlé,  de  Péan,  de 
Boinet,  pour  réhabiliter  l'opération. 

Dans  ces  dernières  années,  rovariotomie  qui  n'était 
pratiquée  que  par  quelques  chirurgiens  est  devenue 
une  opération  courante,  dans  les  hôpitaux  de  Paris  où 
elle  a  donné  des  succès  nombreux  entre  les  mains  de 
chirurgiens  distingués  :  MM.  Terrier  (1),  Gillette, 
Polaillon  (2;  et  d'autres. 

Statistique.  —  Nous  ne  parierons  pas  des  premières 
statistiques  publiées.  Les  succès  au  début  furent  rares 
et  furent  la  cause  du  discrédit  dans  lequel  tomba,  tout 
d'abord,  Tovariotomie.  Nous  nous  contenterons,  dès 
lors,  de  fournir  le  relevé  des  résultats  obtenus  dans  ces 
dernières  années. 

Clay  (de  Manchester),  jusqu'en  <871,  avait  pratiqué 
rovariotomie  simple  ou  double  250  fois  ;  182  de  sesopé- 
rées  ont  guéri. 

Baker  Brown,  jusqu'en  1867,  avait  pratiqué  Ht  opé- 
rations avec  76  guérisons. 

Spencer  Wells  (3)  en  1872, 'fournit  une  statistique 
embrassant  500  opérations.  Sur  ce  total,  Téminent  chi- 
rurgien anglais  n'a  eu  que  127  décès. 


(1)  Terrier.  Deux  ohsenjntions  (fnvnrioiomie.  Communication  à  la  So- 
ciété de  chirurgie,  si-ance  du  5  juillet  1876  (Anna/es  de  (i y nécoiogi^f  i,\l 
p.  206). 

(2)  Polaillon.  Annales  de  gynécologie,  t.  IV,  p.  442. 

C3)  Spenccp  Wells.  Diseases  of  the  ovarieSy  1872,  p  321. 


KÏSTCa   DE  L  OV.URE.  593 

Les  résultats  fournis  par  Spencer  Wells  ne  diffèrent 
pas  sensiblement  pour  les  opérations  pratiquées  en  ville 
ou  pour  celles  qui  ont  eu  lieu  à  l'hôpital. 

Sur  240  opénitions  à  l'tiôpital,  ce  chirurgien  a  eu 
176  guérisons  et  6i  morts,  ce  qui  donne  comme  morta- 
lité 26,66  p.  100. 

Sur  260  opérations  en  viUe,  le  même  chirurgien  a  eu 
197  guérisons  et  63  morts,  au  total  24,23  p.  100  de 
décès. 

Ces  faits  en  tenant  compte  de  l'âge  des  malades  se 
répartissent  de  la  façon  suivante  : 


NOMBRE 

AGE. 

des 
0PÊHATio:«s 

GU-ÉHISO.NS. 

MORTS. 

P.  100. 

15   -  20 

t2 

12 

0 

0 

20  —  25 

52 

43 

17.3 

25  —  30 

72 

54 

18 

25 

30  —  35 

69 

47 

22 

31.88 

35   -   40 

65 

48 

17 

26.15 

40  —  45 

74 

62 

12 

16.21 

45  —  50 

55 

37 

18 

32,72 

■60  —  55 

62 

41 

21 

33,87 

55  —  60 

31 

22 

9 

29.03 

60  -  65 

6 

5 

1 

16,66 

65  —  70 

2 

2 

0 

0 

500 

373 

127 

2&,4 

Dans  un  relevé  fourni  par  Gallez  et  qui  s'arrôte  au 
i"  janvier  1870,  nous  trouvons  un  total  de  2,187  ova- 
riotomies,  avec  1,331  guérisons  et  845  morts,  ce  qui 
fournit  un  résultat  de  58,60  p.  1 00  de  succès. 

Mais  cetensemble  de  faitsne  peutètre  accepté  comme 
absolument  exact  à  cause  des  insuccès  que  certains 
opérateurs  ont  l'habitude  de  dissimuler. 


L 
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M.  Péan,  sur  154  ovariotomies  publiées  en  1876,  a  eu 
108  cas  de  guérison  et  46  morts,  soit  30  p.  100  de  décès. 

La  statistique  de  Boinet,  publiée  en  1877,  comprend 
76  cas  dont  48  guérisons  et  28  morts. 

Krassowsky  (de  Saint- Péterbourg),  jusqu'en  1868, 
avait  fait  24  ovariotomies  dont  13  avec  succès. 

Skôldberg  (de  Stockholm),  dans  sa  statistique  publiée 
en  1872,  a  eu  5  décès  sur  29  opérations. 

M.  Polaillon  sur  6  opérations,  a  obtenu  S  succès. 

M.  Gillette  sur  5  malades  ovariotomisées,  a  eu  à  en- 
registrer 3  guérisons. 

M.  Kœberlé  (1),  jusqu'au  mois  de  mars  1878,  a  prati- 
qué 293  ovariotomies  avec  218  guérisons  et  75  morts,  ce 
qui  donne  une  mortalité  de  25  p.  100. 

Nous  n'insisterons  pas  plus  longuement  sur  l'élo- 
quence de  ces  chiffres,  ils  parlent  assez  haut  pour  que 
nous  puissions  accepter,  sans  réserves,  une  opération 
qui  est  une  des  plus  belles  conquêtes  de  la  chirurgie 
contemporaine. 

L'ovariotomie  dans  son  exécution  nous  offre  à  con- 
sidérer : 

A.  Les  soins  préliminaires. 

B.  L'opération. 

A.  Soins  préliminaires.  —  La  malade  doit  être  dans 
un  état  de  santé  satisfaisant  pour  subir  l'opération  avec 
le  moins  de  danger  possible. 

Si  la  tumeur  est  très-volumineuse,  M.  Kœberlé  con- 
seille de  faire  la  ponction  du  kyste,  cinq,  huit  ou  dix 
jours  avant  l'ovariotomie. 


(1)  Kœberlé.  Nouveau  dict  dé  méd,  et  dechir.prat,,  art.  Ovarioiomie, 
p.  586. 
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il  faut,  autant  que  possible,  intervenir  en  dehors  de  la 
période  menstruelle,à  cause  de  la  congestion  plus  grande 
des  vaisseaux  du  petit  bassin  pendant  cette  époque- 
Un  ou  deux  jours  avant  l'opération,  il  convient  de 
vider  l'intestin  à  l'aido  d'un  purgatif  léger.  M.  Kœberlé 
a  l'habitude  de  faire  prendre  aux  malades  la  veille  de 
l'opération,  3  grammes  de  sous-nitrate  de  bismuth  en 
6  paquets  dans  le  but  de  décompostir  les  gaz  ou  les  li- 
quides hydrosulfurés  contenus  dans  le  tube  digestif. 

Quant  au  lieu  de  l'opération,  il  doit  être  bien  aéré, 
bien  éclairé  et  modérément  chauffé  à  70  degrés  Far- 
recbeit  {20  degrés  centigrades  environ),  d'après  Spen- 
cer Wells.  Si  l'ovariolomie  est  pratiquée  dans  un  hô- 
pital, il  est  nécessaire  de  choisir  une  chambre  séparée 
des  autres  malades. 

Les  objets  nécessaires  pour  l'opération  :  instruments, 
éponges  seront  d'une  netteté  parfaite,  il  est  bon  de  les 
laver  dans  une  solution  d'acide  phénique  qui  détruise 
toutes  les  impuretés.  Les  mains  de  l'opérateur  seront 
également  passées  dans  la  solution  d'acide  phénique. 
Quant  aux  aides  lisseront  peu  nombreux;  cinq  aides 
au  moins  sont  nécessaires  ;  l'un  pour  pratiquer  l'anes^ 
thésie,  un  second  pour  aider  le  chirurgien  et  pour  sou- 
nirles  parois  abdominales,  un  troisième  pour  passer  les 
instruments,  un  quatrième  pour  pratiquer  les  liga- 
tures, etc.,  et  un  cinquième  pour  passer  les  éponges. 

La  malade  doit  être  vêtue  d'une  robe  de  flanelle,  afln 
de  maintenir  une  chaleur  uniforme  à  la  surface  des 
téguments.  Elle  sera  placée  sur  un  lit  suffisamment 
élevé  et  assez  étroit  pour  ne  pas  gêner  les  mouvements 
de  l'opérateur  et  des  aides.  Le  lit  que  M.  Péan  a  fait 
construire  pour  ces  sortes  d'opérations  et  que  nous 
avons  toujours  vu   employer    dans  les  ovariotomies 


Fuj,  Se5.  ~  Lil  à  otariotoraie  de  M.  P&n  (1). 

L'appareil  instrumental  se  compose  de  toute  la  séria] 
des  instruments  qui  peuvent  être  nécessaires  dans  ua4 
cas  quelconque,   même  en  supposant  une  erreur  dtM 
diagnostic,  a&n  qu'on  ne  soit  pas  pris  au  dépourvu  pal 
une  complication  inattendue. 


(1)  1,  Cadre  ds  bois  sur  lequel  bd  posent  les  parties  2.  2'  qiii, 
forment  une  plate-forme  sur  Uquelle  repose  le  trône.'—  I,  I'  Goultiin 
pour  au|iportcr  tes  membres  inférieur». 

Lorsque  rupératlon  est  lermiuÉo,  Ici  parties  2,  3,'  riiunies  servent  1 
reporter  la  malade  dans  ton  lit,  puU  elles  sont  écartées  l'oue  de  t'aa 
pour  laisser  Js  femine  repoMr  sur  le  matelaa. 
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Voici,  d'après  M.  Kceberîé,  la  liste  des  objets  indis- 
pensables :  (1) 

Deux  bistouris  droits,  —  Une  pince  à  disséquer.  — 
Une  paire  de  ciseaux.  —  Une  demi-douzaine  de  pinces 
à  griffes  ou  d'autres  pinces  pour  saisir,  attirer  et  main- 
tenir le  kyste.  —  Deux  douzaines  de  pinces  hémosta- 
tiques. —  Du  fil  de  soie  de  Chine,  de  préférence  du 
catgut,  ou  tout  autre  fil  pour  les  ligatures.  —  Un  gros 
tube  dont  l'extrémité  est  taillée  en  bec  de  (lùte  ou  un 
gros  trocart  quelconque.  —  Du  fil  de  fer,  des  serre- 
nœuds  ou  des  clamps  quelconques,  —  Des  aiguilles 
munies  de  fll  pour  la  suture  profonde.  —  Des  épingles 
pour  la  suture  superficielle.  —  Des  éponges.  —  Du 
linge.  —  Un  thermo-cautère  ou  des  fers  à  cautère.  — 
Des  tubes  à  drainage.  —  De  la  charpie.  —  Des  pièces 
de  linge  à  pansement,  etc. ,  etc. 

B.  Opération.  —  L'opération  comprend  plusieurs 
temps  qui  sont  : 

C  Tanesthésie;  2°  l'incision  de  la  paroi  abdominale; 
3'  l'évacuation  du  contenu  ou  la  réduction  du  volume  de 
la  tumeur  s'il  y  a  lieu;  4"  la  destruction  des  adhérences; 
S"  constriction  du  pédicule  et  excision  de  la  tumeur; 
6°  le  nettoyage  de  la  cavité  abdominale  ;  7"  la  réunion 
de  la  plaie  ;  8°  le  pansement  ;  9"  les  soins  consécutifs. 

l"  Anestbésie.  —  L'anesthésie  est  pratiquée  ordinai- 
rement avec  du  chloroforme;  ce  liquide  doit  être  de 
bonne  quaiite.  Spencer  Wells  recommande  le  bichlorure 
de  méthylène. 


u 
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L'anesthésie  doit  être  poussée  jusqu'à  résolution  com- 
plète et  continuée  jusqu'à  la  fin  de  l'opération. 

Dans  le  cours  de  l'opération,  il  se  produit  assez  sou^ 
vent  des  vomissements  qui  tendent  à  expulser  les  in- 
testins au  dehors  et  qui,  par  les  secousses  qu'ils  impri- 
ment aux  organes,  gênent  considérablement  l'opéra- 
teur. Le  meilleur  moyen  de  faire  cesser  cette  convulsion 
du  diaphragme  consiste  à  activer  l'anesthésie  chloro- 
formique. 

Nous  ne  nous  étendrons  pas  plus  longuement  sur  les 
précautions  que  réclame  l'emploi  du  chloroforme; 
disons  que  l'aide  qui  se  chargera  de  l'administration  de 
cet  agent  doit  s'occuper  exclusivement  de  la  fonction 
qui  lui  est  dévolue  ;  il  suivra  avec  soin  la  respiration, 
les  battements  du  pouls. 

2**  Incision  de  la  paroi  abdominale,  —  Avant  de 
pratiquer  l'incision  de  l'abdomen,  il  est  indispensable 
de  vider  la  vessie  au  moyen  de  la  sonde,  dans  la  crainte 
que  ce  réservoir,  distendu  par  l'urine,  ne  se  trouve 
blessé  dans  le  cours  de  l'opération. 

L'opérateur  placé  au  côté  droit  de  la  malade  ou  entre 
les  jambes,  si  l'on  se  sert  du  lit  de  M.  Péan,  incise 
la  paroi  abdominale  couche  par  couche,  exactement 
sur  la  ligne  médiane,  en  partant  du  voisinage  de 
l'ombilic  pour  s'arrêter  à  S  ou  6  centimètres  au-des- 
sus du  pubis.  L'étendue  4e  cette  incision  varie  suivant 
les  cas,  elle  peut  n'être  que  de  6  à  10  centimètres  chez 
quelques  malades,  tandis  que  chez  d'autres  elle  peut 
atteindre  jusqu'à  50  centimètres.  Lorsque  l'incision 
présente  une  aussi  longue  étendue,  elle  s'étend  au 
delà  de  l'ombilic  que  l'on  a  l'habitude  de  contourner  à 
gauche,  de  préférence,  afin  de  ménager  le  ligament  sus- 
penseur  du  foie.  Lorsqu'on  se  trouve  dans  la  nécessité 


T 
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de  prolonger  ainsi  l'incision  au  delà  de  l'ombilic,  on 
opère  en  général  la  section  des  tissus  au  moyen  de  forts 
ciseaux  et  seulement  lorsqu'on  en  a  reconnu  la  néces- 
sité, et  lorsque  l'ouverture  de  la  partie  inférieure  de 
l'abdomen  est  déjà  complète. 

Lorsque  les  tissus  superficiels  sont  incisés  et  que 
l'on  arrive  au  contact  du 
plan  fibreux  sous-périto- 
néal,  il  faut  avoir  soin  de 
ne  pas  prendre  ce  plan  fi- 
breux pour  les  parois  du 
kyste  et  de  croire  à  l'exis- 
tence d'un  kyste  adhérent. 
Lo  rsque  ce  plan  fibreux  est 
incisé,  sur  la  sonde  canne- 
lée on  soulève  le  péritoine 
au  moyen  d'une  pince  et 
Ton  pratique  une  bouton- 
nière, dans  laquelle  on  in- 
troduit deux  doigts,  etl'on 
continue  l'incision  du  péri- 
toine dans  leur  intervalle. 
Avant  d'ouvrir  le  péri- 
toine, il  fautquetout  écou- 
lement sanguin  provenant 
de  la  paroi  abdominale  ait 
Fi«.  m.  -  PmcM  h^mosiaiiquss.     ^tè  tari,  soit  au  moyen  de 

I.  Hoaèle  le  plui  communément 
•raptoyë.  S.  Eiirémiié  en  T.  3  ei  4.     pïnces  à  forcipressure  ap- 

EitrémiWBBatrianele.5.EitrémiW  pliquées  SUr  les  valsscaUX 
enloiuige.  ,     ,. 

oa  de  ligatures. 
Au  moment  de  l'ouverture  du  péritoine,  il  s'écoule, 
en  général,  une  certaine  quantité  de  liquide  ascitique. 
On  reconnaît  que  l'on  est  arrivé  sur  le  kyste  à  l'aspect 
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de  la  tumeur  qui  apparaît  avec  une  surface  lisse,  blan- 
châtre ou  bleuâtre,  et  sillonnée  de  veines  plus  ou  moins 
volumineuses. 

Si  Tépiploon  est  adhérent  au  kyste  ou  à  la  partie  ab- 
dominale, il  faut  éviter,  autant  que  possible,  de  blesser 
cet  organe  à  cause  de  l'écoulement  de  sang  qu'il  four- 
nirait; si  on  ne  peut  refouler  cette  membrane,  il  faut  en 
opérer  la  ligature  ou  appliquer  sur  elle  des  pinces  hé- 
mostatiques en  T,  et  inciser  ensuite  dans  l'intervalle 
des  points  où  elles  ont  été  insérées. 

3**  Réduction  du  volume  de  la  tumeur.  —  Quand  la 
tumeur  est  mise  à  nu,  on  plonge  dans  son  intérieur 
un  trocart  communiquant  avec  un  appareil  aspirateur, 
au  moyen  d'un  long  tube  de  caoutchouc  inséré  sur  sa 
partie  latérale  (voy.  fig.  267). 


FiG.  267.  —  Trocart  à  ovariotomîe. 

L'aspiration  du  liquide  se  fait  après  qu'on  a  retiré  la 
pointe  de  l'instrument  au-delà  de  l'endroit  où  se  trouve 
placée  la  tubulure  latérale. 

M.  Kœberlé  se  sert  d'un  gros  trocart  taillé  en  bec  de 
flûte  et  sur  l'extrémité  duquel  est  fixé  un  tube  de 
caoutchouc  faisant  office  de  syphon. 

Il  est  utile  de  garnir  le  kyste,  au-dessous  du  point 
qui  doit  être  ponctionné,  avec  une  éponge  ou  des  linges 
dans  la  crainte  que  le  liquide  kystique  ne  s'écoule  au 
pourtour  de  la  canule  et  tombe  dans  le  péritoine. 
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Si  le  contenu  du  kyste  était  trop  épais  pour  traverser 
le  trocart,  il  faudrait  retirer  la  canule  et  vider  la  poche, 
en  pratiquant  une  incision  sur  sa  surface.  C'est  alors 
qu'il  convient  de  redoubler  d'attention  pour  éviter 
rentrée  dans  le  péritoine  des  matières  contenues  dans 
le  kvste. 


Fio.  208.  FiG.  2Ô0. 

Pince  à  arrêt  et  &  pointes  de  N<Maton.  Pince  à  arrt^t  et  à  pointes  de  Pëan. 


4®  Destruction  des  adhérences  ;  Hémostase  ;  Extrac- 
tion de  la  tumeur,  —  Dès  que  la  tumeur  est  suffisam- 
ment réduite  de  volume,  on  enlève  le  trocart,  mais  en 
prenant  la  précaution  d'appliquer  sur  l'ouverture  du 
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kyste  une  pince  à  arrêt  et  à  pointes  semblables  à  celles 
que  nous  représentons  fig.  268  et  ûg.  269,  pour  ernpê* 
cher  la  sortie  des  liquides  contenus  dans  le  kyste.  Cela 
fait,  on  introduit  la  main  à  travers  la  plaie  abdominale 
et  Ton  explore  avec  soin,  sans  violence,  le  pourtour  de 
la  tumeur  pour  se  rendre  compte  des  points  où  elle 
adhère.  Si  Ton  ne  trouve  aucune  adhérence,  on  peut 
procéder  immédiatement  à  l'extraction,  en  implantant 
de  nouveau  sur  les  parois  de  la  tumeur  des  pinces  à 
arrêt  et  à  griffes. 


Fig.  270.  —  Pince-ligateur  de  Cintrât  (l). 

Les  tractions  doivent  être  faites  lentement  et  sans 
violence,  dans  la  crainte  de  déchirer  quelque  adhérence 
vasculaire  qui  n'aurait  pas  été  reconnue  tout  d'abord. 

Si  le  kyste  présente  des  adhérences,  il  faut  chercher 
à  les  déchirer  avec  les  doigts  ou  avec  un  instrument 


(1)  La  flgure  représente  la  plnce-ligateur  en  fonctionnement.—-  V  est 
une  pince  à  ligature  ordinaire  avec  laquelle  on  saisit  l*artère  D  que  Tod 
doit  lier. —  En  T  existe  une  rainure  dans  laquelle  vient  se  placer  le  pied  L, 
qui  supporte  le  ligateur  A.-' Le  mécanisme  de  ce  dernier  est  d'ailleurs  1< 
même  que  celui  du  ligateur  serre-nœud  représenté  page  604: 
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^mSusse  ou  à  les  couper  avec  des  ciseaux.  Quand  on  a 
recours  aux. ciseaux,  il  faut,  autant  que  possible,  faire 
la  section  entre  deux  ligatures,  ou  entre  les  mors  de 
deux  pinces  hémostatiques,  afin  de  prévenir  tout  écou- 
lement de  sang. 

Au  lieu  des  pinces  plates  que  nous  venons  de  signa- 
ler, M.  Kœberlé  préfère  se  servir  de  pinces  à  grin'es  et 
à  arrêt,  qu'il  est  plus  facile  d'implanter  sur  la  tumeur, 
lorsque  celle-ci  présente  des  parties  solides. 

Quand  l'adhérence  est  profonde  et  qu'il  existe  des 
vaisseaux  qui  fournissent  du  sang,  il  peut  être  néces- 
saire de  pratiquer  une  ligature;  comme  celle-ci  est 
destinée  à  être  perdue'dans  l'excavation  pelvienne,  il 
convient  de  recourir  au  catgut  phéniqué  qui  a  la  pro- 
priété de  se  résorber.  On  pourrait  se  servir  avec  avan- 
tage, si  le  vaisseau  était  situé  profondément  e  t  difficile 
à  eatourer  d'un  fil  au  moyen  de  la  main,  de  la  pince- 
ligateur  de  Cintrât  (voy.  fîg.  270).  Le  fil  doit  être  coupé 
près  du  nœud,  afin  d'offrir  le  plus  petit  volume  possible. 
II  est,  d'ailleurs,  rarement  nécessaire  de  recourir  à  ces 
ligatures  perdues,  car  le  plus  souvent  il  suffit  d'appli- 
quer pendant  dix  à  quinze  minutes  sur  la  surface 
saignante  une  pince  à  forcipressure,  pour  que  l'écoule- 
ment de  sang  se  trouve  tari, 

5"  Constriction  du  pédicule  et  excision  de  la  tumeur. 
—  Le  pédicule  de  la  tumeur  présente,  en  général,  le 
volume  de  un  à  deux  doigts  ;  il  est  formé  par  la  partie 
du  ligament  large  qui  adhère  à  l'ovaire  ;  il  renlerme 
les  vaisseaux  qui  se  rendent  à  l'ovaire  et  qui  sont  plus 
ou  moins  dilatés;  il  contient  encore  la  trompe  utérine, 
adhérente  à  l'ovaire  par  sa  frange  ovarique. 

Une  fois  la  tumeur  attirée  à  l'extérieur,  on  doit  opé- 
rer la  constriction  du  pédicule  au  moyen  d'un  fil  forte- 
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ment  serré,  et  maintenir  ce  pédicule  à  l'extérieur,  vers 
la  partie  inférieure  de  la  plaie  abdominale. 


Fio.Srri.  -Ligai 


!-n(Pud  (le  Cintrât  (!'. 


L'instrument  dont  on  se  sertie  plus  souvent,  aujou^ 


(1)  Les  fila,  aprèa  iivoir  contuurné  la  tumeur,  coût  tixi-u  eu  C,  cl  i'aa 
opère  ia  striction  xu  moyen  d'une  via  <lc  rnppul  en  Tnisatit  tourner  la  pitin 
D.  Pour  lier  le  fil,  on  fixe  la  partie  A,  et  l'on  imprima  au  corps  d«  i'in<m' 
ment  un  mouvement  de  rotation  &  l'nlde  de»  deux  gronda  imnesui  qu'J 
présente.  On  obtient  nlora  ime  li^tiire  pnr  tortion  du  fil  représentée  en  E- 
Quand  ta  torsion  du  111  est  Miflisaute  on  coupe  le  (11  en  B  et  l'on  eoK'f 
l'ln«trumi:nt. 


d'hui,  est  connu  sous  le  nom  de  ligateur  serre-nœud 
de  Cintrât  (voy.  fig.  271).  Ce  ligateur  serre-nœud  diffère 
peu  du  constricteur  de  Miiisonneuve,  seulement  il  est 
compose  de  deux  parties  qui  permettent  de  tordre  le  fil, 
lorsque  la  constriction  est  suffisante. 

Pour  empocher  le  retrait  du  pédicule  dans  l'abdomen, 
il  convient  de  le  traverser  au  niveau  du  point  où  l'on 
place  la  ligature  avec  deux  broches  placées  en  croix  et 
dont  les  extrémitL-s,  longues  de  plusieurs  centimètres, 
sont  destinées  à  appuyer  sur  la  paroi  abdominale.  Les 
broches  doivent  avoir  une  direction  oblique,  l'une  de 
gauche  à  droite  et  de  haut  en  bas,  l'autre  de  droite  à 
gauche  et  de  haut  en  bas. 

On  s'est  encore  servi,  pour  fixer  le  pédicule  à  l'exté- 
rieur et  l'étreindre,  d'instruments  de  formes  diverses 
et  désignés  sous  le  nom  de  c/ajrijïs,  mais  ces  instru- 
ments étant  lourds,  on  tend  à  les  abandonner  de  jour 
en  jour. 

Une  fois  le  pédicule  serré,  on  excise  la  tumeur  au 
moyen  d'un  bistouri. 

Les  procédés  qui  consistent  à  maintenir  ainsi  le  pédi- 
cule à  l'extérieur,  ont  reçu  le  nom  de  traitement  du 
pédicule  par  méthode  extra-péritonéaie,  par  opposition 
au  traitement  par  la  méthode  intra-péritonéale  et  par 
pédicule  perdu  dans  laquelle  on  abandonne  Iç  pédi- 
cule, une  fois  lié,  dans  le  fond  de  la  cavité  pelvienne. 

Le  traitement  par  la  méthode  intra-péritonéale  est 
rarement  employé,  à  cause  des  dangers  auxquels  il 
expose.  Cette  méthode  ne  saurait  être  conseillée 
que  si  le  pédicule  était  très-court  et  ne  pouvait  être 
facilement  amené  à  l'extérieur.  M.  Kœberlé  opère, 
dans  ce  cas,  la  constriction  au  moyen  d'un  serre-nœud 
qui  plonge  dans  la  cavité  abdominale  et  qui  maintient 
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ainsi  le  pédicule  immobile  à  une  distance  fixe  de  la 
paroi  abdominale.  Pour  faciliter  Tissue  des  liquides  qui 
se  produisent  nécessairement  au  voisinage  du  pédicule, 
il  est  nécessaire  de  placer  un  drain  de  verre  ou  de 
caoutchouc.  Quant  au  drainage  du  cul-de-sac  péritonéal 
rétro-utérin,  M.  Gaillard-Thomas  le  regarde  comme 
dangereux/ en  ce  qu'il  expose  à  la  septicémie,  à  cause 
du  passage  des  liquides  provenant  de  la  cavité  du 
bassin,  à  travers  le  tissu  cellulaire  péri-utérin. 

M.  Kœberlé  pense  que  le  drainage  abdomino-vagi- 
nal  doit  être  réservé  pour  des  cas  exceptionnels  où  il 
peut  être  une  ressource  précieuse. 

Pour  cet  auteur,  le  drainage  n'a  sa  raison  d'être  que 
dans  les  cas  de  péritonite  chronique,  de  péritonite  sup* 
purée,  de  lymphorrhagie  ou  d'hémorrhagie  profuse. 

La  méthode  de  traitement  par  pédicule  perdu  ex- 
pose à  de  grands  dangers  :  péritonite,  abcès  pelviens, 
suppurations  prolongées,  hémorrhagies  internes.  Aussi, 
quoiqu'elle  ait  permis  d'obtenir  quelques  guérisons, 
doit-elle  être  rejetée. 

Lorsque  le  pédicule  est  lié,  il  faut  examiner  l'ovaire 
du  côté  opposé,  et  s'il  présente  la  moindre  altération, 
il  ne  faut  pas  hésiter  à  pratiquer  l'ablation  des  deux 
ovaires,  pour  éviter  d'exposer  les  malades  à  une  réci- 
dive de  l'affection. 

6®  Nettoyage  de  la  cavité  péritonéale.  —  La  plu- 
part des  auteurs  sont  d'accord  pour  admettre  qu'il  est 
important  de  pratiquer,  avec  le  plus  grand  soin,  le  net- 
toyage de  la  cavité  péritonéale.  Cependant  ^impo^ 
tance  de  la  toilette  du  péritoine  a  été  très-exagérée. 
M.  Kœberlé  admet  qu'on  peut  laisser,  sans  inconvé- 
nients, dans  la  cavité  du  péritoine,  de  petites  quantités 
de  sang  ou  de  sérosité. 
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Ce  n'est  que  lorsque  ces  liquide^  sont  d^jà  putréOés 
ou  altérés  par  leur  exposition  à  l'air  que  leur  présence 
peut  devenir  nuisible. 

M.  Kœberlé  admet  que  la  graisse  liquide  ou  concrète 
des  kystes  dermoïdes,  des  caillots  peu  volumineux,  de 
la  paralbumine,  de  la  matière  colloïde,  de  l'eau  phéni* 
quée,  de  l'huile  d'olives,  ont  pu  rester  impunément 
dans  la  cavité  du  péritoine.  Néanmoins,  dit  l'éminent 
chirurgien,  il  importe,  d'en  nettoyer  tous  les  replis  avec 
le  plus  grand  soin  possible. 

Pour  pratiquer  la  toilette  du  péritoine,  on  se  sert 
habituellement  d'épongés  tenues  à  la  main  ou  montées 
sur  des  tiges  de  bois  ou  sur  le  porte-éponge  que  nous 
avons  fait  connaître  page  406.  M,  Kœberlé  préfère  se 
servir  de  serviettes  sèches  qui  permettent  d'étancher 
plus  rapidement  le  fond  de  l'excavation  pelvienne  et 
les  intestins. 

7'  Suture  de  la  plaie.  —  Dès  que  la  toilette  du  péri- 
toine est  suffisamment  complète,  on  procède  à  la  suture 
de  la  plaie  abdominale  que  M.  Péan  pratique  de  la 
façon  suivante  :  Les  sutures  doivent  être  faites  en 
allant  de  haut  en  bas,  de  l'ombilic  vers  le  pubis. 

On  fait  alternativement  une  suture  profonde  et  une 
suture  superGcielle.  Les  premières  doivent  comprendre 
le  péritoine  ;  elles  sont  faites  avec  des  fils  d'argent  assez 
fins,  que  l'on  passe  avec  une  aiguille  courbe  ordinaire, 
soit  avec  le  ehasse-Ql  à  roue  ilentée  construit  par 
M.  Mathieu,  pour  l'opération  de  la  Ostule  vésico-vagi- 
nale.  Les  deuxièmes,  sont  de  simples  sutures  entortil- 
lées, et  ne  doivent  comprendre  que  la  peau. 

Comme  il  est  convenable  de  ne  se  servir,  pour  ces 
dernières,  que  d'épingles  très-fines,  et  que  d'un  autre 
côté,  l'épaisseur  des  tissus  à  traverser  est  assez  consi- 


608  TRAITÉ   ÉLESIEMTAIRB   DE   CUmUaGIE   GTNECOLOQIQIJE. 

dérable,  il  arrive  assez  souvent  que  les  épingles! 
courbent  aviint  d'avoir  traversé  les  tissus.  Pour  rem 


Fia.   278   et   273.  —  Propulseur   ou  chawe-épinpla    de  CioUat  pef- 

metlant  de  passer  des  épiogles  trèï-fines  A  lrav«rt  dei  tiuni  Irii- 
T&iii(aats. 

A,  Epingle.  —  B.  Tige  cjlladrique  creuse  renTermaDt  udo  tige  pteiu 
Bur  laquelle  vient  reposer  l'*ilréinit4  de  l'épingle.  Au  far  et  à  maan 
que  l'épingle  pénètre  dans  les  lissng,  U  tige  A  s'enToaci^  dans  le  muicte 
—  H,  Bouton  sur  lequel  il  auffic  d'appujer  lonqa'«a 

r  l'épingle. 


dier  à  cet  inconvénient,  on  peut  se  servir  d'un  inslru- 
ment  très-ingénieux,  imaginé  parle  0' Cintrât  et  qui 
porte  le  nom  dcpropu  heur  ou  chasse-épingle  (y. Qg.  2731- 


Immédiatement,  en  avant  et  en  arrière  du  pédicule, 
M.  Péan  a  l'habitude  de  placer  une  grosse  épingle  à 
tête  de  verre,  beaucoup  plus  forte  que  les  autres,  afin 
d'obtenir  un  rapprochement  aussi  complet  que  possible 
des  tissus,  et  d'éviter  le  tiraillement  des  parties  infé- 
rieures de  la  plaie. 


-  Grus'fl  épingle  a  tête  de  ti 

placée  dans  le  voisinage  dti  péilici 


destina  1  Itre 


Dés  qu'une  épingle  est  passée,  on  l'entoure  d'une 
suture  entortillée  et  l'on  procède  ensuite  au  passage  de 
l'épingle  suivante. 

La  suture  mise  en  pratique  par  M.  Kœberlé  diffère 
quelque  peu  de  la  suture  que  nous  venons  de  faire  con- 
naître. 

<(  Dans  les  réunions  qu'il  fait  après  la  gastrotomie, 
M.  Kœberlé  (1)  emploie  deux  sutures;  l'une  profonde, 
destinée  à  amener  la  coaptation  et  la  réunion  des  plans 
fîbro-musculaireset  sous-cutanés,  l'autre,  superficielle, 
qui  n'afTronte  que  la  peau.  Pour  la  réunion  profonde, 
cet  auteur  employait  autrefois  une  suture  enchevillée; 
à  cet  effet,  une  longue  aiguille,  armée  d'un  fil  double, 
&  l'exlrémité  duquel  était  fixé  un  bout  de  sonde,  était 
plongée  à  4  ou  5  centimètres  en  dehors  de  l'incision  et 


-    (I)  Kceberlé.  Sociclé  de  médecine  de  Strasbourg,  i 
ISn  IJtmiihi  de  Gynétùiogie,  t.  Vil,  p.  388). 
TB.  D>  CUIB.   aVHliC. 
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traversait  obliquement  la  peau,  la  couche  cellulo-grais- 
seuse,  les  muscles  et  les  tissus  fibreux  de  la  ligne 
blanche  de  manière  à  sortir  au-dessus  du  péritoine.  Les 
tissus  de  Tautre  lèvre  de  l'incision  étaient  traversés 
dans  les  points  symétriques,  mais  en  sens  opposé,  et 
l'aiguille  revenue  au-dessus  de  la  peau  était  passée  au 
travers  d'une  cheville  (bout  de  sonde)  sur  laquelle  on 
nouait  les  deux  chefs  du  fil,  de  façon  à  maintenir 
l'afirontement  de  la  paroi  abdominale,  sans  qu'il  y  eût 
traction  sur  la  plaie. 

a  Cette  réunion  avait  le  mérite  de  la  solidité  et  rap- 
prochait parfaitement  les  parois,  mais  elle  avait  Tin- 
convénient  de  traverser  une  assez  grande  étendue  des 
couches  cellulo-graisseuses  et  musculaires,  ce  qui  don- 
nait lieu  parfois  à  des  accidents  de  suppuration  sur  le 
trajet  du  fil.  Ces  accidents,  assez  graves  dans  quelques 
cas,  ont  déterminé  M.  Kœberlé  à  abandonner  cette 
suture  et  à  lui  substituer  un  autre  mode  de  réunion  qui 
n'intéresse  absolument  que  les  tissus  connectifs.  Cette 
suture,  faite  dans  les  lèvres  même  de  l'incision,  ne 
comprend  de  chaque  côté  que  les  tissus  fibreux  de  la 
ligne  blanche,  et  n'embrasse  point  le  péritoine  que 
Ton  se  contente  de  rapprocher  et  qui  s'affronte  tout  na- 
turellement, lorsqu'on  vient  à  nouer  le  fil.  Le  nœud 
doit  être  fortement  serré  sur  les  tissus  qu'il  est  destiné 
à  couper,  et  maintenir  solidement  les  parois  abdomina- 
les (voy.  fig.  275  et  276).  Les  extrémités  du  fil,  tordues 
l'une  sur  l'autre,  sont  ramenées  sur  la  peau  par  le  trajet 
le  plus  court,  en  cheminant  suivant  les  circonstances, 
dans  le  sillon  de  l'incision  jusque  dans  l'angle  inférieur 
de  la  plaie  (voy.  fig.  277),  de  façon  à  servir  au  besoin  de 
drain  dans  le  cas  où  celle-ci  viendrait  à  sécréter  des  li- 
quides* Ce  mode  de  réunion  est  très-simple  et  très- 
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solide,  les  fils  restent  en  place  jusqu'à  ce  qu'ils  tom- 
bent d'eux-mêmes. 


Fis.  £75  el  276.  ~~  Procédé  Ae  sutara  de  M.  Kœberl^  (1). 

n  La  suture  superficielle  est  ensuite  faite  avec  des 
épingles  aussi  fines  que  possible,  de  0""  i  d'épaisseur, 
que  l'on  entortille  de  fils  de  soie  et  dont  on  coupe  ensuite 
les  pointes.  > 

(1)«(,  Salure  «uperllciella  enlorlillée;  t  p.  Suture  proroode  ne  com- 
prenut  que  les  Uisas  Hbreux  16  de  Is  ligae  blnacbe  en  Ishaant  le  liiia 
oonocotU  1 1  p  sous  pcriloDcal  el  le  pÈrltobe  p,  s'affronter  librement; 
m  d,  Mnicle  droit. 


L 


èié  TRAITÉ  BLÊMENTAIRB  DB  CHIRURGIE   GYNÉCOLOGIQUE. 

Lorsqu'il  est  nécessaire  de  sectionner  répiploon 
et  d'y  jeter  des  ligatures  à  cause  des  adhérences  qu'il 
a  contractées  avec  la  paroi  de  la  tumeur,  il  convient 
de  le  fixer  à  l'extérieur,  dans  la  crainte  qu'il  ne  laisse 


FiG.  277.  —  Procédé  de  suture  de  M.  Kœberlé  (1). 

écouler  du  sang  dans  la  cavité  du  péritoine.  Il  est,  en 
général,  placé  dans  la  partie  supérieure  de  la  plaie  ab- 
dominale, et  fixé  au  moyen  d'une  des  épingles  qui  ser- 
vent à  la  suture  de  la  paroi  de  l'abdomen. 


(1;  S  Sf  Suture  entortillée  superficielle;  s  p,  Disposition  des  fils  de  la 
suture  profonde  le  long  de  la  ligne  de  réunion;  T  ^,  Tige  transversale  tra- 
versant les  tissus  liés,  au-dessus  de  la  ligature  du  pédicule  L/),au  niveau 
des  ligaments. 

Les  doux  chefs  du  fil  de  la  suture  profonde  s  p,  avant  d*être  disposés 
le  long  de  Tincisiou  doivent  être  préalablement  tordus  Tun  autour  de 
Tautre  d'une  manière  plus  ou  moins  serrée  comme  ceux  de  la  ligature  du 
pédicule  L  p,  et  ne  former  ainsi  qu'un  seul  cordon. 
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8°  Pansement.  —  Une  fois  la  suture  achevée,  avant 
de  réveiller  la  malade,  on  touche  avec  un  pinceau  imbibé 
de  solution  de  pemhlorure  de  fer  h  30'  le  pédicule  et  la 
partie  de  l'incision  qui  se  trouve  en  rapport  avec  lui, 
afin  d'empêcher  tout  suintement  de  sang  et  de  produire 
l'occlusion  de  la  plaie.  On  panse  ensuite  le  pédicule, 
comme  s'il  s'agissait  d'une  plaie  simple,  avec  de  la  char- 
pie sèche  ;  on  glisse  de  chaque  côté  du  ventre,  sous  les 
extrémités  libres  des  épingles  et  des  broches  qui  traver- 
sent le  pédicule,  une  bandelette  de  linge  qui  a  pour  but 
d'empêcher  les  extrémités  de  ces  instruments  de  presser 
douloureusement  sur  la  peau  et  d'y  produire  des  exco- 
riations. Cela  fait,  on  régularise  la  forme  du  ventre  au 
moyen  d'une  couche  épaisse  de  ouate  et  l'on  entoure 
le  tronc  d'un  bandage  de  corps  en  flanelle. 

Quelques  chirurgiens,  ont  l'habitude  de  placer  auni- 
veau  de  la  suture  abdominale  une  couche  de  ouate  sur 
laquelle  ils  versent  une  forte  quantité  de  coUodion. 
Par-dessus  ils  matelassent  fortement  le  ventre  avec  de 
la  ouate  et  appliquent  le  bandage  de  corps. 

9"  Soins  consécutifs. —  L'opération  une  fois  terminée 
la  malade  est  réveillée  et  portée  dans  son  lit  en  évitant 
qu'elle  fasse  le  moindre  mouvement;  on  fait  fléchir 
légèrement  les  membres  inférieurs  en  plaçant  un 
coussin  sous  les  genoux.  L'opérée  reste  ensuite  pen- 
dant plusieurs  jours  dans  le  décubitus  dorsal. 

S'il  survient  des  vomissements,  on  devra  soutenir  le 
ventre  à  l'aide  des  mains. 

On  réchaufTera  la  patiente  en  l'entourant  de  boules 
remplies  d'eau  chaude,  de  linges  chauds. 

Quelques  chirurgiens  donnent  un  peu  de  vin  de 
Champagne  qui  tire  la  patiente  du  collapsus  où 
l'opération  l'a  plongée  et  dont  le  gaz  acide  carbonique 


^ 


fe 


914   TRAITS  BLBMBNTAïaB  DE    CUmORGIS    GTNÈCOLOGIQUE. 

tend  à  empocher  les  vomissements;  d'autres  veulenl 
qu'on  se  contente,  dans  les  premiers  jours  qui  suiveni 
ropêration,  de  faire  prendre  un  peu  d'eau  fraîche  ou 
glacée  pour  calmer  la  soif.  Quatre  ou  cinq  heures  après 
l'opération,  M.  Kœberlé  permet  un  pende  bouillon  ou  de 
lait  et  dès  le  lendemain,  une  petite  quantité  de  café  au 
lait,  de  thé  ou  de  chocolat,  puis  les  jours  suivants  une 
nourriture  plus  substantielle,  suivant  l'état  de  l'opé- 
rée. 

Le  chirurgien  de  Strasbourg  ne  fait  Jamais  prendre 
aux  opérées  de  narcotiques  quelconques,  opium  ou  d^ 
rivés  h  moins  d'indications  spéciales. 

Le  deuxième  jour,  s'il  n'y  a  pas  de  troubles  gastriques, 
M.  Kœberlé  a  l'habitude  d'accorder  des  aliments  eu 
quantité  modérée,  de  l'eau  rougie,  du  vin,  de  fa  biért, 
du  thé,  du  café,  du  bouillon  de  bœuf,  du  potage,  du  lait, 
puis  des  œufs,  des  viandes  grillées  et  rôties,  et  versis 
fin  de  la  semaine,  il  laisse  l'opérée  se  nourrir  suivant 
ses  habitudes  et  son  appétit. 

Le  quatrième  ou  le  cinquième  jour,  le  même  chiva- 
gien  conseille  d'administrer  des  lavements  d'eau  tiède, 
et  s'il  y  a  lieu,  un  verre  d'eau  purgative  ou  des  pilules 
purgatives,  de  l'huile  de  ricin,  etc. 

La  malade  doit  être  sondée  au  minimum  toutes  1» 
trois  heures  ou  plus  souvent  s'il  est  nécessaire. 

M-  Kœberlé  enlève  les  épingles  de  la  suture  entortillée 
aubout  de  quinze  ou  vingt  heures,  sauf  la  demièrequi 
reste  en  place  pendant  une  dizaine  de  jours,  afin  da 
maintenir  l'angle  inférieur  de  la  plaie. 

M.  Péan  n'enlève  les  épingles  que  du  cinquième  an 
sixième  jour. 

Las  points  de  suture  profonde  peuvent  être  enlevés 
du  quatrième  au  dixième  jour,  suivant  les  cas. 
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Au  moment  où  l'on  enlève  les  sutures,  on  a  l'habitude 
d'appliquer  en  travers  de  l'incision  de  petites  bande- 
lettes de  linge  fln  que  l'on  fixe  avec  du  collodîon.  Ceite 
suture  a  pour  but  de  maintenir  les  lèvres  de  l'incision 
au  contact  l'une  de  l'autre  et  d'exercer  une  légère  com- 
pression. La  suture  profonde,  dans  le  procédé  de  M.  Kœ- 
berlé, ne  réclame  aucun  soin  particulier;  les  fllsnedoivent 
être  enlevés  que  lorsqu'ils  tombent  d'eux-mêmes  après 
que  les  tissus  ont  été  sectionnés^ 

On  ne  doit  pas  enlever  trop  tôt  la  ligature  du  pédicule 
dans  la  crainte  de  voir  survenir  une  hémorrhagie  et  de 
s'exposer  au  retrait  du  pédicule  dans  l'intérieur  de  la 
cavité  abdominale;  on  doit  attendre  ordinairement  que 
la  ligature  tombe  d'elle-même. 

La  chute  spontanée  du  pédicule  se  produit  ordinai- 
rement du  dixième  au  quinzième  jour;  mais  la  cicatri- 
sation de  la  plaie  n'a  lieu  que  du  vingtième  au  vingt- 
cinquième  jour.  Les  malades  doivent  rester  au  lit 
pendant  trois  semaines,  aQn  qae  la  cicatrice  soit  suffi- 
samment consolidée  quand  on  leur  permet  de  se  tenir 
debout.  Il  faudra  tenir  le  pédicule  bien  propre  et  em- 
pêcher la  décomposition  putride  en  le  louchant  à  plu- 
sieurs reprises  avec  du  perchlorure  de  fer.  S'il  survenait 
un  écoulement  purulent  par  l'angle  inférieur  de  la  plaie, 
il  faudrait  pratiquer  quelques  injections  détersives  par 
l'ouverture  où  l'écoulement  se  produit. 

Accidents  pendant  l'opération-  —  Les  accidents  qui 
peuvent  se  montrer  pendant  l'opération  sont  :  les  vo- 
missements, l'issue  des  intestins,  la  blessure  de  ces 
organes,  la  blessure  de  la  vessie,  des  uretères,  des  hé- 

morrhagies. 
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Lorsque  le  vomissement  se  produit  au  cours  de  l'opé- 
ration, il  faut  suspendre  momentanément  l'opération 
et  administrer  une  plus  forte  dose  de  chloroforme  qui 
a  pour  résultat  de  faire  cesser  les  contractions  spasmo- 
diques  du  diaphragme. 

On  évitera  l'issue  des  intestins  en  faisant  appliquer 
les  mains  d'un  aide  sur  la  partie  supérieure  de  l'abdo- 
men au-dessus  du  kyste  et  en  faisant  repousser  la  masse 
intestinale  en  haut  et  en  arrière  ;  on  devra  alors  se  hâter 
de  rétrécir  la  plaie  abdominale  en  appliquant  uo  ou 
deux  points  de  suture  provisoire  vers  la  partie  supé- 
rieure de  l'incision. 

S'il  arrivait  que  la  vessie  fût  ouverte,  comme  on  l'a 
observé  malheureusement,  on  devrait  suturer  les  bords 
de  la  plaie  au  moyen  de  catgut  phéniqué  et  l'on  placerait 
une  sonde  à  demeure  dans  l'urèthre  pendant  plusieurs 
jours. 

Quant  à  la  blessure  de  l'intestin,  elle  serait  suturée  de 
la  même  manière,  la  partie  blessée  serait  amenée  dans 
la  plaie  abdominale  au  voisinage  du  pédicule  ou  même 
suturée  en  ce  point,  afin  d'établir  une  fistule  stercorale. 

La  blessure  de  l'uretère  est  un  accident  très-grave 
qui  ne  peut  guère  se  produire  que  dans  le  cas  de  kyste 
du  ligament  large. 

Dans  un  cas  de  blessure  de  l'uretère,  le  D'  Nussbaum 
(de  Munich)  rétablit  artificiellement  la  communication 
de  ce  conduit  avec  la  vessie  (1). 

La  blessure  du  foie  donne  ordinairement  lieu  à  une 
hémorrhagie  et  à  l'écoulement  de  la  bile;  c'est,  on  le 
conçoit,  un  accident  redoutable. 


RYSTEï    DE    I.'OVAIRB.  617 

Quant  aux  hémorrhagies,  elles  peuvent  résulter,  soit 
de  la  section  d'un  vaisseau  important, ou  se  produire  en 
nappe  quand  le  kysle  est  adhérent  sur  une  étendue  un 
peu  considérable.  Lorsque  la  perte  de  sang  est  abon- 
dante, les  malades  se  trouvent  considérablement  affai- 
blies et  meurent  an  bout  de  quelques  heures  dans  le 
coUapsus,  circonstance  que  les  anglais  désignent  sous 
le  nom  de  shock. 


Accidents  consécutifs  à  l'opération.  —  Les  accidents 

consécutifs  à  l'opération  sont  :  la  péritonite,  la  septi- 
cémie, le  météorisme, les  hémorrhagies  parle  pédicule, 
la  désunion  de  la  plaie,  la  rentrée  du  pédicule  dans  la 
cavité  pelvienne,  des  abcès  du  bassin,  des  abcès  au 
niveau  des  sutures,  des  trajets  ûstuleux,  le  tétanos, 
l'érysipêle. 

La  péritonite  peut  être  générale  ou  limitée  à  l'exca- 
vation pelvienne.  L'inflammation,  quand  elle  occupe 
toute  l'étendue  du  péritoine,  se  développe  souvent  peu 
de  temps  après  l'opération.  Elle  entraîne  ordinaire- 
ment la  mort  dans  un  espace  de  trois  à  quatre  jours. 
L'inflammation  résultant  habituellement  de  la  décom- 
position du  sang  et  de  la  sérosité  qui  se  sont  épanchés 
à  la  suite  de  l'opération,  il  ne  faut  pas  hésiter  à  donner 
immédiatement  issue  aux  liquides  décomposés  en 
ouvrant  la  plaie  abdominale  vers  sa  partie  inférieure, 
ou  en  ponctionnant  le  vagin  ou  le  rectum.  Cette  pra- 
tique est  celle  de  Keith,  Spencer  Wells,  Kœberlé,  Péan 
et  Boinet. 

La  septicémie  résulte  du  passage  dans  la  circulation 
de  matières  septiques  élaborées  à  la  surface  de  la  plaie 
du  petit  bassin  ou  entre  les  lèvres  de  la  plaie  abdomi- 
nale. Lorsque  des  symptômes  de  septicémie  se  pro- 
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duisent,  il  faut  examiner  avec  soin  quel  en  est  le 
point  de  départ,  afin  d'aller  à  la  recherche  du  foyer 
putride.  S'il  siège  entre  les  lèvres  de  la  plaie,  il  se  révèle 
par  une  tuméfaction  locale,  de  la  rougeur,  un  suin- 
tement séro-sanguinolent;  on  doit  alors  écarter  les 
lèvres  de  la  plaie  et  nettoyer  avec  soin  le  foyer.  Si  le 
foyer  putride  siège  dans  le  petit  bassin,  il  faudra  comme 
nous  l'avons  déjà  dit,  ouvrir  la  paroi  inférieure  de 
l'abdomen  et  passer  un  drain  qui  permet  des  injections 
détersives. 

La  tympanite,  lorsqu'elle  se  développe,  peut  faire 
croire  au  début  d'une  péritonite;  l'absence  de  fièvre 
et  de  symptômes  généraux  permet  de  porter  un  pro- 
nostic, en  général,  assez  favorable.  Cette  complication 
mérite,  cependant,  d*ètre  prise  en  considération,  à 
cause  de  la  gène  qu'elle  apporte  du  côté  de  la  respiration 
et  à  cause  delà  distension  de  la  paroi  abdominale.  Tout 
d'abord,  on  devra  solliciter  des  contractions  de  l'in- 
testin susceptibles  d'amener  l'expulsion  des  gaz,  en 
administrant  de  légers  purgatifs  ou  introduire  une 
grosse  canule  dans  l'anus  ;  si  ces  moyens  échouent,  il 
ne  reste  qu'à  pratiquer  une  ponction  capillaire  de  Tiu- 
testin. 

M.  Kœberlé  fait  remarquer  que  la  pneumatose  gastro- 
intestinale  résulte  ordinairement  de  la  fermentation 
des  liquides  que  les  malades  absorbent  en  grande 
quantité  pour  calmer  la  soif  qui  les  dévore.  11  remédie  à 
la  distension  de  l'estomac  en  introduisant  dans  cet 
organe  une  sonde  œsophagienne  et  en  aspirant  les 
liquides  et  les  gaz  avec  une  poche  de  caoutchouc.  Ce 
chirurgien  conseille  alors  de  laver  l'estomac  jusqu'à  ce 
que  les  liquides  retirés  soient  incolores.  M.  Kœberlé 
a,  dit-il,  réussi  à  sauver  ainsi  plusieurs  opérées  dans 
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des  circonstances  qui  paraissaient  tout  à  fait  déses- 
pérées, 

La  désunion  de  la  plaie,  bien  que  rare,  n'est  point 
cependant  impossible,  aussi  convient-il,  quand  on 
permet  aux  malades  de  se  lever  trois  semaines  environ 
après  l'opération,  de  leur  faire  porter  une  ceinture  de 
flanelle  au-dessous  de  laquelle  on  peut  placer  un  certain 
nombre  de  feuilles  de  ouate. 

Lorsque  le  pédicule  vient  à  tomber,  i!  peut  survenir 
consécutivement  une  hémorrhagie  par  les  vaisseaux 
ovariques.  Cette  hémorrhagie  a  été  cependant  rarement 
observée,  et  M.  Kœberlé  n'a  vu  que  deux  fois  cet  acci- 
dent se  produire,  une  fois  le  dixième  jour,  une  autre 
fois  le  douzième.  Dans  un  cas,  M.  Kœberlé  arrêta 
l'écoulement  sanguin  au  moyen  d'un  tamponnement 
avec  de  la  charpie  imbibée  d'eau  hémostatique  (eau  de 
Pagliari);  daas  l'autrti  cas,  le  tamponnement  et  les 
moyens  adjuvants  étant  restés  inefTicaces,  le  chirur- 
gien de  Strasbourg  eut  recours  à  la  déchirure  de  la 
cicatrice,  ce  qui  lui  permit  de  saisir  l'artère  ovarique 
avec  une  pince  hémostatique  et  d'arrêter  déQnitivement 
l'hémorrhagie. 

On  a  encore  noté  quelquefois  des  crampes  utérines, 
du  ténesme  anal  et  urélhral,  des  douleurs  s'irradiant 
vers  la  région  lombaire  du  côté  correspondant  A  l'ovaire 
malade  et  jusque  dans  l'aine  et  la  cuisse.  Ces  phéno- 
mènes résultent  probablement  de  la  ligature  du  pédi- 
cule et  de  la  constriction  des  nerfs  qui  se  rendent  à 
l'ovaire. 

Nous  ne  dirons  que  quelques  mots  des  trajets  fistu- 
leuxqui  peuvent  persister  plus  ou  moins  longtemps  à  la 
suite  des  opérations  d'ovariotomie;  ils  résultent  ordi- 
nairement d'une  opération  incomplète  quand  une  par- 
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lie  du  kyste  a  dû  être  abandonnée  dans  la  cavité  abdo- 
minale, ou  procèdent  d'une  collection  purulente.  Pour 
en  obtenir  la  guérison,  on  a  conseillé  de  dilater 
le  conduit  fistuleux  avec  un  morceau  de  laminaria,  de 
faire  ensuite  des  injections  iodées  et  de  maintenir  le 
libre  écoulement  des  liquides  au  dehors. 

Nous  ne  dirons  rien  du  tétanos  et  de  Térysipèle, 
complications  communes  à  toutes  les  plaies. 

Indications.  —  Contre-indications.  —  Les  indications 
de  Tovariotomie  peuvent  être  formulées  ainsi  qu'il  suit, 
d'après  M.  Kœberlé  (1)  : 

i"^  La  malade  doit  jouir  d'une  bonne  constitution. 

2*  L'état  général  doit  être  satisfaisant. 

3*  L'affaiblissement  ne  doit  pas  être  trop  considé- 
rable. 

4®  L'extirpation  de  la  tumeur  ovarique  est  indiquée 
lorsque  la  maladie  suit  une  marche  progressive  et  que 
la  vie  de  la  malade  est  sérieusement  menacée. 

S""  Le  moment  d'opportunité  pour  l'opération  est  celui 
où  la  tumeur  est  arrivée  à  un  volume  moyen,  où  une 
ponction  palliative  va  bientôt  devenir  nécessaire  par 
suite  du  trouble  que  le  volume  de  la  tumeur  menace 
d'apporter  ou  occasionne  déjà  aux  fonctions  de  récono- 
mie.  Néanmoins,  des  tumeurs  de  20,  40,  50  kilogram- 
mes peuvent  être  dans  de  bonnes  conditions  de  succès. 
Lorsqu'un  kyste  a  dû  être  ponctionné,  le  moment  le 
plus  opportun  pour  l'opération  est  celui  où  la  tumeur  a 
acquis  environ  les  deux  tiers  de  son  volume  primitif. 

6®  Toutes  les  tumeurs  des  ovaires,  pourvu  qu'elles  ne 


(1)  Kœberlé.  Nouveau  dict.  de  méd.  et  de  chir.  prat,^  arlicle  Ovarioto- 
mie,  p.  597. 
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soient  pas  de  nature  ciincéreuse,  sont  susceptibles  d'être 
extirpées. 

7"  L'ovariotomie  doit  être  entreprise  autant  que  pos- 
sible dans  l'intervalle  des  époques  menstruelles,  soit 
quelques  jours  avant,  soit  quelques  jours  seulement 
après  les  règles.  Au  reste,  l'apparition  miîme  immé- 
diate des  règles  ne  paraît  pas  avoir  d'influence  mar- 
quée sur  les  suites.  Toutefois,  la  congestion  des  organes 
pelviens  pendant  l'époque  cataméniale,  dispose  k  des 
hémorrhagies  plus  graves,  lorsqu'il  existe  des  adhéren- 
ces pelviennes 

8°  L'ovariotomie  peut  être  tenlée  avec  succès  quand 
môme  les  deux  ovaires  doivent  être  extirpés  simultané- 
ment. Cependant  l'opération  est  ordinairement  plus 
grave  et  présente  alors  plus  de  dirOcultés  d'exé- 
cution. 

Les  contre-indications  de  l'ovariotomie  résultent, 
d'après  M.  Kœberlé,  de  l'état  général  de  la  malade,  des 
circonstances  locales  de  l'organe  dégénéré,  de  l'âge, 
des  circonstances  particulières. 

1°  D'une  manière  générale,  toute  affection  concomi- 
tante, mortelle  dans  un  temps  rapproché,  et  tout  état 
pouvant  avoir  une  inlluence  défavorable  sur  la  marche 
de  la  guérison,  sont  contraires  à  l'opération,  Les  affec- 
tions qui  conlre-indiquent  d'une  manière  absolue  l'ova- 
riotomie, sont  :  les  affections  cancéreuses,  tuberculeu- 
ses, syphilitiques;  les  affections  graves  ducœur, jlu 
système  nerveux,  du  foie,  des  reins,  de  la  rate,  des  pou- 
mons, etc.  ;  les  lésions  graves  de  la  matrice,  de  la  ves- 
sie, du  tube  digestif;  l'ascite  consécutive  à  une  maladie 
du  foie,  du  cœur,  des  reins,  à  une  péritonite  chronique, 
à  un  engorgement  des  glandes  lymphatiques  abdo- 
minales, etc.  ;  le  défaut  de  plasticité  du  sang  (hémo- 
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philie)  ;  l'état  scorbutique  ;  la  bronchite  ;  le  catarrhe 
pulmonaire  ;  la  dyspepsie  consécutive  à  une  affection 
gastrique,  hépatique.  L'opération  est  très-hasardeuse 
lorsque  l'anémie,  la  faiblesse,  la  maigreur  sont  exces- 
sives et  'que  le  cas  est  très-compliqué  d^adhérences  ; 
lorsque  la  fièvre  hectique  résulte  de  complications  gra- 
ves de  la  tumeur,  etc.  On  doit  tenir  grand  compte  de 
l'état  général  au  delà  de  l'âge  moyen,  et  surtout  lorsque 
l'âge  de  la  malade  est  avancé. 

G.  Clay,  Wells  ont  cru  remarquer  que  les  malades 
qui  ont  déjà  subi  un  commencement  de  dépérissement 
guérissaient  plus  facilement  ;  mais,  toutes  choses  égales 
d'ailleurs,  les  malades  d'une  forte  constitution,  dont  la 
santé  est  bonne  et  qui  ne  sont  pas  arrivées  à  un  degré 
d'amaigrissement  extrême,  offrent  plus  de  résistance 
vitale  et  supportent  mieux  les  suites  d'opérations  gra- 
ves. Un  commencement  d'anémie  et  d'affaiblissement, 
la  maigreur,  très-prononcée,  même  à  un  âge  avancé, 
ne  sont  pas  incompatibles  avec  le  succès,  si,  du  reste, 
la  santé  a  toujours  été  bonne  antérieurement,  et  s'il 
n'existe  aucune  autre  contre-indication  grave.  L'anémie, 
une  infiltration  séreuse  des  extrémités,  l'état  scorbu- 
tique du  sang,  le  lymphatisme,  la  tendance  à  l'obésité, 
sont  des  circonstances  qui  tendent  à  compromettre  le 

• 

résultat  des  opérations  les  mieux  conduites.  Chez  les 
malades  amaigries,  l'opération  présente,  en  général, 
mgins  de  difficultés  d'exécution  :  la  réunion  est  plus 
facile  ;  le  pédicule  peut  être  plus  aisément  attiré  au 
dehors,  lorsqu'on  emploie  un  clamp  dans  les  cas  où  il 
n'offre  qu'une  longueur  moyenne,  et  les  opérées  sont 
plus  faciles  à  manier. 

2°  Les  kystes  ou  les  tumeurs  ovariques  qui  ne  don- 
nent pas  lieu  à  un  trouble  fonctionnel,  qui  ne  s'accrois- 
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sent  point  ou  qui  ne  s'accroissent  que  très-lentement, 
ne  doivent  pas  être  opérés  ;  l'opération  doit  être  réser- 
vée jusqu'au  moment  où  ils  tendent  à  occasionner  des 
accidents,  ou  bien  jusqu'au  moment  où  elle  devient 
opportune.  Les  tumeurs  d'un  petitvolume  donnent  des 
résultats  moins  favorables  que  celles  d'un  volume 
moyen,  surtout  chez  les  vierges,  ou  chez  les  femmes 
dont  les  parois  abdominales  ne  sont  pas  suffisamment 
lâches  ou  distendues. 

3°  L'opération  doit  être  rejetée  ou  différée,  si  l'on 
soupçonne  que  la  tumeur  est  de  nature  cancéreuse.  Les 
dégénérescences  cancéreuses  des  ovaires  (cysto-carci- 
nome,  cysto-épithéliome)  s'observent  surtout  à  l'époque 
delà  ménopause,  vers  quarante  à  cinquante  ans  ;  le 
sarcome  et  le  cysto-sarcome  peuvent  quelquefois  pren- 
dre un  développement  énorme  sans  devenir  cancéreux. 
Les  tumeurs  qui  ont  subi  la  dégénérescence  cancé- 
reuse, laquelle  ne  se  traduit  parfois  par  aucun  sym- 
ptôme bien  appréciable,  ont  ordinairement  contracté 
des  adhérences  étendues,  ou  sont  fusionnées  avec  les 
organes  voisins;  elles  peuvent  être  inexlirpables.  Les 
malades  peuvent  se  rétablir  de  l'opération;  mais  elles 
ne  tardent  pas  à  succomber  aux  suites  de  la  récidive  de 
.l'affection  cancéreuse  dans  le  péritoine,  les  intestins,  la 
matrice,  la  vessie,  etc. 

4°  L'ovariotomie  est  encore  cootre-indiquéo  d'une 
manière  absolue,  lorsque  le  kyste  a  suppuré  et  qu'il 
existe  une  perforation  de  la  vessie  ou  de  l'intestin. 

h"  Les  adhérences,  quelque  étendues  qu'elles  soient, 
oecontre-indiquent  l'opération  que  dans  les  cas  où  elles 
sont  anciennes,  et  partant  très-vasculairea,  alors  que 
l'état  général  de  la  malade  est  très-gravement  compro- 
mis. Les  adhérences,  même  générales,  ne  sont  pas  con- 
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traires  à  l'extirpation,  lorsqu'elles  sODt  récentes  etsi 
les  malades  sont  peu  affaiblies. 

6'  Les  traitements  antérieurs  par  des  ponctions,  paf 
des  injections  iodées,  par  une  canule  à  demeure,  etc., 
sont  en  général  préjudiciables  en  vue  d'une  ovarioto- 
mie.  Us  donnent  ordinairement  lieu  à  des  complica- 
tions, soit  en  aggravant  l'état  général  de  la  malade,  soit 
en  produisant  des  adhérences  qui  rendent  l'extirpation 
plus  ou  moins  laborieuse  et  hasardeuse.  Cependant, 
lorsqu'ils  n'ont  pas  été  suivis  de  péritonite  ou  de  cir- 
constances graves,  ils  n'influent  pas  sur  le  succès 
des  opérations.  Même  une  ovariotomie  antérieure  nd 
conlre-indique  pas  une  seconde  opération  en  cas  de  ré- 
cidive. 

7'  L'ascite,  ea  généra.1,  aggrave  le  pronostic  ;  mais 
elle  ne  conlre-indique  pas  l'extirpation  de  la  tumeur, 
lorsqu'elle  est  uniquement  le  résultat  de  la  transsuda- 
tion ou  de  l'exhalation  séreuse  qui  s'opère  à  la  surface  de 
la  tumeur,  ou  d'une  lymphorrhagie  des  vaisseaux  dé- 
chirés d'un  kyste,  et  môme  lorsqu'elle  dépend  d'una 
péritonite  chronique  localisée;  il  en  est  de  mémo 
lorsque  l'ascite  dépend  d'une  rupture  intra-péritonéale 
d'un  kyste,  ou  d'une  ouverture  permanente  d'un  kyst* 
dans  la  cavité  péritonéale,  et  lorsqu'elle  est  périodique, 
sous  l'influence  de  la  congestion  cataméniale. 

8°  La  docilité  de  la  malade  doit  être  prise  en  considé-< 
ration.  Les  malades  indociles  compromettent  parfois  Ifl 
succès  de  l'opération,  lorsqu'on  ne  peut  pas  obtenir 
d'elles  pendant  les  premiers  jours  l'immobilité  néces- 
saire à  la  cicatrisation,  ou  lorsqu'elles  n'obéissent  pas 
aux  prescriptions. 

9*  Lorsque  l'alTection  est  ancienne  et  que  la  malade  &i 
mes  souffrances,  a  été  sujette  à  des  pé-t 
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ritonites,  à  des  douleurs  locales,  les  adhérences  sont 
presque  toujours  trés-éteodues  et  graves.  On  doit  s'at- 
tendre à  une  opération  de  longue  durée,  compliquée, 
hasardeuse. 

10"  Lorsque  le  col  de  la  matrice  est  élevé  ou  bien  re- 
foulé contre  le  pubis,  surtout  lorsque  la  tumeur  remplit, 
en  même  temps,  l'excavation  pelvienne,  il  existe,  le  plus 
souvent,  des  adhérences  intimes  dans  le  cul-de-sac 
rectu-vaginal  et  avec  la  matrice,  qui  rendent  l'extirpa- 
tion très -laborieuse,  même  impraticable,  au  point  de 
vue  d'un  grand  nombre  de  chirurgiens. 

11°  Le  volume  trop  considérable  d'une  tumeur  ovari- 
que,  même  d'un  kyste  uniloculaire  sans  adhérences, 
donne  ordinairement  lieu  à  des  complications  pendant 
ou  après  l'opération.  Les  tumeurs  très-volumineuses 
ont  fréquemment  contracté  des  adhérences  graves  à  la 
paroi  abdominale,  à  l'intestin,  au  foie,  etc.;  elles  sont 
ordinairement  compliquées  d'œdème.  L'œdème  des 
parois  abdominales,  pour  peu  qu'il  soit  prononcé,  con- 
tre-indique  l'ovariolomie.  11  s'oppose  à  la  réunion  et 
dispose  à  la  péritonite.  Il  importe,  dans  ces  circonstan- 
ces, de  faire  une  ponction  préalable  de  la  tumeur,  aGn 
d'obtenir  la  résolution  de  l'œdème.  11  en  est  de  même 
lorsque  les  côtes  sont  très- écartées,  lorsque  les  intestins 
sont  trop  vides  de  gaz,  lorsque  la  circulation  des  vei- 
nes abdominales  est  trop  gênée. 

Il  est  dangereux  d'opérer  des  tumeurs  d'un  trop 
petit  volume  lorsque  le  ventre  n'a  pas  subi  antérieure- 
ment, du  fait  de  la  tumeur,  une  distension  suffisante. 
On  est  exposé  alors  à  l'issue  des  intestins  pendant  l'opé- 
ration et  à  la  désunion  consécutive  de  la  plaie. 

12'  11  faut  différer  l'opération  lorsqu'il  existe  des 
maladies  régnantes  qui  peuvent  avoir  une  influence  dé- 
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favorable,  telles  que  les  épidémies  de  grippe,  deûèvre 
puerpérale,  à  moins  de  redoubler  de  précautions  lors 
de  l'opération. 

i3'  Dans  le  cas  oii  le  diagnostic  de  la  tumeur  ost 
douteux,  il  faut  supposer  le  cas  le  plus  défavorable,  et 
ne  procéder  à  l'opération  qu'autant  que  l'on  pense 
qu'elle  est  praticable  dans  celte  hypothèse.  Au  pis  aller, 
on  peut  avoir  recours  à  une  incision  exploratrice. 

14"  Dans  les  cas  de  grossesse,  dans  les  cas  où  le  dia- 
gnostic de  la  grossesse  est  douteux,  il  faut  s'abstenir 
d'opérer,  à  moins  de  circonstances  exceptionnelles. 

Il  nous  reste  à  examiner  les  indications  tirées  de  U 
coïncidence  de  la  grossesse  avec  un  kyste  de  l'ovaire. 

Diverses  indications  peuvent  résulter  de  l'état  dfl 
grossesse.  M.  Kœberlé  résume  ces  indications  de  la 
façon  suivante  :  (1) 

«  Suivant  lescirconstances  on  aura  recours  àlapon(K 
tion,  à  l'avortement  provoqué,  à  l'ovariotomie,  ou  ii 
l'opération  césarienne.  Les  résultats  remarquables  que 
Wells  (2)  a  obtenus  de  l'ovariotomie  pendant  la  gros- 
sesse, doivent  engager  à  tenter  de  préférence-  l'ovario- 
tomie lorsque  les  kystes  sont  multiloculaires  et  qu'oa, 
ne  peut  pas  avoir  recours  à  la  ponction,  ou  bien  qoS' 
cette  opération  n'est  pas  susceptible  d'être  répétée  san» 
danger  jusqu'à  la  Un  de  la  gestation.  La  ponction  n'en- 


(1)  Kffiberlé,  Ncuneau  dkt.  de  méd.  elcfiir.  prat.,  article  Ocariolomitt 
p.  ES3-t  (feuille  38  tU). 

(!)  M.  Spencer  Wcli»  n  fût  k  la  Soeiété  obstétricale  de  Londres  (ses 
do  jiiillel  1817]  une  co  m  mu  m  cation  sur  l'ovariotoniie  ctiti  les  femmes 
oelates.  Sur  9  op£ratjonii,  l'cniliient  ohlrurgiea  anglaU  a  obteuu  B  suoi 
7  roia  l'accoucliemoal  eat  arriré  ï  terme  ou  &  peu  près,  sons  aooidi 
■"lOn  4  du  nei  temmei  oat  eu  un  ou  pliuieurs  entants  depuis  lors  (Gfusfllr 
■teotogie,  i.  VUI,  p.  IS3). 
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trave  pas  le  cours  de  la  grossesse  lorsque  d'ailleurs  elle 
n'est  pas  accompagnée  d'iiccidentsqui  peuvent  en  com- 
promettre le  cours.  Ce  sont  surtout  les  kystes  séreux 
des  ligaments  larges  et  les  kystes  ovariques  de  petit 
volume,  les  kystes  dermoïdes  qui  peuvent,  lorsqu'ils 
sont  adhérents,  ou  enclavés  dans  le  bassin,  devenir  une 
cause  de  dystocie,  et  mettre  en  danger  les  jours  de  la 
mère  etde  l'enfant.  Quand  la  tumeur  est  adhérente,  en- 
clavée dès  le  début  de  la  grossesse,  on  devra  provoquer 
l'avortement,  si  la  grossesse  n'est  pas  trop  avancée 
(pendant  les  deux  ou  trois  premiers  mois).  Si  la  tumeur 
est  mobile,  libre  d'adhérences,  on  devra  chercher  à  la 
repousser,  à  la  déplacer  au-dessus  du  détroit  supérieur  ; 
si  elle  est  susceptible  d'être  réduite  de  volume,  on  de- 
vra la  ponctionner  quelques  jours  avant  l'accouchement 
aGn  de  laisser  à  la  piqûre  .du  kyste  le  temps  de  se  cica- 
triser. Edmunds  a  eu  recours  récemment  à  l'opératioa 
césarienne  dans  un  cas  de  kyste  dermoido  et  a  eu  le 
bonheur  de  sauver  ainsi  la  mère  et  l'enfant.  Dans  un 
cas  analogue,  Baudelocque  avait  pris  d'abord  le  kyste 
dermolde  pour  une  exostose  syphilitique  du  sacrum, 
mais  il  reconnut  ensuite  que  la  tumeur  était  mobile  et 
il  Dt  la  version.  Le  kyste  se  rompit  dans  l'abdomen  pen- 
dant les  efforts  de  traction  et  la  malade  succomba. 

«  Lorsque  le  kyste  a  un  volume  considérable,  la  rup- 
ture peut  arriver  dès  les  premières  semaines,  ou  dans 
les  premiers  mois  de  la  gestation,  et  elle  amène  parfois 
la  mort.  Lorsque  la  rupture  a  déterminé  seulement  des 
accidents  graves  il  faut  avoir  recours  à  l'ovarioto- 
mie.  » 
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B.  — OVARIOTOMIE    VAGINALE. 

Noua  ne  dirons  que  quelques  mots  de  cette  opération 
qui  fut  pratiquée  par  Gaillard  Thomas  en  1 870,  dans  uo 
cas  de  kyste  de  l'ovaire  de  petite  dimension,  et  à  laquelle 
l'auteur  américain  consacre  une  description  assez  éten- 
due dans  son  remarquable  traité  des  maladies  des 
femmes  {{). 

H.  G.  Thomas  procéda  à  l'opération  de  la  façon  sui- 
vante : 

La  malade,  étant  placée  sur  le  lit  que  M.  Bozeman  a 
fait  construire  pour  l'opération  de  la  Qstule  vésico- vagi- 
nale (voy.  p.  418)  est  anesthesiée.  Pour  prévenir  la 
chute  du  rectum  dans  la  ligne  d'incision  on  fait  pénétrer 
une  bougie  rectale  dans  l'intestin  à  une  profondeur  de 
S  pouces.  Un  spéculum  de  Sims  est  introduit  pour 
déprimer  le  périnée  et  la  paroi  postérieure  du  vagin. 
On  soulève  la  paroi  vaginale,  à  moitié   chemin  du  col  et  J 
du  rectum,  avec  un  ténaculum  que  l'on  «tUre  fortementi 
en  bas,  el,  avec  une  paire  de  ciseaux  à  long  manche,  dont  I 
l'une  des  extrémités  appuie  contre  le  rectum  et  l'autre! 
contre  le  col,  on  pénètre  d'un  seul  coup  dans  le  péritoine,  f 

Ce  premier  temps  de  l'opération  terminé,  on  pro-1 
cède  au  second.  La  patiente  étaut  alors  placée  dans  l0 1 
décubitus  dorsal,  on  fait  pénétrer  un  doigt  à  traver»! 
l'incision  vaginale.  Pour  reconnaître  la  tumeur  on  i 
plante  un  ténaculum  sur  sa  paroi  et  l'on  ponctionne  Itf  I 
kyste  avec  un  petit  trocart. 

Lorsque  la  tumeur  est  réduite  suffisamment  de  1 


tl)  Q.  riioiuas.  Dûeaies  of  w~ 
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lume,  on  cherche,  à  l'aide  de  quelques  tractions,  à  la 
faire  passer  dans  le  vagin  à  travers  l'orifice  vaginal. 

Pour  exécuter  le  troisième  temps  de  l'opération, 
M.  G.  Thonaas  fait  placer  le  malade  dans  le  décubitus 
latéral  gauche,  et  applique  de  nouveau  le  spéculum  de 
Sims.  Il  traverse  le  pédicule  de  la  tumeur,  près  du  point 
où  il  émerge  dans  le  vagin,  avec  une  aiguille  ar- 
mée d'un  double  fil  de  soie,  qui  permet  d'enserrer  le 
pédicule  entre  deux  ligatures,  puis  il  excise  la  tumeur 
ainsi  que  l'extrémité  des  fils.  Après  que  le  cul- de-sac  de 
Douglas  est  bien  nettoyé,  le  pédicule  est  réintégré  dans 
la  cavité  abdominale,  etles  lèvres  de  l'incision  vaginale 
sont  réunies  avec  une  suture  d'argent. 

La  malade  est  ensuite  replacée  dans  son  lit,  et  l'on 
prend  les  précautions  nécessaires  pour  éviter  le  déve- 
loppement d'accidents  consécutifs. 

L'opération  fut  depuis  lors  pratiquée  par  plusieurs 
chirurgiens  américains  ;  par  Davis  (de  Wilkesbarre), 
en  1872;  par  Gilmore  (de  Mobile),  en  1873  ;  par  Battey 
(de  Géorgie), en  1874  ;  parWing  (de  Boston),  en  1876(1). 

La  malade  de  Gilmore  succomba  au  bout  de  neuf 
mois,  d'un  abcès  pelvien,  les  autres  guérirent. 

Bien  que  Gaillard  Thomas  pense  que  cette  opération 
doive  prendre  rang  dans  la  chirurgie,  à  cause,  dit-il,  de 
la  facilité  avec  laquelle  elle  s'exécute,  et  du  peu  de  dan- 
ger qu'elle  présente,  comparativement  à  l'ovariotomie 
abdominale,  nous  croyons  avec  Kœberlé  que  ce  procédé 
d'extirpation  des  kystes  de  l'ovaire  est  une  opération 
téméraire,  à  laquelle  on  ne  doit  pas  recourir. 


(1)  Wing.   Vayinui  ui 
2  novembre  1S7G). 
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ARTICLE  II. 
OVARIOTOMIE  NORMALE  OU  OPÉRATION  DE  BATTEY. 

• 

Cette  opération  consiste  à  pratiquer  l'ablation  des 
ovaires,  pour  remédier  à  des  états  morbides  graves  en- 
gendrés ou  entretenus  par  ces  organes,  qu'ils  soient 
sains  ou  plus  ou  moins  altérés. 

La  plupart  des  détails  qui  vont  suivre  sont  empruntés 
à  un  excellent  article  critique  publié  dans  les  Annales 
de  Gynécologie  (1),  et  dû  à  la  plume  de  notre  distingué 
confrère,  le  D'  Lutaud. 

L'opération  fut  proposée  en  1872,  par  Battey  (2),  sous 
le  nom  d'ovariotomie  normale.  M.  Sims  (3)  qui  a  publié 
récemment  un  mémoire  très-intéressant  sur  ce  sujet, 
propose  de  désigner  l'opération,  sous  le  nom  d'opération 
de  Battey,  en  Thonneur  de  son  inventeur. 

L'opération  de  Battey  n'est  point  à  proprement  parler 
un  procédé  nouveau,  mais  une  application  nouvelle  de 
l'ovariotomie. 

L'opération  de  Battey  a  été  pratiquée  trente  et  une 
fois.  Dans  six  cas  seulement,  les  femmes  ont  suc^ 
combé. 

Indications.  —  Hégar  a  enlevé  deux  fois  avec  succès 
les  ovaires  sains  dans  le  but  de  provoquer  une  sorte  de 


(1)  Lutaud.  VOvariotomie  normale  {Annales  de  Gynécologie ,  mars 
1878,  p.  188). 

(2)  Atlanta  médical  and  surg.  Journ.^  nov.  1876.  —  American  Journ.  of 
obst.y  1873,  p.  703.  —  Canada  Lancet,  juillet  1876.  —  American  practi- 
tioner,  octobre  i%l^.— Transaction  of  the  american  gynecological Society, 
vol.  1, 1877. 

i;|^(3)  Sims.  Battey's  opération  (Britùh  med.  Journ. <,  octobre  1877). 


méDopaïae  artificielle,  et  de  iam  ceser  les  hémurrbft- 
gies  mensuelles»  chez  àe&  femmes  atteinte  de  fibramcfi, 
et  dont  TexisteDoe  était  menacée.  Les  résultats  fnrenl 
excellenlSf  puisque  pendant  les  neuf  mois  gui  suirirenl 
Topération  il  n'y  eut  plus  de  métrarrhaçie.  La  ntème 
opératioD  fut  pratiquée  àtm^  le  même  but  et  a'vec  succès 
par  Trenbohne  de  MontréaL 

M.  k  D' Lutsud  nous  fait  connaître  gu^Hégar  a  pra- 
tiqué raUatiDn  de  Tutérus  et  des  deux  ovaires  posr 
déliTrer  une  femme  d'une  toux  enrémenaenl  xiolente 
qu'on  attribuait  à  une  antéflexion  utérine.  Ce  cfairor- 
gien  avait  remarqué  que  ce  symptôme  âisparaissail 
aussitôt  que  l'utérus  était  replacé  dans  sa  position  nor- 
male et  qu*il  revenût  lorsque  l' organe  était  abandonné 
à  lui-même.  La  malade  ne  pouvant  siq>portBr  aucun 
pessaire  extra  ou  intra-utérin  et  ayant  sollicité  l'inter- 
vention chirurgicale,  l'opération  heureusement  pra- 
tiquée fit  cesser  le  sympt6me  alarmant. 

Peaslee  (de  Nev-York  pratiqua  l'ovariotomie  nor- 
male pour  remédier  à  des  ajccidents  hystériques  et 
épileptiformes  dont  ces  onzanes  étaient  le  point  de 
départ  ;  la  malade  mourut  de  péritonite. 

Battey  enleva  les  ovaires  d^une  jeune  fille  dont  la  vie 
paraissait  menacée  par  une  aménorrhée  rebelle  et  des 
convulsions  épileptiformes;  la  malade  supporta  bien 
l'opération,  et,  chose  remarquable,  la  menstruation  se 
rétablit  même  régulièrement. 

M.  Lutaud  nous  fait  encore  connaître  que  l'opération 
de  Battey  a  été  pratiquée  dans  des  cas  où  les  ovaires 
présentaient  une  lésion  insuffisante  pour  menacer 
l'existence,  mais  donnaient  Heu  à  des  désordres  plu? 
ou  moins  graves  que  les  auteurs  anglais  désignent 
sous  le  nom  de  dysménorrhée  ovarique.  Quatre  opéra- 
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tions  ont  été  ainsi  pratiquées,  trois  par  M.  Battey,  une 
par  Trenholme.  Un  ovaire  seulement  fut  enlevé  dans 
chaque  cas,  non  par  Tincisiou  abdominale,  mais  par  Tin- 
cision  du  cul-de-sac  postérieur  du  vagin;  toutes  les 
malades  guérirent,  mais  chez  une  d'elles  il  n'y  eut 
aucun  soulagement. 

Battey  pratiqua  cinq  fois  l'ablation  des  deux  ovaires 
pour  remédier  à  un  état  particulier  désigné  par  l'auteur 
sous  le  nom  de  névralgie  ovarienne  s'accompagnant  de 
désordres  graves  :  métrorrhagie,  aménorrhée,  dysmé- 
norrhée, accidents  hystériformes  de  la  plus  haute  gra- 
vité. L'ablation  fut  pratiquée  une  fois  par  l'incision 
abdominale  et  quatre  fois  par  le  vagin.  Deux  de  ces 
opérations  ont  été  suivies  de  mort,  et  des  trois  autres  ma- 
lades une  seule  en  a  retiré  des  avantages  appréciables. 

Sur  les  31  observations  rassemblées  par  M.  Lutaud, 
douze  fois  l'opération  a  été  pratiquée  par  la  section 
abdominale  et  dix-neuf  fois  par  l'incision  du  cul-de-sac 
postérieur  du  vagin. 

M.  Sims  (1)  dans  le  récent  mémoire  qu'il  a  publié 
sur  ce  sujet,  conseille  de  recourir  de  préférence  à  Tabla- 
tion  par  l'incision  abdominale. 

De  l'examen  de  ses  observations  et  de  celles  de  Baltev, 
M.  Sims  conclut  .* 

1®  Que  dans  tous  les  cas  on  doit  enlever  les  deux 
ovaires. 

2**  Qu'en  règle  générale,  il  faut  opérer  par  la  section 
abdominale.  Si  les  ovaires  sont  retenus  par  des  adhé- 
rences, ce  procédé  permet  de  les  extirper  en  entier,  ce 
qui  ne  pourrait  se  faire  par  l'incision  vaginale. 

3'  Si  l'on  est  bien  sûr  que  la  malade  n'a  jamais  étô 


(1)  Sims.  Batteifs  opération  {British  med.  Joum.,  octobre  1877). 
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atteinte  d'inflammation,  de  cellulite,  d'hématocèle , 
ayant  pu  déterminer  des  adhérences,  on  peut  opérer 
par  le  vagin. 

Les  états  morbides  auxquels  rovariotomie  normale 
est  applicable  sont  les  suivants  d'après  Marion  Sims  : 

1' Lorsqu'il  existe  une  aménorrhée  causée  par  une 
absence  de  l'utérus,  ou  un  état  rudimentaire,  et  lors- 
qu'il ya  une  atrésie  incurable  de  l'utérus  et  que  le  moli- 
men  menstruel  occasionne  les  désordres  assez  graves 
pour  compromettre  la  vie. 

2"  Lorsque  la  menstruation  est  absente,  irrégulière 
ou  insuffisante  et  qu'elle  s'accompagne  de  souffrances 
physiques  et  de  troubles  de  l'intelligence,  on  peut  avoir 
recours  à  l'opération  aprèsque  tous  les  autres  traitements 
ont  échoué, 

3°  Lorsque  les  malades  sont  menacées  de  folie  et  d'é- 
pilepsie  et  que  les  désordres  sont  placés  sous  la  dépen- 
dance d'une  altération  de  l'ovaire  et  ont  résisté  aux  res- 
sources ordinaires  de  la  thérapeutique. 

4"  Dans  les  cas  de  tumeurs  Qbreuses  accompagnées 
d'hémorrhagie  qui  menacent  de  devenir  mortelles. 

5°  Dans  les  cas  de  pelvi-cellulite  chronique  et  d'hé- 
matocèle à  récidive  lorsque  l'ovaire  est  la  source  de  l'é- 
panchemeut. 

Quant  à  nous,  il  ne  nous  semble  pas  qu'une  sem- 
blable opération  puisse  être  acceptée  sans  l'entourer 
de  quelques  réserves  et  nous  pensons  que  l'opéra- 
tion pratiquée  pour  une  ovarite,  ne  se  justifie  pas  et 
est  une  témérité  qu'un  chirurgien  sage  ne  doit  pas 
imiter. 

Opération.  —  L'ovariotomie  normale  a  été  pratiquée 
par  deux  voies  différentes  :  1°  par  la  section  del'abdo- 
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men  ;  2°  en  ouvrant  le  péritoine  au  niveau  du  cul-de< 
sac  rétro-utérin  par  une  incision  pratiquée  sur  la  psrn 
du  vagin. 

Nous  n'insisterons  pas  sur  le  manuel  opératoire  <jm 
ne  diffère  pas  sensiblement  de  celui  que  nous  venons 
do  décrire  dans  la  partie  du  chapitre  précédent  que 
nous  avons  consacrée  à  l'ovariotomie  soit  abdominale, 
soit  vaginale- 


CHAPITRE  n. 


¥ 


OPÉRATIONS  QUE  L'ON  PRATIQUE 
SUR  LES  TDMEURS  PÉRI-UTÉRINES. 

Des  tumeurs  de  nature  diverse  peuvent  siéger  a0 
pourtour  de  l'utérus  :  les  unes  sont  liquides  ou  semi- 
liquides,  les  autres  solides. 

A.  TCMECBS 


Nous  ne  ferons  que  mentionner  ces  tumeurs  qui  ne 
donnent  pas  lieuà  des  considérations  opératoires  nom-  ■ 
breuses. 

Parmi  les  tumeurs  solides,  nous  signalerons  les  Gbro-  H 
mes  qui,  le  plus  ordinairement,  sont  en  connexion  plus 
ou  moins  intime  avec  l'utérus  et  font  saillie  soit  eu  i 
avant,  soit  en  arrière  de  cet  organe  (voyez  fig.  278},J 
soit  des. deux  cfités  à  la  fois,  soit  latéralement. 

O""  ""sont  pas  dangereuses  par  elles-mêmesS 
BniK  divers  qu'elles  peuvent  en- 1 
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gendrer  et  qui  résultent  ordinairement  dfi  la  compres- 
sion des  organes  pelviens. 

Lorsqu'une  tumeur  fibreuse  -vient  à  s'enclaver  dans 

le  bassin  età  causer  des  désordres  graves,  le  meilleur 
moyen  et  le  moins  dangereux  est  de  tenter,  comme  l'a 


Fio.  27e.  — Tum. 


ir  fibreuse  de  Ir  paroi  postérieure 
primsntlerecluin  (R.  Barnes). 


conseillé  M.  Jude  Hue  (voy.  page  570),  d'élever  la  tumeur 
au-dessus  du  détroit  supérieur  et  de  la  fixer  dans  la 
nouvelle  position  qu'on  est  parvenu  à  lui  faire  occuper. 

Si  l'existence  de  la  malade  venait  à  être  menacée,  on 
pourrait  poser  la  question  d'hystérotomie. 

Parmi  les  tumeurs  solides,  nous  devons  encore  citer 


L 


A 
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les  déviations  de  l'utérus  et  principalement  la  rétro- 
flexion,  les  exostoses  des  parois  du  bassin,  les  cancers 
de  ces  parois,  ou  des  organes  pelviens. 


Pis.  n?.  —  Tnnuon  flbreuMï  inlenlïlïellts,  dont  l'une  a  pria 
luice  dans  la  paroi  nlérine  poitérisnra  et  t'antra  dam  ]>  paroi  ftot^ 


Les  déviations  ayant  été  étudiées  ailleurs  nous  n'avoo^ 
pas  &  y  revenir  ici.  Quant  aux  exostoses  et  aux  dégéaÀ- 
1  cancéreuses,  od  coDçoit  qu'elles  ne  doiveol 


pUegmasies  péri~utA 
I  opéralioDs   que  lo» 
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qu'elles  viennent  à  se  terminer  par  suppuration.  Elles 
rentrent  alors  dans  la  catégorie  des  tumeurs  que  nous 
allons  maintenant  passer  en  revue. 

B.  Tumeurs  liquides  et  semi-liquides. 

Les  tumeurs  liquides  que  l'on  observe  dans  le  petit 
bassin  au  pourtour  de  l'utérus  sontde  natures  diverses  : 
kystes,  abcès,  hématocèle. 

Les  kystes  qui  doivent  nous  occuperici,  sont  ceux  qui 
se  sont  enclavés  dans  le  bassiu,  qu'ils  aient  pour  point 
de  départ  l'ovaire,  le  ligament  large  ou  le  cul-de-sac 
pérîtonéal  rélro-ulérin. 

Les  kystes  ainsi  enclavés  dans  le  bassin  sont  de 
nature  variable,  on  rencontre  les  diverses  varié- 
tés de  kystes  que  noua  avons  décrits  quand  nous 
avons  étudié  ces  maladies  du  côté  des  ovaires.  On 
constate  assez  souvent  dans  le  cul-de-sac  péritonéal 
rétro-utério  des  kystes  fœtaux,  dus  à  la  production  de 
grossesses  extra-utérioes. 

L'hématocèle,  quelle  que  soit  la  cause  qui  lui  ait  donné 
naissance,  siège  le  plus  souvent  dans  le  cul-de-sac  péri- 
tonéal rétro-utérin.  L'épanchement  sanguin  d'abord 
libre  dans  la  cavité  utérine,  s'enkyste  généralement  par 
suite  derirritatioDadhésivequi  se  produitàsa  périphé- 
rie et  se  résorbe  le  plus  souvent,  mais  il  peut  arriver 
qu'il  se  produise  de  la  suppuration  qui,  en  se  collectant, 
formera  un  véritable  abcès  dont  le  traitement  ne  diffé- 
rera pas  de  celui  des  abcès  résultant  de  la  phlegmasie 
du  tissu  cellulaire  péri-utérin. 

Ces  abcès  sont  situés  dans  l'épaisseur  des  ligaments 
I     larges,  ou  en  avant  de  l'utérus  entre  cet  organe  et  la    ' 
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vessie,  ou  encore  en  arrière  dans  la  mince  lamelle  de 
tissu  cellulaire,  qui  occupe  le  pointoù  le  péritoine  aban* 
donne  la  face  postérieure  du  col,  pour  aller  se  porter  sar 
la  partie  supérieure  du  vagia. 

Les  tumeurs  péri-utérines,  qu'ellessoient  simplement 
kystiques  ou  dues  à  des  suppurations,  réclament  ta 
traitement  qui  ne  dilTêre  pas  sensiblement. 

La  guérison  des  tumeurs  lluctuantes,  péri-utériaei 
s'obtient  quelquefois  spontanément,  lorsque  la  tumeur 
se  vide  par  l'une  des  cavités  naturelles  qui  sont  en  ra{>* 
port  avec  l'extérieur,  vagin,  rechim  ou  vessie. 

Lorsque  l'ouverture  ne  se  fait  pas  spontanément,  A 
l'on  a  lieu  de  redouter  la  rupture  de  la  poche  dans  uns 
direction  qui  offre  des  dangers,  il  convient  d'en  prati- 
quer artiGcieliement  l'ouverture. 

Celte  ouwrture  se  fait  ordinairement  par  deux  voiei 
principales  :  le  vagin  et  le  rectum. 

!*  Ponction  par  te  nagin.  — L'opération  estpratiqoéB 
en  faisant  coucher  la  patiente  sur  le  bord  d'un  lit,  les 
pieds  reposant  sur  deux  chaises.  (On  s'est  assuré  au 
préalable,  parle  cathétérisme  utérin,  de  la  situation 
exacte  de  la  matrice.)  Le  chirurgien  introduit  l'indes 
de  ta  maio  gauche  au  contact  de  la  tumeur,  pendant 
qu'un  aide  la  déprime  légèrement  à  l'aide  des  main^ 
placées  sur  Tabdomen. 

Avec  la  main  droite,  on  glisse  sur  ce  doigt  on  trocart 
long  et  courbe  pour  correspondre  à  la  courbe  du  bassin, 
et  dont  on  a  retiré  légèrement  la  pointe  dans  rînlériear 
de  la  canule  ;  lorsque  l'on  est  arrivé  au  contact  de  la  tu- 
1  failMUîr  ta  pointe  de  l'instrument  et  l'on  pé- 
s  l'iatérieur  de  sa  cavité. 
L  gaine,  la  tumeur  se 


1 
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On  maintient  ensuite  l'ouverture  béante  à  l'aide  d'une 
sonde  en  gomme  que  l'on  fait  glisser  daus  l'intérieur 
de  la  panule  en  se  servant  d'une  sonde  de  Sims  qui,  à 


Fia.  280.  —  Troi: 


cause  de  sa  malléabilité,  est  susceptible  de  se  mouler 
sur  la  courbure  de  la  canule.  On  retire  ensuite  la  canule 
en  prenant  la  précaution  de  ne  pas  retirer  en  mSme 


(I)  Poar  TairB  la  ponction  It  l'aide  de  oet  iailrumi'Tit  on  plonge  le  Iro- 
cart  A  diDB  la  lumcur  et  I'od  retire  le  poingon.  On  iolroduit  BDsuile  dans 
H  caoule  les  deux  tiges  C.  C,  dont  les  oïlrémités  terminées  en  orocbet  s'en- 
gagent dans  ]o9  trous  de  la  cauule  A.  On  mUnlieut  l'écartement  de  ces 
tigeBen  glissant  Biitro  elles  la  canule  D.  —  Un  curseur  !i  plaque  permet  eii- 
■olle  de  maintenir  cette  application  exacte  au  moyen  d'une  douce  pression. 
—  La  lettre  B  de  la  figure,  montre  l'agencement  des  deux  oaoules  AD, 
d«a  tiges  CC  el  du  curseur. 
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temps  la  sonde.  11  convient  d'attacher  un  fil  à  l'extré- 
mité de  la  sonde  dans  la  crainte  de  la  faire  passer  toiri 
entière  dans  la  cavité  de  l'abcès . 

On  pourrait  encore  faire  la  ponction  au  moyeu  d'os 
long  bistouri  à  lame  cachée. 

Le  trocort  de  Maisonneuve  (voy.- 
rig.280),qui  présente  vers  son  extrémité 
deux  ouvertures  par  lesquelles  peuvent 
saillir  deux  crochets  qui  permettent  dft 
laisser  l'instrument  en  place,  convien- 
drait très-bien  pour  cette  ponction 

On  a  encore  pratiqué  Touverture  des 
tumeurs  situées  au  pourtour  de  l'utérus 
en  se  servanldu  lithotome  de  Demarquay 
(voy.  fig.  281)  qui  permet  d'agrandir 
l'ouverture  pratiquée  par  le  trocarlau 
moment  oii  l'on  relire  l'instrument, 
iilholomc  expose  à  la  section  des  vai»*l 
seaux  contenus  dans  l'épaisseur  des 
sus,  et  présente  par  cela  même  des 
gers. 

2'    Ponction    par  le  rectum.    —  La 
ponction  des  tumeurs  liquides  situées 
en  arriére  de  l'ulérus,  peut  se  faire  pai, 
le  rectum,  mais  nous  devons  faire  rei 
quer  que  cette  voie  offre  quelques 
gers  à  cause  de  l'introduction  possible,  dans  le  kygle, 
des  matières  el  des  gaz  contenus  dans  l'intestin,  d'où 
peut  résulter  la  décomposition   putride  des  liquides 
de  la  poche  kystique. 


ire  pai 
remaiw 
s  daiw 


IndicatioDS.  —  L'intervention  chirurgicale    ne  ( 

avoir  lieu  que  lorsque  la  tumeur  est  suppurée 
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nature  kystique,  car  on  doit  bien  se  garder  de  ponc- 
tionner les  tumeurs  sanguines.  Ces  dernières,  quand 
elles  ne  sont  pas  trop  volumineuses,  disparaissent,  en 
général,  par  résolution,  et  l'intervention  est,  dans  ce 
cas,  beaucoup  plus  grave  que  Texpectation. 

Les  kystes  ne  doivent  être  ouverts  par  le  drainage  du 
vagin,  que  s'ils  sont  adhérents  et  facilement  accessibles 
par  cette  voie,  car  en  face  des  résultats  remarquables  de 
l'ovariotomie,  nous  pensons  qu'il' vaut  mieux  tenter 
l'extirpation  du  kyste  par  la  section  abdominale,  quand 
cela  est  possible,  que  de  pratiquer  la  ponction  par  le 
vagin  ou  le  rectum. 

Les  abcès,  au  contraire,  doivent,  presque  toujours, 
être  ouverts  artificiellement,  afin  d'éviter  que  la  collec- 
tion purulente  ne  fuse  du  côté  du  péritoine  et  n'entraîne 
une  terminaison  funeste. 

La  voie  la  plus  favorable  pour  ouvrir  les  kystes  ou  les 
abcès  est  assurément  le  vagin. 
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ileotrique  (V.  Galvano-caulert]; 
tbermo-cauiére  de  Paquelin.  20fi: 

—  de  Ouérard,  209;  —  à  eut, 
209.  210. 

C  A  UT^RiB  ATION  ,1ST:— roienlielledu 
col,  189;  —  potentiellB  inira-pa- 
reDchymateuse  ducol,  202;  —  ar- 
tuelle,  202  ;  —  intra-ul^nne,  242; 

—  desv^g^laiionsilela  vulve. 321: 

—  de  l'urëlhre.  354;  —  dans  les 
flslulee  reiMo-vaginales,  428:  — 
dans  la  fistule  v^sico-va^inale. 
365  ;  —  et  meneiruation,  205. 
218. 

Cazeaux.  284. 

Caibwavk,  1K). 

Ceinturb  abdominale,  IKifl,  257, 
488.  517.  576,  577. 

Cki^jtcre  hïPoqastriiïur,  256, 261. 
488.  517. 

Ceinture.  —  pérînéale,  274,  275, 
488.  504;  —  -ventrière  iI'Aulirj', 
259.  260,  263  :  -  4  articulation» 
lat^TBlM,  £57,  263;  —  élasliquedu 
D^Bourjeaurd,  Zi8, 263;  —  de  Bec- 
querel, 270;  —  acompresoion  mé- 
i)iodi(|ue  du  D'  Couriy,  258  : 


lALVTIiJUE. 


*ll."» 


(troBseçse,  258,  KO,  203  ;  —  du  D' 

Fujoi,  262. 
Celbe,  304. 
CtiAi)WiCK,40,  560. 

VB.  Eiamen  au  apéoi:- 


rla 


■,21. 


Crakcre  vultaihe,  184, 185- 
Cdarbun,   Cylindres  de  —  de  M. 

Bannafonil,  210. 
ChablbS  (lie  Liftre).  521 . 
Charpie,  165,  170,  178. 
CBABSAïQNic,  538,  539.  540- 
Cbasbb-épinols  lie  Cinlrat,  608. 
Cbassb-Fil  de  M.  Hatlbieu,  607  ; 

Aitruille  —  deSlartin,  411, 
CbaKX  fiXEINTE,  185, 
Cbelius,  383. 

Crêne.  Ecoree  île  -,  147, 173.  176. 
Cbbson,  122. 322.  478,  479. 
Cblorak.  148,  169,  183,   189,  195, 

325,326. 
CBLORCiroRHB.  159.  161,  255,  301, 
"""    406,597. 


178, 


Cm. 
32fi,  327,415. 

Chlorurb  d'antimoine,  197. 
Chlorure  bb  zinc,  185,  107,  202, 

25a,  254,  490. 
CiiH\siiAR  (de  Wurtemberg},  591. 
Churchill.  156.  360,  361,  502. 
Chute  ob  L'irritaus.  (V.  Prolaptv* 

(fa  Cittérut.) 
Cintrât,  565,  602,  603,  604,  <m. 


I,  m. 

Cl^BAUi  pour   la  périnéorrliaphif, 


-pour 


tule 


, ,   __..  de  Clark   pouf 

rmnpulaiiini  du  col,  458, 483;  — 
de  huebenmeister  pour  l'aroniita- 
tion  du  col,435,  442  ;—  hystéro- 
lomeK  de  Sims,  442. 

Clamp  a  ovariotomie,  &X,. 

Clark.  458,  463. 

Clausure  (il"Aogoul*rae|,  153. 156. 

Clat,  591,  592. 

Clintouk,  573. 

Clitoris.  314. 323. 

CLITCIIlinECTOM1E,323, 

Cloisonne  KENT  du  Tagîn  dans  le 

prolapsus  de  Vulértta.  495. 
Clo^L-ET  (Julee).  266. 

Coaltar  baponiné,  148.  167,  Î9C, 
513,  514. 

CoccTODisrE.  327. 

Coccyx.  Rénciioii  du— ,328. 

Col  UTâRis.  Eiameq  do  —,  47: 
ion  du —,  92,  96, 229,  535, 
constriction   du   — ,   l(ffi  ; 


^ 
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mensuration  du — ,    122;  scari- 
ficaiion  du  —,  125;  introduction 
de    sangsues    dans    le  — ,    133; 
inflammation   du  — ,    167;   éro- 
sions,   ulcérations   du    —  ,    180, 
181,    201;    épithélioma    du   —  ,| 
201;    plaques   muqueuses  du  — , 
201;    cancer   du    —    482,    529; 
injection    intra-parenchymateuse 
du  — ,  252  ;  allongement  hypenro- 
phique  de  la  portion  sus-va^ânale 
du  —,  292,  448,  451,  528  ;  oblité- 
ration du  ^.  423,  431  ;  rétrécisse- 
ment du  — ,  434;  incision  du  — , 
433,  535,  550,  553,  573;  hystéroto- 
mie  du  — ,  4M  ;  opérations  dans 
l'antéflexion  du  — ,  441  ;  destruc- 
tion des  rétrécissements  du  —  par 
l'électrolyse.  444  ;  amputation  du 
—,  448,   530;    conception   après 
l'amputation  du  — ,  480,  481. 
COLLINS  (de  Guilford),  2^. 
Ck)LLODiON,  130,  179,  180, 181,  615. 
Cologne.  Ëau  de  —,  168. 

COLOMBAT,  503. 

Compression  dans  les  kystes   de 

l'ovaire,  576. 
Conception  après  amputation  du 

col,  480,  481. 
CoNDOM,  153,  307. 
Constricteur  de   Maisonneuve, 

321,  323,  324,  357,  358,  484,  538. 
Corde  a  boyau,  513. 
costilhes,  219. 
Coton  (V.  Ouate). 
Courty,  53,  90,  98,  101,  130,  133, 

170,  177,  178,  204,  21:^  215,  219, 

234,  258,  307,  373,  449,  480,  503, 

504,  512,  513,  531,  559. 


CousoT,  385. 

Coyne,  187. 

Coxeter,  271,  275,  276. 

Crayons  médicamenteux.  Prépa- 
ration des  — ,  192  ;  abandon  des 
—  dans  la  cavité  utérine,  242, 
246. 

Crayon  d'alun,  192,  241  ;  —  d'azo- 
tate d'ar^'ent,  183,  191,  192,  193. 

195,  241,  242,  244,  320,  354,  376, 
385,  388,  391,  486,  490  ;  —  d'aio- 
tate  d'argent  mitigé,  193,  196, 
242;  —  d'iodoforme,  19, 191,  !92, 

196,  241,  245,  246;  —  de  sulfate 
de  zinc,  191,  192,  241,  245;  - 
de  tannin,  19,  191,  192,  195,  24,5, 
572; —  caustique  du  D'  Getchel, 
211  ;  porte-cravons  12,  14,  193. 

Crequy,  112,  336. 

Crochet  érigne,  420  ;  —  pour  re- 
lever l'anse  de  platine  du  spé- 
.  culum  porte-fil,  472;  —  à  énu- 
déation  des  tumeurs  fibreuses  de 
Sims,  553. 

Cruveilhier,  284. 

Curage  de  la  cavité  utérine,  485. 

Curette  de  Sims  &  iifie  malléable, 
485  ;  —  de  Simon,  485,  486  ;  —  de 
Russel  Simpson,  554,  555;  —  de 
Gaillard  Thomas,  556. 

Cusco,  5,  68,  80. 

Cutter,  271,  273. 

Cylindre  de  charbon  de  M.  Bona- 
fond,  210. 

Cystite,  202. 

CYSTO-CARClNOBfE,  623. 

Cystocèle  vaginale,  362,  378. 
Cysto-épithéliome,  623. 
Cysto-sarcome  de  l'ovaire,  623. 


Danyau,  334. 

Davis  (de  Wilkesbarre),  629. 

Da"wson,  504. 

Déchirure  du  périnée  (V.  Péi^i- 

née). 
Dehaut,  505. 

Delioux  de  Savignac,  139, 160. 
Delfsle  (H.),  173,  174,  175,  170, 

191. 
Delore  (de  Lyon),  255,  256. 
Delpech,  587. 
Demarquay,  156, 334,  543, 581, 592, 

640. 
Deneffe,  385. 
Denonvilliers,  73,  406. 
Depaul,  284. 


Déplacements  utérins  (V.  Dé- 
viations). 

DÉPRESSEUR  ds  Sims,  11,  12,79. 

Deroubaix,  384. 

Desault,  537. 

Desgranges  (de  Lyon),  384,  385, 
490,  491. 

Desormeaux,  89. 

Déviations,  514;  antéversion,  516; 
rétroversion,  517;  antéflesion,n22; 
rétroflexion,  .526;  latéroversion, 
527  ;  latéroflexion,  527  ;  prolapsus 
de  l'utérus,  487. 

DlEFFENBACH,  334,  491,  591. 

Dilatateur  utérin,  92;  —  plein, 
92;  —    d'Aussandon,  92:  —  & 


TABLE  ANALTTOIU: 


branches  divergent**,  93;  —  de 
l^menBDt-Deschpnaift,  93;  —  de 
Pajol,  93;  —  de  Pijol.  tnodilié, 
94;  —  i,  troU  lirani^bes  de  BuB<^h. 
modifié  par  Huïuier.  93.  95.  W  : 
—  A  quniiv  branches,  96;  —  ïa- 
piusl  de  Simsv  325,  327  ;  —  île 
Moleswonh,  5K. 
DiLATiTLDN  du  cnl.  92,  tas.  433, 
4S4,  4P6,  535.  543,  550;  -  de  l'u- 
rèthre,  300;  —  du  vagin  dans  le 
Taginitme,  3S5;  —  Coicie  de  l'a- 

DOUCHB  VAGINALE,   136,161. 

Douche  intra-ctôbisk  pour  pro- 
voqnpr  l'avortement,  IM. 


verre,  6iiti;  —  de  caoutchouc,  COd. 

Drainage  des   kj'stes  des  grundëR 

Uv-res,  319;—  dans  rbjjWrblomie, 

566:—  des  kystes  de  1  ovaire,  581: 

—  dans  rorariotomie,  606. 
Dubois  (A.),  366,  367. 
DuBOuéide  Pau).  384. 
UucLoa  (de  Toursj,  172. 
DufiÉB.  sis. 
DuMONTPALUBB,  Ï76. 2T7,  3T8. 

DtIKCAN,  5J8. 

Di;NiJLr.  591, 
DuPUT,  IH. 

Dupu-ïtubn.  373,  385,  4M,  481.  SW. 

Dy-^mènorrhëB.  —  mécanique,  S88, 

289,439;— névralgique.  159,161; 

—  raarabraneuM,   231;  —   ûva- 
rique,  631. 


„.---.  -do 
feuillet  de  noyei,  183  ■  —  hémo- 
«latique  de  ï'agUari.  619  ;  —  de 
roses,  183  ;  — ph  a  rédéni  que.  184  ; 
—  de  snnjau,  183;  eaux  miné- 
rale». 578  (V.  Em»,  Fougues, 
Selti). 

Ebsi-l,  (43, 

EcARTBUB  vaginal  de  Jobert,  397, 
406. 

Eclairage  vaginal.  18,  £9.  3Î. 

EcORCB  DE  cnitNE.  173.  176.  489. 

Ecoulements  vasinaux,  145. 

EcraSeur  de  Cra^aiqnac.  330, 
323.  324,  378,  466.  511;  —  de 
MBiwnneuTe.  538.  539,  510. 

EczâMA  de  la  vulre,  18*. 

EDHIIND9,  696. 

EGUiaBK,  139,  162. 

Erlund  (de  Slockolml.  286. 

EuBCTRICrré  (  V.  BUctrolyse  el 
Galtano-cttutere).  Courant»  cOQ- 
tinna  dans  l'aDiëSuion,  .'>25;  — 
dans  la  rélraHâTÏon,  5S6;  —  dans 
les  hémorrhagies  des  Hbrooie» 
utérin!,  571  ;  —  dana  les  kvntes 
de  rovairr,  576. 

Blkctholvse  dans  les  rétrécisae- 
nienii  de  l'uri^ihre,  361  ;—  du  cot, 
444i  —  pour  la  production  d'un 
™rin  arliflriel.  374. 

Elvthomochlion  de  Kilian,  276. 

Elttroplastie.  424. 

ELrmoRKBAPBiB,  491. 

EHISBIONB  SANOUtN'ES  LOCALES  . 
-1Î5. 


Emmet  (lie  New-York),  330,  345, 
346.  545. 

Emplâtre  de  Vrao,  177,  185. 

Emporte-pièce.  Pince —  de  Nélaton 
pour  lea  nbromesde  l'utérus,  547. 

Ems,  Eaux  il'Ems  pour  irrigalioni 
vacinales.  158,  159. 

Endométrite,  105,  !S4,  831,  !34, 
S40,  845,  m,  S51. 

Enooscofk  de  DosormeaiM,  89. 

Engorgement  de  l'utérus.  159- 

EfJCCLÉATEUB  de  Sim».  M2,  M3. 

Enuclëation  des  tumeurs  iotersU- 
tiellBs  de  l'utérus,  546  ;  —  spon- 
tanée des  tumeura  fibreuses  de 
l'utërus,  550;  —  artiâcietle  def 
tumeura  tibreuaesderulérua,  550. 

Epinole.   Propulseur  ou  chasse  — 


de   ( 


-de  T. 


!  de 


M.  Péan  pour 
Episiorrhaphis,  3S4,  498.  499. 
Epitbbuoma  du  COL,  201.  217. 
Eponge  PRËPAKâs.  6,  15,  16,  96, 

97,  98.  99,  3(i3,  432.  484. 505, 523. 

524,  sa"),  .543.   Porle-éponge,  15, 

16.  406,  607. 
Ergot  DB   SEIOLE,  543,  549,  550. 

.'170.  571 , 
Ergotinb  en  injecttonsintra-naren- 

chvmaieuKe  du  col.  252.  £53,  256, 

256.   Iniection   hïpoJermique   d 

—  55(1,  571, 
Erokion  t>v  COL.  Coltodion  ibtns  1* 

-,  IPO. 
El'STACBB  (de  Montpellier),  30!>. 
Everett.  571. 
Exci  siON    dea    léiiétations    de    la 

vulve.  320;  —  den  véirélalions  de 


n 


G-i8  TRAITÉ   El 
l'uréllire,  357; 
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EXTIBPA.T10N  des  IcTsles  des  (rnndM 


de  rmëruH 

,  polj[)eB  uléri 

534.  Extrait  db  belladone.  i77. 

Exploration' desor^ftnes^émtaui,    Extrait  THËBAïqii'B,  115,  430.514. 
1.  60;  —  de  l'abdoaeu.  34. 


Farine  de  orainb  db  lin,  173. 
Favkot.  519. 
Fauteuil  a  SPÉmmM.  20. 
FÉcosDATEOR  du  professBUT  Paiot, 

308. 
FAruLE  de  pomme»  de  terre,   173. 

177,183;  —  derii,  1P3. 
Fhrousson,  6,  78,  90,  591. 
Fkr  bouge,  aoî,  505.  212:  -  -dan' 

les  végétatioDE  de  l'urètbre.  358  ; 

—  dans  la  fistule  vésieu-caKinile, 

38S.    428;—  daoa    le    nrolniisii') 

iD^rin.  490. 
Fbssenmager.  508. 
Felilles  Dit  NOTER.  143.  4SH. 
Fistules  véaic«)-TaemaleB,  380;  — 

reclo-vaeinales,  427. 
FiLBoa,  107.200. 
Flburant,  36fi. 
Flexion  du  col  uUrin,  433. 
Fœtus.  Kystes  fœtaui.  637. 
Fibromes  dfl  ruiânis.  532;  —  in- 


Oaillabd  (de  Poitiers),  490. 

Oallabd.  27,  23,  42.  53,  57,  77, 
84,  90.  loi.  109.  134,  147.  170, 
195,  198,  221,  2K.  230,  ^2.  291, 
483,  549,  550.  572. 

O  al  LEZ,  593. 

Galvano-cadtèrr.  Pila  palvano- 
cBustique  de  MM.  Biloret  et  Mo- 
ra,  470:  —  du  D'  Chéron,  pour 
l'ampulalion  du  eo\  de  t'ulirus. 
478. 479  :  tigea  ealrano-csustiquei 
de  M.  Bjirne,  542; — dans  la  caut^ 


gin.  378  ;  —  dans  la  nslule  Téai- 
co-VBBinttle.  385,  388,  391;  — 
dans  la  tlalnle  ractO'Va^iaale,  428, 
ampatatiou  du  col  su  mayen  du 
—  ,  468;  —  daos  las  flhromes  de 
l'ul^ru»,  540. 

GanorËnr  de  la  ïuWe,  187. 

Oariel,  172.  269,  606,  508. 

Oastrotohie  dnna  la  rélroreriEon 


terstilisla.  &17  ;  —  et  accouch»- 
meut,  558;  —  sous-péritoséaui, 
fâS;  rMuclion  des  —  ntérial, 
5fl9;— de  l'ovaire.  574. 

FoLLlN,  156,  159,  384. 

FuKaomTËs  tiTÉRiNBs,  S31,  483. 

Fontaine.  224, 

FoBOiPRBSBBUR  i.  branches  pnraU 
léles  du  I^  Chérou.  322. 

FoRDos,  156. 

FûROET,  357. 

FOURMRR.  66,  67, 

FOWLRH,  28). 

Frickb  (de  Hambourel,  334,  491, 
499. 

Fucus  CEISPUS.  Cataplasme 
nal  de — ,  173;  porie-tapique  d* 
U.  Deli<le,  pour  les  ïairoduir*^ 
174,  175. 

FuLURUM.    Fixai!  an     des    si 
du»  U<  ftstules  Tésico-Ta^inale^ 
a  l'aide  du  — ,  413, 421. 


de  l'ulérui,  5!S  :  —  dan«  1m 
meurs  sou»-|>érito  orales,  U&. 

Qax,  IrriEraiions  vagiualea  itaieD! 
136,  149,    156:   Appareil    ft   OM 
cateuae  de  Tboma»  Warker.  lat 
irrieatioDs  d'eau  de  Seltt.  158.     ' 

OEDDiMdS  (de  Cliarleston).  324. 

Gellé.  183. 

Gbmbio,  70.  71,81. 

Getcoel,  su, 

GILL,  184, 

Gillette.  549. 59S.  594. 
GiLHORR  (de  Mobile),  âS9. 
Glande    vulvo-vaginalb  ,    3 

310. 
Glycérine,  167,  168, 170, 179.  IWf. 

230,  2.'»9. 
GLYCERINE  PHÉNI4VËB,  436.  455. 
GltcërolëS,   ÏS7.    177,   1S3.  S«IL 

Kl. 
GoDiN,  19,  192. 
GooDELL.  44. 107.482. 
OossEUN,  219.  430. 
OOSSET  (de  Loudrea),  383. 


TABLE   ANALYTIQUE. 


m,  2S4.  449,  451,  523.  Slt.  559. 
ORiIINB  be  lin.  Farine  de  —  ,  dans 

les  RBcliets  vBginaui.  173. 
Graphidohëthe    de   M.    Méoiére 

(d'Angers),  238. 
Gravidisub  et  opérations,  312. 

nBEENHALGB.   103,  2»8,  £89. 

Orëgoiab.  5S1. 

Okikfes  en  bateai'  da  M.  Amn- 

bile,  pour  la  fislule  véEico-vaL'i- 

nale,  3<t2,  393.  394. 
GR059,  505. 
Grossesse.  Calh^lt-rieroe  peadani 

la  —  ,  121  ;  cathétérisme  pendant 


la  —  eilra-nWrine,  )!1.  Ceint 
abdominale  du  [K  PinarJ  i 
la  — ,  K8.  259.  ÏOO.  —  et  opé 
tions,311. -et.       *  '      "  ^ 

em. 

Oitetieau   de   UusaY  (Noél), 
■  246,  248. 
GuÉNiOT,  262,  544. 

GUËRARD.  208. 

OuËRiN  (A.),    132,   184,   1S5,  1 

3T7. 
GuicHARD,  Kl,  224,  230,  I 

ffi3,  fô4. 
ouh-lauhbt,  786. 
Gusserow,  5{)1. 
GuïON,  224,549. 


HAHBi.BERa,  223. 

Bayvabd  (de  BoB(oa),  383. 

Heatb,  5K,  305. 

Hekar,  560.  630,  631. 

HÉMATOCÈLE,  637,  638.  640, 

HBMiNa,  491. 

muORRHAOIE  utérine  après  la 
Bcarification  du  col.  127,  \S8.  — 
après  l'opplicBlion  des  sa>ipuÈs, 
132  ;  —  après  l'amputation  du  coi, 
459;—  p08t-puerpi.'rale.  Î3i;_— 
des  Sbroioes  ulérias,  S'il. 

HEMOSTASE.  Piucei  b^mosintiigiies, 
599.  Eau  bémostatiqu»  de  Pa- 
fl]uri,619. 

Hekmann,  323. 

HBSRdDTT.  384,  455. 

HBBPSa.  DbIbïuIïp,  I&4. 

Hbrtbz  de  Cbeooin,  449. 

Hicxs,  5(6. 

HiGSINBON,  138. 

HlLDEBRANDT,  245,  511,  591. 

HiPPOCRATB,  lOP. 

HlTCHOCK,  283. 

HoDGE.n.  ?r!.  279,280. 

HUB  fJude),  (de  Rouen).  331.  ÏI5, 
569,635. 

HUGtiEB,  58,  108.  109.  110.  215, 
448.  449,  450,  461,  480,  481. 

HciLE.   d'amande 


n  li^liu 


a-uUrii 


.464. 


-  de 


EUUPHKT,  591. 

Hi;ntbr.  72. 

hotchinson,  591. 

Hydragoques  dans    les  kystes  de 


Val 


a,  576. 


Hydkotbérapie.  —  dans  le  Craite- 

ni^nl  des  fibromes  ulérias,  573. 
Hyhbn.  Imperforslion  de  V—  ,  370. 
HYPESTROPaijE   du    cliioria.    323; 
coi,  466,  481  ;  —  de  rnUnu. 


normale 


47B. 
IIystërie.    Ovbt. 


da-n»  r- 


,  631. 


HTSTËROUfn'RE.  ( 

malléable,  a,  116;  - 
tique  de  M.  Sireitey,  14,  16.  20, 
243,  2lt  ;  redressetnent  de  l'uténia 
a  l'aide  de  l' —  ,  293  ;  —  injecteiur 
de  M.  Cnmuseï  pour  porter  lea 
pommadeii  dans  la  cavité  utérine, 
24P.  250. 

Htstérométbie,  108. 

Hystérophorb  de  Roser,  271 ,  — 
Je  Bor^niel.  271  ;  —  de  Grand- 
collol,  271,  272;  —  de  Zwanck, 
27S;  —  de  Zwanck.  modifié  par 
Coieter,  275;  —  de  Scbilling, 
276. 

HtstéRotomb  de  Simpson,  434  ;  — 
de  ■«■liite.  437. 

HraTÉBOTOMiB,  434,  559,  560. 


iGNTPUNCTtfflE    du    . 
214;  —  avec  le  galvano-caulére, 
214;—  avec  le   thermo-taulère    Isci 
de  H.  Paquelin,  214. 


213, 1  Imperforation   de   riiymeo,  370; 


i 


n 


•ffiO  TR.UTÉ   ÉLÉStEVTAIRK    DB    CHIRtlROIE    OTMÉCOLOGIQrE. 


(V.  iTyirA-olamiV) 
dini  ]m  tiuneura  de  i  uwrus.  .un. 
—  rlans  tes  métrorrha=iei  des 
fibrome*.  5Î3. 
I.XJECTIOM  ilani  le  i;onduit  eicrdlenr 
de  U  iflande  vulvo-VHfriaaJs.  317: 
,   221  ;  —  inira- 


inlis-uléri  ne  de  («rcfalôrure  de 
fer>  dans  las  méirorrbi^ei  des 
oorfK  fltireni^lS:  — in'rs-paren- 
chTmaienie  Hn  &>!,  252  :  —  de 
Tapeurs  de  chloroforme' dam  le 
r«ctnin,  161:  —  Tii-iaalee,  l:)6: 
—  Tspnalei  d'acide  carbonique, 
15S,  dr  ebloroforme,  161.  d'eau 
de  Selli.  156,  d'ean  Irolde,  143, 
d'eau  chaDde.  143,  146,  37g:  — 
utriorente  dans  la  prolaptoa  de 
l-Qlénis,  4Sft;  —  narcollque  dans 
l'invenioa  marine,  504;  —  de 
coaltar  capuoiD^,  513,  514  :  — 
dans  le  la^nisme,  335,  3!d. 
iNsUPFLaTKUR  de  poodrea,  19I. 


lNTit«-DTÉKiNE  (MMiation)  (Vtip 

Uidieation). 
I.-ïVEKSIOS    t-TÉRIAB,    SOI.    IlUtm* 

menl  de  Siebo'd  pour  >b  rMn^ 

tion  He  r— ,  505.  rie  Hkks.  50S^ 

da  Barne*.   505,  de  Whi(«.  597) 

aropmnlion  do   TuUrua      — ' 

511. 
loDK.  Collodion  iodé,  180;  i   . 

îoili^  dna>  lea  kviici   de  l'abdiM 

m«ii.  5S3,  584. 
lODOFORXB.     Ci«TOn  ,    ._ 

Cru  von '■'i"J«lion  intra-nténoedr 

—  23n.  ÏII,  245,  8W. 
lOIMJ  -  TA^MiqUB.     iDJe^tioD 

uWrine  de  liqueur —  .  S34, 
lODL'KK  DK  poTiSstrii,  50, 108.  ITT,' 

191. 


(onneuT«.    150,     151  , 


JauivaT,  S»,  SEO.  i     SK. 

JsvBTT,  301.  JDS<)tnAME.  iQjectiont  yaginalM  dr 

JoB>RT{<ie  I^mballe).  87.  ÎOe,  S15,       •li^ctiou  de  feuille»  de— ,1*5. 

378.  3R1.  383,  396,  4!4,  449,  450.       14a. 


K 


KemtEB.  449.  404. 
KBn-B.  591.611. 
KiHBALL,  560,  591. 
KirviSR.  108,  1&4,  SSS.  591. 
KŒBKKL6.   198.  201.  522.  526.  5E9. 
559,  57K,  580,  590.  59S,  594.  tm. 

006, 610, 611, 617.  aaa. 

KOUVKLBISIS.  4K. 

KnAfflowsM     (de     Siiot-Pérers- 

boiiTF).  seo.  sw. 


LiBBÉ  (LAjn).  45i.  468.  482. 
LdiiiNARiA.  6.  15,  16.  17.99.  100, 

IM,  lOâ,  303.  4S4,  523,  524,  620. 

Porte  -  ,  15. 
LALIKM4NW,  242.  3^,  385. 
l^LMCER.  450. 

WHBLnvr.IT»,  4Ï7, 


KiTCHEMMEisTEa,  435.  412. 

KtiCBlfll  jde  Dannsiadt).  408. 

KtSTES  dermoldai.  5T5.   WI 
dei  grandes   jérres.    319;  -~ 

'■ '"'  "  lumears  iibro-k}** 

CAiWreiu 


ue»,     575;   - 
,   567: 


-  r<ei»ui,  637  ;  —  dn 


lARntBR  (O.).  SI3. 
Latéuoi^BXIkn,  527. 
LatIroversiox,  5XÏ. 
LAliDAMT».   177.   —  en   injwiid 

Lnira-parenchirmateiua    dan* 

col,  252. 
Laudb,  560- 
Udgbk.  885,  «MX 
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Lj^CMOKIER  (de  Rouen),  {>91. 

LdUBENT  (de  Rouen),  481- 

Laubbnt-Collot,  3n. 

Lavehbnt  bu  chlural  dans  le  yagi- 
nJHiiie,  325.  326;  —  au  broniurfl 
de  potaBBium  dans  le  vaginisme, 


Leliëvre,  173. 
leuenant-dbdckbnais,  93. 
Le  Rot  (d'Eliolles),  424. 
LfiTHAUTË  des  fiiiules  T^iao-vagi- 

Leucorrhée.  Injeptions  inginale 
dans  la  — ,  145  ;  injeclion  du  D 
Buvs  dans  la  — ,  US  ;  li^pique  dr 
M.'Tr.  lai  dam  la  —  ,  167. 168. 

LEVRES  (Grandes),  31P,321. 

Levbet,  53(5. 

LtEBMAN,  ïïl,  230,  Z40, 245. 

Ligament  large.  Abcès  des  — 


Maisonseutb,  150,  ISI,  t:j5,  321. 
323,  324.  334,  d51,  35S,  4M,  iS6. 
539,  548,  550,  592,  639,  MO. 

Hahhbl  (de  Dreida),  548,  ^0. 
Harjolin,  48â. 
Mabtin.  356,  543, 556. 
HA.BT1HKAU,  141,169. 
Hassaoe,  506. 
Uatek,  195. 

litXHS  DE  CHABPIB  dans  le  Taginis- 
me,  17S. 

UÉDiaiTlON   IN'TBl-DTËBn.'E,    220. 

Meigb,  183.  Zlô,  Sm. 
MÉSIÈRB  (d'Angers),  238. 
MÊNOBRHAGlE.  Injeclioa  i 


l.IOATEUR  SEnRE-xœnD  de  Cintrât, 

5S5,  604. 
Ligature  dans  les  vég^tationi  di 

l'iirètbre.  357;  —de  lutiirus  iu- 

versé.  511.513. 
LiarRAHC,  M,  365,  448,   449,  450, 

543,548. 
Lit  ft  oTariotomie  de  M.  Pëan.SSS; 

—  ft  spéculum.  27.28. 
Lithotohe  de  Demnrqua7,581,  640. 
Lithotbitib,  305,  361. 
Lonoltet,  300. 


■ut^ 


Menstruation.  Cathélerisme  pen- 
dant la  — .  118;  injeclion  de 
Tapeurs  de  chlorororiae  dans  lu 
—  douloureuse.  161;  -  el  cau- 
térisatiou,  205,  218;  —  et  injec- 
tion mira-utérine,  233  ;  —  e(  opé- 
rations, 311  ;  -  anrds  l'orarioto- 
mie,  631. 

Mensuration  du  col  de  l'utéru". 
122:  cerTiroèlre  i!o  IK  Ch*ron 
pour  la  — ,  122. 123  ;  pince  a  — , 

Mercure.  Biclilornro  de  —  ,  197; 
biioduce  de  —  ,  1%;  nitrate  acide 
de  _.  197,201. 


Louis,  366. 


Ltcopodb.  Magma  médlcamenteai 
avec  !e  laudanum,  destiné  ft  ftra 
appliqué  tur  le  col,  179  ;  —  dans 
les  pan^ementsTulvaires,  183. 

Lyjian,  lOÛ. 


MÉTHTLÈNE   (Bichlornre  de).  597, 

MÉTRITE      CHRONIQUE.      Nouet     A» 

a  riodure  Ae  poUssiam, 
dans  la  —,  20,  168;  injeciioa 
cbauds  dam  la  —  ,  146  ;  iniection 
astringente  dans  la  —  ,  147  ;  dou- 
che vaginale  dans  la  — ,  163  ; 
pessaire  médicainenieui  dans  la 
— ,  179:  crayon  de  tannin  dans 
la  — ,  195  ;  cautérisation  du  col 
dans  la  —  ,  214  ;  injection  intra- 

tarenchymateujie  d'ergotina  dana 
L    -  ,fâÔ. 

MâTRiTE  INTERNE.  Cath^t4risma 
dans  la  —,  120;  saignée  locale 
dans  la  —  ,1^3;  injeclion  intra- 
iilérinedansla-,231. 

MËTKoRRBAOïE.  EpoDgs  prépara 
dnnnla-,  106;  injection  d'eau 
chaude  dans  la  —,  144;  injection 
irchlnture  de  Ter  dans  la  — , 
>n  d'eau  froide  dans 
-  .  -  ,  irrigation  vaginale 
dans  la — ,  155;  tamponnement 
vaginal  dans  la—  ,  170. 

Mettaueb  |de  Virginie^,  383. 

Metzer  (de  Prague),  383. 

-     -.98.99. 


\i-F^ft 


iUhU 


I.  m. 


ïln.LOT.  505. 

MrrcHEi.L,  18" 
Mo#oN.  15â. 


I 
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MOLBSWOBTB,  i3b 

HOMM>,  15ti. 

MoRCEI.i-BMK\T  des  BbromM  uU- 

rint.  545,  562. 
HOBBLLE.    Injerlion  vagioBle    rie 

déooiiioode  leuilles  a«  —,  145, 


Horb-Maddsn,  144. 


CHlRVRriIR   OïNECOLOeiQUE. 

MoupHlNE  en  ÎDJecli'lnR  inlra-pareo- 

chïmatcDMi  da  col,  353. 
Moutard-Martin,  571. 
MUQUBIJBB.   RéiFéneralion  de  la  — 

aprèa  la  cauUTJsatîon  du  ra\  str 

le  Ter  rougE,  204. 
MtINfiÉ,  Iffi. 
MusBl'S.  40],  45S.     163,  467,  SM. 

53ÉI.  563. 


N 


N,BOBi.â  (de  Wurtemberg).  3S2. 
NÉI.ATON.  S0&.  211,  3ï4,   486,  530. 

57ï,573,59î,  601. 
NftVRALon:  UTâBiNB.   Vapeim  da 

chloroforme. en  uTigalianB  vapi- 
nalei  dana  la  — ,  161. 
Nkwhakn.360,  361. 

NiTHATB    D*ARGENT     (V.     AlOtall 

iTargtnt). 
Nitrate  AriDB  db  mebcdre.  Cau- 
tdiUation  du  col  avec  le  —,  201. 


NoBOfiER.ra,  58,  304.  481,  503. 
NOSAT,  !48,  486. 
NoL-ET  da  ouau  (V.  Ouau). 
Noyer.  Décoclion  de  rouilles  de  — 

147. 1S3.  489. 
NuaasAUM  (de  Muaich).  SIS. 


—  du   rngiD  dans  le*  fistules 
ti«>-VBfpnaleg,  iSb;   —  cong-éni- 
taleou  traumatiqiie  diicot,  431. 

Onguent  napolitain,  1T7. 

Onmus.  Expériencei  pour  démon- 
trer l'innoruilé  du  galvano-csu  • 
Une.  455,  456. 

Opérations  et  meattruntiaa,  311  ; 

—  et  sroisecH,  341;  —  el  puer- 
péraliié,  311. 

ÛPltm   uour  provoquer  la  coQBlipi- 

tioo,  543,  «0. 
Croanes    oSrJiTAUX.    EiploratioD 


des. 


,  1- 


Ostanobr,  449. 

OUATB.  Nouel  de  — .  80,  167.  168, 
I9t ,  378  :  lampoD  de  —,  £0.  16S, 
166,167.  168.  f69, 170,  289. 

Ovaire.  Toui^her  de«  —,  51  :  Can- 
cer de  1'  — ,574;  Fibromes  de  r—, 
574:  Cï Bio-carcinome.  cj«lo-*/)i- 
théliome,  sarcome,  cyslo-sarcome 
des  — ,  623  ;  Kystea  ei  tnmeun 
fihro-cystiquea  dos  — ,  574,  5751 
Ovarlotomie,  560-.  Ovariolomien^ 
finale,  6S3:  Ovariotoraie  normal*) 
574.   630^  O'arioUnnJâ  «t  pru- 


,  SU.  I 


Paobt  (de  I.eiceel«r),  3âS. 

Paguari.  619. 

Pajot,   77,   84.   93,  130,  170,  «86, 

262,307. 
Palmbr,  94. 

Palpation  de  l'abdoraen,  36. 
Panas.  582. 
Pansements  uWrini  et 


Pare  (.\nibroiBe).  449. 

PARROT,   187. 

Pate  arsenicale.   135:  —  de  Can- 

quoia.  197.  200  529.  530;  —   da 

Vienne,  18S.  197.  SOd. 
Pavot.  Injection  i-afinala  de  di 

tion  de  —  145. 
Pkax.  536.  538,  559,  563.  6M.  598; 

594,  Wa,  au.  609, 617. 
PeASi.&&,  4.%.  439,  591,  631. 
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Pelote  périnêalb,  274,  275. 276. 

PÉNiL  OU  MONT  as  VÉSUS,  3i4. 

Perchlorurb  de  pgr,  m,  189  ;  in- 
jBctïoin  de  —  dans  les  métrorrliu- 
Ries.  147  ;  collodion  au  —  181  :  — 
dan  t  le  chancre  delà  valve.  <K>: 

—  dans  les  uWralïons  du  col,  194: 
injeclioo  iD(ra-pBreneliTmat«uae 
de  — daaslecol,202,  Zâ!:iajec- 
Ijoo  iotra-ntérina  de  —  230,  83Î, 
234,  572;  —  eobadigeonDai^  îd- 
tra-ulëriii,239,  240;  inieclioude 

—  dans  le  conduit  de  la  glande 
ïulvtf-ïapinale,  318;  —  Jan»  lin- 
veraionutérine,  503;  —  daoBl'am- 
puCaliondu  col.  4^. 

Pbrcvbbion  de  l'abrlomen,  35. 
PÉRINÉB,  316;  rupture  du—,  333. 
FÉHiNÉDRRiupBtE,  32S,  337,  339, 


344. 


PÉHl-UTÉRLS.  TumeuM  p^ri-uléri- 
nes,  634. 

Permanganate  de  potasse.  In- 
jection TB|;ina1eHe — ,148;  douche 
ï««in8lerte  -,2»0. 

PXRSULFATS  DE  FER  dans  I  IlVHtc'ro- 
tomie.  437,  443. 

Pertusio,  275. 

Febsaibss,  2S4;  —  souliene,    265, 

266;  —  en  bondon  ou  de  Velpeau, 
266;—  élythrolde  de  Jules  Clo- 
quet,  267;  —  en  pimblelle  circu- 
laire, 867  ;  —  en  gimblelle  ellipli- 
qu8,  267:- en  S  de  chiffre,  «37; 

onelt«.267;  — circula'ipe.  268;  — 
□ont  l'une  des  eKlrémil^  eat  plus 

nMU,'"2l^T— "oar'ieJ.  172,"^", 
489.  50e;  508;  —  redresseur  de 
N«lBlon.  289,  276  ;  —  ft  air  de 
Bounenunl,  270,  271  ;  —  de  Coie- 
ter,  271  ;  —  <le  Scaniooi,  271 ,  — 
hyaWropbore  Je  Roser,  271  ;  — 
redresseur  ila  Boriinïet,  271  ;  — 
hïBlérophore  de  Bofgniel.  271  ;  - 
de  Cuner,  271; —  de  Cutter,  mo- 
dift4  par  Gaillard-Thomas,  271, 
273;  —  hïsléropbore  de  Orand- 
coUot,  271,  272;  —  pelole  pi^ri- 
néale,  274, 275, 276;  —  dilatateurs, 
274;  —  Adilalatian  conlinue  du 
PertuBÎo,  275  ;  —  hystérophore  de 
Zwanck,  275  ;  —  hTstérophore  de 
Schilling.  276  ;  —  éljlroniochlion 
de  Kilian.  276;  —  «laitiq'ie  Je 
Meips.  276:  —  de  Damon-pallîer, 
276,  277,  278, 378 ;  —  leiiera,  277; 


—  de  Mei?a,  276,  277  ;  —  de  Boil- 
re,  17.  !77,  279.  280;  —  de 
Smjth,  17,  18,  277,  aeo;  —de 
Gaillard-Thomas,  ÏTI;  — en  ber- 
ceau  de  Oraily-Mewiit,  277,  279  ; 
a.nneau  —  de  Dumonl  pal  lier,  avec 
8iipporl,278;—  deFowler,  280; 

—  de  Grally-Hewilt  pour  l'anté- 
veraion.  281,  282;  -  de  Oaîllard- 
7'homas,  pour  l'anlëversion,  281, 
ZS3;  —  de  Hiiehocli.  283;  -  intni- 
ul^rin.  283;  —  de  Simpson.  285; 

—  d'Eklund,  286:  —  redresseur 
>teValleii,2H6,  287:  -deOreen- 
haigh,  288,289;—  de  Oaillard- 
Thomai  pour  maintenir  le  col 
bâant  A  la  suite  de  l'inciEion,  437; 

—  mêdicaraenieai,  178,  2fô;  — 
tampon  dans  le  prolapsus  lagi- 
nal  et  ulérin,  169. 

PBTBB,  146. 

Pile  bu  bisulfate  de  mercure  de 
M.  Trouvé,  446:  —  colvaoo- 
CBuslique  de  MM.  BiloretetMora, 
470. 

Pinard,  40,  258,  259.  260.  263- 

PISCB   A   panfemenl   utérin.  6,  7  ; 

—  à  branches  dicereeniea  pour 
l'amputation  du  col,  472 1  —  Aar- 
(ieulaliOB  variable  pour  l'ampu- 
tation du  col.  476,  477;  —  de 
MuKUX,  401  ;  —  ëljtrocatuti-^ 
que  de  Ji.  DfBgranges  {de  l.yon), 
490  ;  —emporte- pièce  de  Nélaton. 
M7  ;  —  bëmoataliques,  599  ;  — 
t,  arrdt  et  A  pointes  de  N^tatoo 
pour  l'ovarioiomie,  601  ;  —  à  ar- 
r*t  et  a  poiolei  de  Péa-.  pour  l'o- 
variotomie,  601;  —  licteur  de 
Cintrai,  602,  003;  —  a  eriffe»  et  a 
a.rrêt  de  Kcuberlé  pour  l'oïarioto- 
mie.  603:  —  é.  forci  pressure,  &99, 
603  ;  —  porte-aiguille.  403,  409  ; 

—  porl^-chalne  de    M.   Mathieu 

Kur  les  polypes  de  l'uUrua,  538. 
1  ;  —  pour  attirer  le  col  de 
l'ut<^rui en  bas,  59;  —  de  M .  Til- 
1b-jï  pourlaflsluTerec'o-vBginalB, 
4Î9;  -  de  Wilde,  357,  m.  484. 

PiNCBAD  de  charpie,  de  ouaie,  11, 
19<.<,  197;  —  intra-utérin,  235. 

Placenta.  Dilatation  du  col  pour 
extraire  le  —.105. 

pLAquES  MUqUEUSEB  vulvairas.l^. 

Platk-i'orme,  26,  27. 

Plekor.  197. 

Plomb.  Tube*  de  —  pour  mainte- 
air  les  fila  a  lifralure,  394,  395; 
plaque  de  —  de  Boieman   pour 
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irraÎDs  d«—  pour  flier  les  sulurea, 

421,422. 
Poi-UIXON.  59S. 
Pou-ocR,  3S6. 
Pdltpks   ul^rim,    493,   533.    5,tl: 

—  à  «ppwilionB  inlermillenle», 
543;— du  TaiiD,  3TI. 

PotYpcrrWBK  de  Siws,  5K  ;  —   de 

P<«n.  536. 
PoMHADi,  ITJ  ;  porte—  vaginal  (V. 

•m>if*prto-lopi7u«deM.H.Delig- 

le,n4, 1"5,  ITO)  ;  -  rf»n»  la  mAli- 

eniioa  întn-uWrtD*,  S49  :  porte  — 

otérin,  H9.851:  hysl^ruto^tn-  in- 

jacienr  da  U.  Camuast  |<<>ur  yoi- 

lar  Im  -dam  l'uMnia,  24<t,  Î&O: 

~  à  la  belladone,  177  ;  —  au  ca- 

lomel,  171  :  —  a  t'iodarornie,  17$, 

251;- 

177;- 

&■ 

PDXKS  DK  TCIIRK,  173,  ITI,  183. 
PiuiPS  A  jat  oodUbu  pour  douche 

ta^nalô,  IGS. 
Poscnos  <la  l'Hun»,  371.  431:  — 

da»  knlea  de  l'ovain,  57G,  &77: 

—  aive  inJMtioD  Jodéa  det  k;>t«s 
de  l'o»air*.  583  ;  —  des  kntes  de 
l-oTai.»  ftiani  l'o»ariolo»ii8.  5M: 

—  d«i  lumaun  DJri-aMrines, 
«S,WO.  . 

I>DKn.^GtTlLLB,    Pion;    —,   403, 

409. 
PDKTB-CACSTiqCK.  II^slen>m«lr«^ 

de   M.  Sireder.   14.   16,  Su,  Ï4Ï. 

Ï43,  244  ;  —  de  M.  Lcblond,  243; 

—  de  Lallemand.  243,  244. 
PoRTS-citiiLMI .  PinM  —  de  M.  Ua- 

U>i«D,  &3S.  Ml. 
PORTG-CR11TO.S.  13,  14. 
Poktk-Hposob,   15.  16,  EV,    100, 

40fi.  (W7  ;  —  de  Baraes.  15,  17. 
PoRR-rii..  SpéculDia  -,  47D,  471. 
Po«TK-LA.MIN*K]*,  15.  17. 

PoRTs-.NrnuTS.  13, 14,  so. 
PORT»-WSCK*V,  II.  18. 13,  14. 
PORTB-POMMAOB,  13, 14.  24».  251  : 

hjrsUnMuilra-inJMtour  d«  M,  Ca- 

muMl,  219,250. 


PoRTE-poDDRK  intn-utêrin  de  M. 

No«l  Queneau  d»  Huaaj.  248. 
PûRTB-TOPiquB  vaginal  de  M.  H. 

Delisie,  173,  174, 175, 176. 191. 

PORTBB,  58. 

Potasse  caostiiïub,  197. 

POUDRB  d'alun.  176,  190.  249, 
489:  —  d'araidon.na.  176:  — de 
bismuth,  19.  176;  —  decalomel. 
185,  249:  —  d'dcorces  de  ehine, 
176  ;  —  d'iodorormi!,  177. 183, 186, 
m,  190, 194.  249;  —  d'iwiurede 
poUaiium,   190,191.   196  ;  —  •!« 

ÎuiDqgioa,  176;  —  de  ralashia, 
76;  —  de  sanir-drai-on,  249  ;  — 
de  lale,  177  :  —  de  tinnin,  19, 41, 
176,  1T7,  1»3,  190,  191,  378.  489, 
503;  Iiuufflateur  d«s  —  ,  191; 
poDdres  dans  ]■  médicatïoD  iutia. 
utériue,  £4:1  ;  porle  —  intr&-ulê- 
rin.  24S;  îDatrumeot  de  Woodliorj 
pour  porter  Us  —  dans  l'qiérus, 
Ï49. 

PuDGUSS.Etiude  —  pour  irrigatioci 
vaginales,  159. 

Pom,  548.  549,  550,  559, 567,  588. 

Prxvaï,  230,  252,  253 , 

Pression  élastique.  Rédaction  d> 
rinvertion  uUrine  par  la  — .  505. 

Proi.af«U3  ok  L'oTÈKis,  497;  pe- 
lote périoéale  pour  la  r^uction 
du—,  273,  274;  ceinture»  p«»- 
Baires  pour  le  —,  4S8,  489:  lam- 
poo  de  ouata  au  taanin  dans  le 
—,  ltX>.  489;  injectioiu  astrîn- 
^euleiidansle — ,  4^;  caalérin- 
lion  du  vHpin  dans  le  —,  4^; 
Elranii;temeit(  de  la  muqueuse 
vaeinale  ponr  remédier  au  — , 
490;   élïlTjrrbaphio  dans  le 


491  ;  cloisoiiuemeal  du  fairiû 
pour  renlMier  au  —,  495;  épiâi- 
orrbaphie  dans  le  — ,  324, 49S. 

Prolapsi-3  du  vaoim.  20;  tampon 
deouai«autaiinindaii9le  —.169; 
Pessaire  de  Du  mon  (pallier  poni 
rem(<dier  au  — .  27S.  ï39. 

Propulsbub  ou  cbasi^-épiiifle  da 
Cintrât,  608. 

l'BDBiT  de  ta  vulve,  183. 

PiECH  (Je  Nîmes),  3T3,  387. 

Pt;-ERPËRAi,iTË  et  opérations,  311. 


d«ng  la  leuoorrliie  et  la  la^aile. 


(UUB&UD,  582. 

Ratanhu.  Sachet  cununant  du  — , 

1Î8;  poudre  de  —  dansU  vaginite, 

la  leucorrhée  et  le  vagiuiame,  IIS, 

325. 
RiCAMim,  61,  449, 450.  485,  583. 
RscTOCËLE  Taj^iiale.  31^,  379. 
Rectum.   Vapeur  de   chloroforme 

dans   lu  — ,   ISl  ;    lupjHDekioires 

dans  le  —,  179. 
Rbdbessement  de  l'utërua,  2S3. 
RsDRBSSEUR   irrÉRiN  de  Nélalon, 

269,  271  ;  —  de  Borgnlet.  271  ;  — 

de  Simpson,  £97. 
ït^Ur.TioN  de  rin^-enioD  ulérine, 

5'j2,  504  ;  —  des  tumeurB  fibreuiisa 

de  Tui^rus,  570. 

RËFLECTBUR  VAGINAL,  31,  32,  33. 

RïajiNËRATiOH  de  lamuqueuae  iit^ 
rine  après  eA  cautérisation  au  fer 
rou^.  204. 

RÈGLES.  Injection  de  vapeurs  de 
chloroforme  dans  les  —  doulou- 
reuses, 161  ;  rétention  des  —,  ^0. 
371,  «l. 

ItEUQliET,  58,  300,  363,  363. 

RÉTENTION  dea rèyles,  370, 371,431 . 


Eaq  de  baudrucbe 

l'éponge  préparé  . 
Sachbts  Tiu-ioBui,  7,   172  i 

duction  des  —  au  moyen  du  porle- 

lopiaue,  175.  176. 
Saioxbk  du  col,  125  :  —  du  col,  au 

mojen  de   la  scBrification,  125  ; 

—  dn  col,  an  moyen  des  aangaues, 

129. 
Saint-Vbi,,  &43. 
Salk  [d'Alierden},  247. 
Sano-dragon  en  poudre  dans  lu 

médication  intm-ult^rine,  249. 
Sangsue  ariifleielle,  1?T.  128, 129; 

introductiou  des  —  dans   le  col, 

133. 
Sabcohb  de  l'ovaire,  623. 
SCANiONi,  52.  54,  195,  212,  Î71, 324, 

334,  481,  491. 
ScABiFic.vTEUR  pour  le  col 

13,  126  ;  —  de  Roulh.  126. 
Scarification  du  col,  13,  125, 
ScHRŒnER.  £29,  244. 

SEDH-LOT.  451. 
SEGA' 


Robert,  486. 

RoDisR,  195. 

RouAiN  (Gérardiu)  (de  Uelt),  491. 

RooNHUTSSEN  (d'Amsterdam),  382. 

RosKR,  271. 

Roura,  126. 

RouK,  324,  334,  383.491. 

Rupture  du  périn«e  (V.  Pirin^). 


18,63. 


iivelopper 


Siphon  d'eau  de  —  pour  ir- 

ri)(aiiuu«  ïaKioales,  158. 
SERiNOtJB   A  inieciions  intra-ul^ 

rioe».  224,  !S5;  —  d'HiiririnMii, 
13B.  222;  —  de  Pravsi   252,  253. 

3l)fl  ;  —  priapique  de  Ricord,  131, 

13S;  —  pour  la  caulérisaiion  de 

l'urtthre,  %6. 
SERBES-rniES  &  poiat«s  de  O^nj, 

33G; —  dans  la  cjBtocèle  \ag>- 

nate,  379  :  —   dan»  le  prolapsus 

Taainal,  SSO; —  dans  le  nrolaMUs 

utérin,  401. 
Serre-sœud  de  Levrel,  36;  —  de 

Desaull,  537  ;  Canule  avec  —  de 

PéBii.  538. 


SiEBOLD,  505. 

Simon  (OusUv),  56,  58,  300,  308, 
304,    305,    324,    380,    400,    415, 
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SIMPSON,  9S.  108, 156.  178,  2$4,  28S, 
an.  3?8. 434.  450.  KS. 

Biufoon  (  RuiMt)  (d'Edimbourg  ), 
H5.5*»,560.  K4,  KS. 

Sms,  6.  P,  10,  11.  U.  71,  7<.l.  111, 
308.  3».  3M,  327, 383,  388,  tOf. 
419,  420,  435,  443.  450.  455.  459. 
480.  49e,  504,  M5,  535,  &18,  550, 
552,  SS3,  cas,  dK>,  630. 

SlPHOU  d'can  de  Selu  pour  irrî^B- 
tion«  TBginalrs,  150. 

SotKDKT.  II.  16.  133,  1C7,  186.  109. 
213. 

Skoldberg  (d«  Stockolm),  SM. 

SwTH  (J.)  1.,  IS,  70,  277.  280,  591. 

Smith  (Nathan),  591. 

Smith  (T^Ist',  5(»,  506. 

SoiB.  Fil  de -.420. 

So.VDB  de  M.  A.  Uartia,  |")ur  la 
ca-ilériution  de  lurithre,  355. 
3X;  —  érigae  de  Lelleimuidjiour 
la  HBlnl«  v^sim-T^nale.  382;  — 
&decDeuredeSims.4l4.415;—  fl 
demeure  dans  le*  kyttai  de  1*0- 
vahe,  5S1  ;  —  à  demeure  dan.* 
l'avariotomie.  616  ;  —  ft  double 
courant  pour  injection  inlra-  uté- 
rine. £26,  230 1  —  utérine  a  tipe 
msllteble,  8, 116.'i  courbure  flxe. 
109.  àe  Valleii,  109.  110,  de  Hu- 
Buier,  109, 110,  de  Simpson.  110. 
—  t  courbure  lariable.  111,  de 
SimiLllI.deSimiDiodiBéB.lll:— 
fleilble,  m  :  —  eu  baleine  ,  112, 
117:— de  Crèqur,  112.  113;- 
vMcale,  12. 
SoUPAHT.  38S- 
SOUS-AIOTATK.  (V.  âMM-nitIMK). 

SoufrouTANfta.  Iiûection  —  (V.  In- 
jeetiom  hypedermtqtut. 

Sous-NITKATK  de  bismuth,  19, 176, 
183. 

SPALLANZAîq,  305. 

Sparadrap  Canqudin,  503. 

SpKculum  vaoisal  d'Amabile.  3(9, 
390;  —  de  Bouverol.  5, 70,  80,  81 , 
115,  ISi.iSS,  3S6;— de  Boieman. 
73.  74,  3S6,  416  ;  —  de  Cusco,  5, 
65,  69, 80,  81.  ffi.  386;  —  de  De- 
nonvilliera,  73.  406;  —  de  Fer- 
(■ua.<on.  3.  6,  62.  63.  78.  00  :  ~  de 
Oaillard-Tbomas.  73  ;  —  de  Gara- 
riî,  70,  81  ;  —  de  Hunier,  72  :  — 
de  Récamïer  ou  itnfculiim  plein, 
5,6,61.62;  de  s'ms.  5,  71.  81, 
340.  406,  459.  628;  —  JeSmiMi, 
70,  SI:  —de  WeiBs,  6!';  -  &  baio. 


140, 141:  —  A  dùubl»  courant  pour 

la  canttriMtion  du  col,  210,211,- 

en  boi>,  5,  S12;  —  en  iToirs.  5, 

812;  —  cylindrique  li  valiea.  63. 

64;  bivalve  de  Fticord.  4,  61,  6^ 

66.79.  118.  lia.  227,  326;-  iri- 

valie,  63,  64;  —  quadrïiaWe,  67, 

68,  326;  —  A  jnîltea  de  Poufai*r, 

B6,  67;  —   porie-fil  de  Lïbkrod. 

470, 471;  cboii  d'un  fauteuil  k  -. 

20;  examen  an  —,  60, 75.  81, 81; 

introduction  du  — ,  74,  75. 

Spéculum   dkéTHBai.     en     ivoire 

la  raulfriaation  de  l'urïttire, 

—  de  Simon,  302, 304. 

Spéculum  istra-utérin,  i. . . 

de  Jobert.  K7:  —  de  Mathieu,! 

88  ,-  —  de  Brîiaea.  87,  8f 

copsde  Delormani,  S9. 

Spernb.  Examen  du  — ,  3 

SPi«CEt.REfto,  229,  244,  449,  i 

458.591. 
Startik,  411. 

Statistique  de  l'ovorioiomie,  S . . 
Stérilité.  Kaux  d'Enu  dans  t>-^ 
159,  |>e*«aire  intra-Diérin  ii 
Greenbaliib,  pour  remédier  k  la 
— .  288;  rteoudaCion  artificielle. 
305;  incirioQ  du  col  dont  la—, 
433:  ammilalioQ  du  col  dans  la 
—.480. 
StÉthoscopI!,  16i —  employé  pour 


rMuciioi 
505. 


Stilllno,  591. 

Stolti,  324.  491. 

Sublimé  contre  le  chancre  Tulra 


,       _ucol, 

252. 
Sulfate  de  mobphi!<k  contre  le 

prurit  de  la  rulve,  183. 
Sulfate  de   21  no  en   lotions  rul- 

Crauon):  —  en  inieelion  dana  h 
canduil  de  la  glande  vulvo-vagi- 
nale,  318. 

Sulfure  db  carrons  dans  les  ma- 
Udies  de  la  luNe,  186. 

SuppitsiToisE  au  chloral  dans  le 
TBginisne.  325,  326;—  au  bro- 
mure de  puta»ium  daot  le  vaci- 
nitme,  3&.  326. 

Sl'reau.  Eau  de  —  en  lotions  ti 


103. 


ll.K  ANALYTIQUE. 


Talc  dans  Is  laeiniu  et  dans  1 

ïHlTiie.'  117. 
Tulle,  363;  —  veslibulaiw,  364;- 
TéxicO'Va^nnle.  3^; —  ur^thral^, 
366;  — 9u"s-iiuliienne,  367. 
Tampon  d»  ouate,  20,  165,  W 
en  queue  de  cerf-roUni.  166,  167, 
5£1;— sec  dam  tes  déviation', 
166,  167,  169:  —  dans  le  redu-s- 
«menl  da  l'utérus.  293.  296.  SS^; 
—  après  la  rëductioQ  de  l'ani<^ 
ïenion,  517;  —  aprfs  la  réduc- 
tion de  la  rétroversion,  521;  — 
après  l'opéralion  de  la  fislule  vé- 
îiço-ïBifinalf.  389,  399;  —  hu- 
mide, 167  ft  «uïv.;  —  saupoudra. 
170;  —  a  Tiodure  de  potaa-ium 
daos  la  mëtrite,  168;  -  au  tannin 
dana  le  proleiiau*  du  vag-in,  1(^, 
37!';  —  dans  le  prolapsus  de  l'ii- 
léi-ua,  169,  4?9;  —  pesMiire,  169, 
378,  4SB;  -  de  coion  fprrique  de 
Sims,  554;  —  enduits  d'un  corps 
gras,  171;—  émollieiit  au  fucun 
eriamis,  172.  173;  porie-lnmpon 
de  Ttarars,  175;  porte-'.onique 
de  M.  H.  Delisle,  175,  175. 

Tamponnement  du  vagin,  127, 128, 
166.  170,  171. 

Tannin  dans  la  vaîinite,  107, 
169;  —  ea  applications  sur  le  col, 
190;  —  donsle  prolapnua  vag-inal 
et  utérin,  169.  37S,  4SS;  —  dans 
teB  mélrorrhapieB.  170;  —  en  ap- 
plicaiions  in  Ira -utérines,  £40j  — 
en  solution,  179  ;  elycérolé  de  — , 
168;  —en  injections  vaginales. 
147  :  —  en  injection»  intrn-ul^- 
nnes.  234;  crayon  de  -.  19.  191, 
B45,  246;  préparation  des  crayons 
de— ,192. 

Tarnisk,  167. 

Tbale,  504. 

Tmntubb  d'iode,  19,  179;  —  dans 
le;  nicérations  du  col,  1S9,  194, 
217;  —  dans  le  chancre  vul  va  ire, 
165  ;  —  en  injections  intra-uté- 
rines, S34;  —  en  badigeon  nage 
ïntra-nténn,  239; —  en  injection.i 
dans  la  glande  vul  vo- vagin  aie, 
31S  ;  —  en  injeolions  dans  les 
kjBiesde  l'ovaire,  582.  583. 

TbNACL'LDM  de  Biraa,  10,  79. 

Tente  de  laminaria,  6.  (V.  Ltimi- 


«.) 


,   ll«1; 


TÉRÉSKNTRINB  dans  le  collodion 
élastique,  ISl. 

TssRtGR,  M>8. 

THt.iiMi>CAUTëRE  du  D'  Paquelio, 
206,  207,  208;  —  pour  pratiquer 
l'ienipuncture  du  col,  214:  —  pour 
l'eiiirpatjnn  de  la  glande  vuIto- 
VEiKlnale,317;  —  pour  exciser  lea 
v^gétaiions  ds  la  vulve,  321  ;  — 
pour  l'ablation  des  tumeurs  des 
grandes  lèvres.  3£0,  321,  323  ;  — 
pooT  pratiquer  la  clîloridectomi?, 
323  :  —  pojr  eiciser  les  végéla- 
lions  de  l'urèthre,  358;  —  dans 
l'imperforation  du  tagin,  378  ;  — 
pour  eiciser  les  polypes  du  vagin. 
378;  — pour  l'avivemenlde  la  fls- 
liilo  véîico-ïBpinale,  388,  ^1, 
428  ;  —  pour  praliouer  l'ampula- 
tion  du  col.  458.459, 

Thomas  (Gaillard).  46.  73,  221,  271. 
273,  274,  277.  281,  283,  329.  330, 
334.  338,  346.  430.  436.  437,  449, 
450.  468.  482,  495,  510,  518,  519, 
524,  548.  KO,  556.  569. 628. 

Thoma!!  Parker,  158. 

TiLLAU)!.429.  581,  583. 

ToiuETTE  trn  PÉRITOINE  daoB  l'hy»- 
ti-rolomie,  566;—  dansTovano- 
toniie,  606. 

Topiques  lolides,  165  :  lanbats  ou 
cataplasmes  vsginaui,  172,  ca|- 
su-lea  médicamenteUBes,  247;  — 
demi-solidei,  177,  pommailes  et 
glyc^roléa,  l'77,  Bup[ioBi(oires  vs-- 
ginam.  178;  —  pulvéruleali,  175; 
—  liquides,  179;  port«  —  vaginal 
de  M.  H.  Delisle,  173.  174,  175, 
nti,  178,  191. 

Torsion.  Ablation  desabromesda 


,545. 


TouCHSR  rectal,  54  ;  —  rectal  et  va- 
ginal combines.  57  ;  —utérin,  90; 
—  vaginal.  41,  43;  —  chen  le» 
vierges.  52  ;  -r  vaginal  et  palpBf 
tion  abdominale  combinés,  53;  - 
vésical,  57.  304. 

Thélat,  167,  188. 

Trembolme  (da  Montréal),  631, 
632. 

Tripier,  525.  526. 

Trocart  de  Rambaud,  582;  —  da 
BTiys,  582  ;  —  de  Panas,  582  ;  — 
aovariouimie,  eoOj-rdeSIaiaon- 


TIt.   Dl 

L 
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Trouvé,  446. 

Tube  de  plomb  pour  maintenir  les 

fils  à  ligature,  394. 
TULPius  a* Amsterdam),  448. 


Tumeurs  des  grandes  lèvres,  321  ; 
—  de  Tutérus  (V.  Cancer,  Fi- 
br<ymes)  ;  —  péri-utérines,  634;  — 
de  l'ovaire,  574,  575. 

TURNKR  (Daniel),  449. 


u 


Ulcération  du  col,  130,  201  ;  col- 
lodion  dans  les  —  du  col,  180, 
181  ;  cautérisation  dans  les  —  du 
col,  194  ;  —  produite  par  Tiodure 
de  potassium,  168, 196  ;  —  syphi- 
litique du  col,  201  ;  —  pendant  la 
grossesse,  219. 

Urdy,  559,  560,  563,  564. 

Uretère.  Fistules  dans  lesquelles 
r —  vient  s'ouvrir  dans  le  vagin, 

427. 

URÈTHRE.Dilatation  de  r--300,302, 
303  ;  cautérisation  de  1'—,  354  ; 
végétations  de  V — ,  357  ;  prolapsus 
de T — ,  359  ;  rétrécissement  de  V — , 
360. 

Utérus.  Affections  chroniques  de 
r — ,  159;  allongement  de  la  por- 
tion sus-vaginale  du  col  de  V — , 
527,  528:  amputation  de  T—  in- 
versé. 511  ;  amputation  sus-vagi- 
nale du  col  de  r — ,  563  ;  anté- 
flexion  de  V — ,  441.  522  ;  antéver- 
sion  de  V — ,  516  ;    exploration  de 


la  cavité  de  1'—,  86,  90,91';  cathé- 
térisme  de  T— ,  108;  cancer  du 
col  de  r — ,  ^3,  529  ;  cautérisation 
de  la  cavité  de  F—,  220,  241  ;  dé- 
viations de  r — ,  515;  engorge- 
ment de  r — ,  159;  fibromes  de  T— 
532,  533,  545,  569;  fongosités  de 
r_,  105,  231.  483  ;  hémorrhapies 
de  r— ,  231.  571  ;  inflammation 
de  V— ,  175,  231;  inversion  dé 
r — ,  500;  latéro-flexion  et  latéro- 
version  de  T— ,  527  ;  méd  ication  in- 
tra-utérine, 220  ;  mensuration  du 
col  de  r— ,  122  ;  névralgie  de  T— , 
161  ;  oblitération  du  col  de  T— , 
423;  pansements  utérins,  164; 
perforation  de  V—  avec  l'hystéro- 
mètre,  114  ;  polypes  de  T— ,  533, 
534,  483  ;  ponction  de  T— ,  371, 
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487;  rétroversion  de  T— ,  517; 
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Vagin  artificiel,  371  ;  badigeon- 
na^e  du  —  ,  190  ;  cystocèle  vagi- 
nale, 378;  bain?  vaginaux,  140; 
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du  — ,  375  ;  polypes  du  —  ,  '377  ; 
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res vaginaux,  178;  porte-topique 
de  M.  H.  Delisle  pour  pratiquer 
les  pansements  du  —  ,  173. 

Vaginisme,  325.  Irrip-ations  d  acide 
carbonicpie  dans  le  —  .  159  :  iodo- 
lonue  dans  le   —,  178;    opéra- 


tions que  Ton  pratique  dans  le  — 

325. 
Vaginite.  Nouet  de  ouate  dans  la 

—  ,    20,    167,    169,     injections 

astringentes   dans   la    — ,    147; 

sachets,  cataplasmes  et  tampons 

dans  la  — ,    173,  175;   topiques 

pulvérulents  dans  la  —  ,  175, 176, 

177;  badigeonnage  du  vagin  dans 
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Valcourt  Me),  313. 
Valentin  (de  Vitry-le-Français), 
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Vallet  (d'Orléans),  366. 
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286,  287. 
Vaullegeard  (de  Condé-sur-Noi- 

reau\  591. 
VÉGÉTATIONS  de  la  valve,  320;  — ' 

de  l'urèthre,  357. 
Veit.  501 . 
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Velpeau,  266,  324,  334,  367,  424, 
490,  491,  511,  547. 

Ventouse  à  pompe,  127. 

Verneuil,  312,  313,  334,  384,  385, 
386,  540. 

Vessie.  Cathétérisme  de  la  — ,  298; 
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302  ;  calculs  de  la  — ,  305  ;  catar- 
rhe chronique  de  la  —  ,  305. 
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Vidal  (de  Cassis),  379. 

Vierge.  Examen  du  col  chez  les 
—  ,  6  ;  toucher  vaginal  chez  les 
52. 

ViGo',  177,185. 

Vin  alcoolisé,  comme  topique  uté- 
rin, 179. 
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vaires,  183^  184. 

Verre.  Dram  de  —  dans  Tovario- 
tomie,  606. 

Vœlter  (de  Wurtemberg),  382. 

VULVAIRES.  Pansements  —  ,  182. 

Vulve,  314  ;  prurit  de  la  — ,  183  ; 
inflammation  de  la  •—  ,  184;  eczé- 
ma de  la  — ,  184  ;  herpès  de  la 
—  ,  184  ;  chancres  de  la  — ,  184, 
186;  chancre  phagédénique  de  la 
— ,  185  ;  plaques  muaueuses  de 
la  — ,  185,  186  ;  scrofulides  ulcé- 
reuses de  la  — ,  186;  syphilides 
de  la  —  ,  186  ;  gangrène  de  la  — , 
187;  végétations  de  la  — ,  320. 

Vulvite,  184. 
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Weber,  133. 

Weiss,  69. 

Wells    (Spencer\  313,   559,   5V1, 

592,  593,  597,  617. 
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Van  Weter  (de  Gand),  385. 
White,  506. 
Wilde,  357,  484. 
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WiLSON,  A.  505. 
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Wing  (de  Boston),  629. 
WooDBURY  (de  Washington),  201, 
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WOYECKOWSKI,  591. 

Wrisberg,  449. 
WuRTZEB  (de  Bonn),  383. 


Zinc.  Chlorure  de  — ,  107. 


I  ZWANCR.  Hystérophore,  275. 


ERRATA 


Page  42,  ligne  5,  au  lieu  de  :  huile  phénique,  lisez  :  huile  PHéKi- 

QUÉE. 

Page  80,  ligne  10,  au  lieu  de  :  parois  utérines,  lisez  :  parob  va- 
ginales. 

Page  107,  ligne  11,  lisez  avec  la  ponctuation  suivante  :  rapporta 
un  cas  analogue,  ainsi  que  le  D'  Lenox  Hodge.  Ce  dernier,  etc. 

Page  129,  li^ne  7  de  la  note,  au  lieu  de  :  mais  on,  lisez  :  et  l^oic. 

Page  140,  ligne  13,  au  lieu  de  :  ingestions,  lisez  :  injections. 

Page  169,  ligne  21,  au  lieu  de  :  hydrate  de  chlorate,  lisez  :  hydrate 

de  CHLORAL. 

Page  205,  ligne  13,  au  lieu  de  :  cicatrice,  lisez  :  cicatrise. 
Page  394,  ligne  7,  au  lieu  de  :  Yeilant,  lisez  :  Veillant. 
Page  595,  ligne  23,  au  lieu  de  :  souuir,  lisez:  soutenir. 


r&ris.  —  A.  rAKBNT,  imprimeur  de  la  Pacultéde  Médecine,  rueM.-le-Priace,  tt^JI. 
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